











1996 


CH EE) Ae YL a oF Ss 


EB Ae IY AL a Ess Se 3 Se a Sz 


机 械 工 业 出 版 社 


ISBN 7-111-05416-4 


Wh 


787111 024160 > 


图 书 在 版 编目 (CIP〉 数 据 

1996 中 国 农 业 机 械 年 鉴 / 中 国 农业 机 械 年 鉴 编辑 安 员 会 
编 . -北京 ， 机 械 工 业 出 版 社 ，1996. 12 

ISBN 7-111-05416-4/S。67 


1.19 .中 … 页 .农业 机 械 - 机 械 工 业 - 中 国 -1996- 年 鉴 
N .F426. 4 一 54 


中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 〈96) 第 20564 号 


出 版 A: 马 九 荣 (北京 市 百 万 庄 南 街 1 号 邮政 编码 100037) 
责任 编辑 HB 版 式 设计 : 邓 树 民 
PERM. KBE Mit. ELA 


机 械 工业 出 版 社 印 刷 广 印刷 ， 新华 书店 北京 发 行 所 发 行 


1996 年 12 月 第 1 版 .1996 年 12 月 第 1 次 印刷 
787mm X 1092mm!/ 1, * 23 印张 ，36 插页 . 862 千 字 . 370 页 
0 001—1200 册 

国内 定价 ， 80 元 


] 中 国 工 程 与 农业 机 械 进 出 只 总 公司 
ar CHINA NATIONAL CONSTRUCTIONAL & 
AGRICULTURAL MACHINERY IMP &. EXP CORP 


—E 
j Pal ae A | 
Wa a ~ VA AE i Zy | A) P 
1 Ai 3 
| Ww j] Ti RU l W 4 =} fi 
| C VIN Ju PA 1. ME Pp BL) aK 1 
WB 982 7F 1 A1E 
ry 
JDL i 
BN TM S / 






' A jb chy 4 4a 







TA -e74 





CAMC 中 标 取得 的 中 国 出 口 
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电话 :(010)68410203 电 传 :22467 AMPRC CN 

电 挂 :6361 北京 
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ai 研究 阮 


中 国 农业 机 械 化 sa 研究 院 是 机 械 工 业 部 和 农业 部 共同 领导 ， 为 


发 展 农村 经 济 提供 技术 装备 和 技术 服务 ， 为 机 械 行业 提供 新 产品 、 痢 





技术 的 多 学 科 、 多 专业 、 pt [ 贺 于 一 体 的 综合 性 研究 机 构 和 国家 寂 
必 上 共产 品 监 督 检验 中 心 排 恩 单 位 ， 职 工 1130 A, i f WV TR AR AA 


840 人 (享受 国家 特殊 津贴 专家 28 人 、 中 国 机 械 工 业 科技 专家 4 人 ,中 
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科技 体制 改革 决定 的 十 多 年 来 ， 中 国 农机 院 以 经 济 效 益 为 中 心 ， 以 科 


中 心 ， 比 较 成 功 地 实行 了 三 个 转变 ， 从 单纯 科研 型 向 科研 经 营 型 的 转 
友 林 牧 副 渔 大 农业 机 械 和 生态 农业 机 械 


研制 发 展 的 转变 ; 从 为 农机 行业 服 敌 同 以 农机 为 主 同 时 跨行 业 服 务 的 


队 单 一 种 植 业 机 械 研制 向 
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hy % pi ih lb ay ALP : 


个 市 CA, $b? HUR E TIA PHA C fall ri 
i it 4 i Ik sf x LO 2 让 5 Vi 3) fip +} he fea Hti 
国外 40 多 个 学 术 团体 ,国际 组 织 和 80 多 个 国家 的 研究 所 、 院 校 和 企业 

所 国 农机 院 将 坚持 为 农业 最 务 的 方 回 ， 坚 持 为 行业 技术 进 
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中 国 农业 机 械 总 公司 是 受 国 内 贸易 部 .机 械 工业 部 双 

中 国 R 业 机 械 | 公 a 重 领导 的 国有 大 型 物资 流通 企业 ,并 享有 进出 口 经 营 权 ， 
95 中 国 物 资 流通 综合 能 力 百 强 排 序 第 28 位 ,在 上 海 、 天 
津 . 沈 阳 , 武 汉 , 成 都 等 设 有 5 个 直属 公司 ,在 全 国 各 地 还 有 
50 多 个 子 公司 .合资 公司 ,并 与 世界 上 20 多 个 国家 和 地 区 
的 50 多 家 客商 建立 了 国际 贸易 关系 ,境外 还 创办 了 5 TA 
资 企 业 及 办 事 机 构 ， 

总 公司 以 支援 农业 .服务 农业 为 宗旨 ,并 执行 “一 业 为 
EF、 综 合 经 营 、 兴 办 实业 "的 方针 ,在 经 营 活动 中 实行 农机 与 
非 农机 经营 与 实业 .内 贸 与 外 贸 ,农业 与 工业 .农村 与 城市 
的 五 个 结合 ,不 断 拓 宽 经 营 范围 和 服务 领域 ,努力 满足 客户 
的 各 种 需要 

受 政府 委托 ,总 公司 对 拥有 2600 多 个 省 .地 .县 农机 公 
司 的 全 国 农机 公司 系统 实行 行业 管理 和 业务 指导 ,使 行业 
更 好 地 为 农村 经 济 发 展 服务 。 

总 公司 努力 扩大 国内 外 贸易 ,真诚 希 记 与 国内 外 各 界 
朋友 进行 贸易 与 合作 . 





总 经 理 : 宝 音 仑 中 国 农机 华东 公司 电话 : (021)63204310 
副 总 经 理 : 王 志 森 、 张 惠 方 ,张仪 萌 、 陈 立波 中 国 农机 华北 公司 电话 : (022)3304247 
地 址 :北京 月 坛 南 街 26 号 中 国 农机 东北 公司 电话 : (024)6896473 
邮编 :100825 电话 : (010)68532124 中 国 农 机 中 南 公 司 电话 :(027)$802908 
传真 : (010)68511358 电 挂 :2751 中 国 农机 西南 公司 电话 : (028)6637529 


石家庄 拖拉 机 三 


地 址 :河北 省 石家庄 市 和 平 东 路 418 号 
电话 :(0311)5051596 5053674 

传真 ; (0311)5054672 

电 挂 ,2151 邮编 :050033 
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石家庄 拖拉 机 三 是 国家 定点 生产 拖拉 机 .农用 运 
输 车 的 大 型 骨干 企业 ,中 国 500 家 最 大 工业 企业 之 
河北 省 最 大 的 农机 生产 厂 

当前 该 三 主要 生产 河北 一 120,150、170、180、200 
型 系列 拖拉 机 ,“ 和 希望 " 牌 SJZ2815, SIS1608, 
SJZ1605W 等 农用 运输 车 ,和 希望 " 牌 7Y 一 975、7Y 一 
320 型 系列 三 轮 农 用 运输 车 ， 

Z 1977 年 正式 投产 以 来 ,产品 在 国家 质量 评 
比 中 多 次 获奖 ;1987 年 河北 一 120 型 小 拖 获 “牡丹 杯 ” 
拉力 赛 总 分 第 一 名 ;全 国 小 四 轮 拖 拉 机 “十 佳 产品 "之 

31988 年 .1989 年 河北 一 120(150) 型 拖拉 机 双 获 部 
优 产品 称号 ;1990 年 河北 一 120(150) 型 拖拉 机 获 “ 双 
下 佳 ”产品 。 石 家 庄 拖拉 机 厂 的 产品 销 往 18 个 省 ,市 、 
目 治 区 和 世界 20 余 个 国家 ， 
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中 棉 工 业 有 限 责任 公司 (英文 缩写 CCIC 是 经 国家 工商 行 


政 管理 总 局 核准 成 立 的 元 花 机 械 行 业 中 最 大 的 全 国 性 公司 


司 拥有 制造 设备 .检测 仪 问 先进 的 7 个 生产 基地 和 科研 力量 寻 


1 3 个 专业 研究 所 ,分 布 在 我 国 的 主要 产 棉 省 ,公司 总 部 设 有 
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副 董 事 长 .总 经 理 : 齐 虎 生 





3. 400 吨 棉 花 包 装 系 统 
4. 浸出 车 则 
5. 棉 种 处 理 及 精 选 设备 


1. “121" 扎 花车 间 
Mea 


M100 机 电 


MR 一 144D HAW EIS g MR 


JP 系列 .YTCH 
-次 浸出 及 精炼 成 套 设 备 ;LDEFT 系列 等 级 面粉 成 套 设备 


MQZ- 
MY — 121 型 锯齿 轧 花 机 
MY100 EE ii FL YE WL 

MJM — 13( 
MJM — 180B 型 总 集 棉 机 MIR 
MQP400 x 100( 
MPQ400 X 2000B 皮棉 清理 机 


MZF 一 5 型 风力 清 籽 机 MR- 
MR160 
MQT 
MIR 总 集 绒 机 MSL — 250 
MQS 


MDY — 160 型 油 压 打包 机 
MDY 一 25! 
MDY 一 400 


为 您 提供 的 主要 产品 及 服务 项 目 


一 ,成 套 部 分 
轧 花 成 套 fiT 
M121 轧 花 新 工艺 成 套 设备 M120 轧 花 成 套 设备 


- 体 化 轧 花 成 套 设备 

Rl AUN E 1 fit 

160 剥 绒 成 套 设 备 
As FE th EE Ne HY HE i fa 


MEET PEL TAC AR Hh a Be A a LS i 


PR ME HL AR IR EE i f 
系列 植物 油脂 预 榨 浸出 及 精炼 设备 ;大 有 豆 


二 ,单机 部 分 

轧 花 设备 
80 型 a fi 式 籽棉 清理 机 MQ 一 4 籽棉 清理 机 

MY120 型 锯齿 轧 花 机 
MY80 型 锯齿 轧 花 机 

MJM 一 150A 型 总 集 棉 机 
120B 型 总 集 棉 机 

MQP 400 X 1600 型 皮棉 清理 机 
MPQ 一 400B 高 效 皮棉 清理 机 


) 总 集 棉 机 


型 度 棉 清 理 祝 


$l AZ tir 
144D EE BRIA HL 
250 清 弹 机 

500 棉 短 绒 清 理 机 
PAY ASL fine fi LS Ai 


LO 型 锯齿 和 剥 绒 机 
250A HEHA HL 


MQT 
MQR 


500 型 双人 齿 辊 棉 
打包 系统 设备 


RFT E EHL 


MDY — 200 型 油 压 打包 机 
) 型 油 压 打包 机 MDY 一 315 型 油 压 打包 机 
型 油 压 打包 设备 系统 ”MDY 一 500 型 液压 打包 机 
还 可 供 各 类 轻 泡 物资 压缩 打包 的 立 式 、 臣 式 包 装 设备 , 包 型 
可 按 用 户 要 求 单独 加 工 
辅助 机 械 


MX 一 40 H #E HE HI MQM — 880 7 fe fy FIL 
MCZ— 320A = SF ty HL MRS — 43 型 钢丝 打 扣 机 


配件 类 

与 各 类 型 轧 花 机 、 剥 绒 机 配套 的 饮片 

与 各 类 轧 花 设备 .和 剥 绕 设 备 及 种 
件 、 轴 承 和 传动 件 等 

务 类 液压 件 , 液 压 和 及 密封 件 

= AR IR A 

公司 可 为 各 界 客商 提供 棉花 生产 ,棉花 加 工 、 
[的 工艺 技术 全 套 服务 ,包括 提供 成 套 设备 、 
好、 员工 培训 以 及 经 济 技术 合作 ， 
你 所 需要 的 农用 机 械 、 供 销 工 业 机 械 、 农 业 生 产 资料 、 
及 文化 用 品 等 的 技术 服务 项 目 ， 


\ 肋 条 、 隔 圈 、 毛 刷 杀 
六 ,粮油 设备 配套 的 基础 


粮油 初 精细 加 
Cit TEAR 
可 根据 各 界 不 同 求 ,提供 
iti 资料 


总 部 地 址 ;北京 西单 皮 库 胡同 45 号 ”邮政 编码 ;100032 Bis: (010)66063388 一 804 801 


传真 :(010)66073304 





ue 


北京 市 植保 机 械 广 


地 址 ;北京 市 怀柔 县 迎 宾 中 路 ”邮编 :101400 
电话 :(010)69644531( 销 售 )” (010)69623284( 总 机 ) 
传真 : (010)69643280” 电 挂 :9214 
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大 丽 的 怀 科 县 城内 该 三 始 建 于 1958 年 ,在 中 国 首创 TR. HE 4 
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ESER AAEL WEB 一 18AC, WFB 
1ISA.C .WFB— 18A.C, 3MF — 16, WFY — 3 等 型 机 动 植 
CR AL PRA IG ot BE BJ 2310, BJ2308W 等 型 四 轮 农 用 运输 
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车 ,该 三 植保 机 械 是 部 优 ;市 优 产 品 ; 曾 歼 1978 年 第 一 次 
全 国 科学 大 会 奖 , 育 届 中 国 农业 博览 会 铜 奖 和 第 二 届 和 银 
Ke. 曼谷 《693 年 中 国 优质 农产品 及 科技 成 果 设 备 展 览 会 ) 
公关 ,1993 年 被 评 为 全 国 最 受 欢迎 的 植保 机 械 。1995 年 
被 评 为 北京 市 名 牌 产品 。 该 厂 生产 的 各 种 型 号 植保 机 械 
畅销 全 国 各 省 市 自演 区 ,是 同类 产 吕 销售 量 最 多 的 企 川 
之 一 ,同时 ,出 上 由 远 销 So 多 个 国家 和 地 区 .该 厂 农用 运输 
车 选用 国内 优质 柴油 机 为 动力 ,车 身 采 用 日 本 进口 模具 
冲压 成 形 . 目 前 该 产品 年 产能 力 达 到 万 辆 ,* 九 五 "期 间 将 
形成 4 万 辆 能 力 , 该 厂 以 * 质 量 第 一 ,信誉 至 上 ”为 宗旨 ， 
竟 诚 为 国内 外 用 户 提供 优质 服务 . 厂 长 张 连 生 、 厂 党 委 书 


沁 荣 保 宋 携 全 厂 职 工 热情 欢迎 国内 外 朋友 惠顾 ! 
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热 深井 潜水 电 泵 (85 一 100C ) 被 评 为 





P 国 地 热 专业 委员 会 委员 
津 市 甘泉 电 泰 总 公司 总 经 理 
生年 企业 家 、 星 火 先进 企业 家 、 


经 济 师 马 恩 成 
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专利 号 码 项 目 










Z1.932198228 


ZL922287244 


912030445 
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ZBG 一 工 型 井口 装置 


ZC— WH PBR HD BE 


A= THE RER T 


Tu: A@mhetek Siar 邮编 :300352 
电话 : (022)8691888 8692888 8690136 


公司 


传真 : (022)8690118 电 挂 :5102 经营 经 理 ; 张 建 森 


ATR TT EDR HL HE ZS a] CIR TP TR EK Y 
eT) tee He eS iy NG ETE ok Te AY HS bE ZS ae] 
E”, FIRR KEIR ZS a) PR KOE op ZS a. BE be Te HE aK 4} 
线材 分 公司 .运输 分 公 司 等 五 个 分 支 机 构 


i Fy 





EJN HL PLK 


“HE 


.电线 


公司 积 四 十 余年 的 生产 经 验 , 以 完善 的 科学 管理 和 卓越 的 产品 
质量 ,获得 了 机 械 工 业 部 颁发 的 生产 许可 证 ,并 多 次 获得 国家 新 产品 
A ,联合国 创新 科技 之 星 金 奖 , 分 别 获 国家 星火 计划 和 星火 科技 精品 金 


94 年 联合 国 颁发 潜水 电 泵 创新 科技 之 星 金奖 


津 市 科技 进步 奖 ,国家 级 节能 新 产品 奖 和 天 津 


该 公司 主要 产品 有 冷 , 热 并用 潜 水 A WL kK EE 


组 线 . 电 缆 . 恒 压 供 水 变频 器 (无 措 供 水 可 节 水 20 一 50 

10%) ) 除 砂 器 、 井 口 装置 、. 地面 泵 轴 回 力 承载 器 ,其 承载 能 力 
上 ,解决 了 高 扬程 潜水 电 泵 向 力 大 的 难题 . 井 用 潜水 电 菏 共有 五 

从 150.175, 2 


Me it My jl], YQS,TQSR.QI,QUR 及 恒 压 变频 供水 系统 。 HEM 
0,300 毫米 ,流量 从 2 一 450 立方 米 / 小 时 ,扬程 从 6 


- 九 九 五 年 度 国 家 级 新 产品 


天 津 市 甘泉 电 录 总 公司 专利 产品 
专利 权 人 地 址 没 计 人 


天 津 市 津南 区 葛 沽 镇 南 
邮编 300352 
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上 ,电机 规 


格 有 430 余 种 ,潜水 电机 功率 从 3SKW 一 110KW。 耐 热 洲 水 电 泵 通过 
100C 水 温 部 级 鉴定 是 填补 国内 空白 产品 , 获 国 家 专利 产品 


邢台 拖拉 机 厂 蚌 机 械 工业 部 骨干 企 
此 ,机 电 产 品 出 口 基 地 企业 ,并 具有 国家 
经贸 委 批 准 的 进出 口 经 营 权 。 现 有 职工 


voce kh teh se ee 1 OB den 
9999 八 ， 给 中 < My FR 术 人 人员 450 人 ;J 


F 长 : 3 $ 图 三 占 地 面积 32 万 平方 米 , 建 筑 面 积 16 
EN i 厅 平 方 米 :固定 资产 8200 万 元 。 该 厂 拥 
厂址 :河北 省 邢台 市 西 围城 路 62S 有 主要 生产 设备 711 A. BS RAL 
电话 : (0319)3038505 铸造 流水 线 一 条 、 电 法 河 自 动 线 
传真 :(0319)3038886 i 
邮编 :0S4061 x ERM HIRSH 12~18 | 
电 挂 :6993 by KG A METAL BH AY HE Ae Hie 
输 车 ,年 综合 生产 能 力 5 a GAD. BG 
牌 拖拉 机 采用 齿轮 直接 传动 ,有 动力 输 
出 轴 装 置 ,可 与 各 种 农机 具 匹 配 ,该 机 霜 
导 国 肉 间 类 产品 先进 水 平 . 航 国家 
卜 型 拖拉 机 重点 发 展 的 节能 产品 和 ES 
出 日 机 型 ,先后 获 国 家 有 关 部 门 的 "使 用 
n] m an “96 Ii j i] (a a yr AD A(X, 


~— 





Pe yin op as FF 
VA) 是 国家 引进 国外 先进 技术 的 种 
所 企业 之 一 ,引进 蕊 太 利 村 尔 多 尼 公 司 


小 型 拖拉 机 刺 闭 技术 开发 的 18 一 25 S 
Ay PU SE SK oly. Pr REE en] fe Poe IL, AS) o 
年 代 国 际 水 平 . 现 已 通过 国家 技术 鉴定 
首 投 入 批量 生产 

AT 还 设计 生产 T RR E hji 
kE GE KP ih teh H F RKE, BET HE 


AA EF NPA TRE KB E A ie 
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从 二 


主管 业务 副 总 经 理 BR 


地 址 :山西 省 太原 市 

五 一 路 609 号 
邮编 030009 
电话 : (0351)3040149 
传真 :(0351)3040259 
电 挂 :8110 





主要 产品 : 

9G) —2. 1 型 机 引 割 草 机 ; 制 幅 2. 1 OK. EP 
0. 8 一 1 公顷 /小 时 ,区 优 产品 。 

9GB— 2. 1 be BREE FA) CL: BA 2.1 米 ,生产 
率 1.2~1.4 公顷 /小 时 。 

IGW 一 1.8 型 芦苇 收割 机 : 割 幅 1.8 米 ,生产 率 
1. O8~1. 26 公顷 /小 时 ， 

9G 一 1,4 型 畜 力 割 草 机 : 割 幅 1.4 米 ,生产 率 
.5 公顷 /小 时 
92GH 一 2. 1 型 后 悬挂 割 草 机 : 割 幅 2. 1 米 , 生 
2 小 时 ,德国 技术 ， 
OL—6A 型 机 引 搂 草 机 ; 搂 幅 6 米 ， 
公顷 /小 时 

9%L 一 2.1A 型 畜 力 搂 草 机 : 搂 幅 2 1 米 , 生 产 率 
0.5 公 顷 / 小 时 ， 
92FY 一 300 型 高 密度 捆 草 机 ;30kg 一 35kg/ 捆 ， 
E 50 一 80 捆 / 小 时 ， 
be 型 光 刃 动 刀片 :部 优 产品 。 
HA FT A RP ia 
HLE5090GSY 保温 奶 槽 车 ,容积 4800 升 
HLE5090GXW 真空 吸入 式 排污 车 ;容积 5000 


生 pr 24 3~4 


生产 


f} 

BIA EEA ME AR BE BE T AR 
造 设备 .1 、 工 类 压力 容器 、 钢 窗 、 防 盗 门 等 产品 。 还 
可 根据 用 户 要 求 制造 各 种 非 标 设备 。 


内 蒙古 海拉尔 牧 业 机 械 轧 三 


.- 业 部 牧草 收获 机 械 及 鲜 奶 让 
全 国 牧 草 收获 机 械 最 大 生产 厂 
,是 内 蒙古 目 治 区 级 小 
产 牧 机 产品 已 有 四 十 多 年 的 历史 ,引进 德国 技 
国际 八 十 年 代 初 水 平 


-十 九 个 省 .市 .自治 区 及 部 


WAT te HLT. 


的 定点 生产 企业 ， 


国家 二 级 计量 合格 单位 
业 , 生 
术 生 产 的 牧 机 产品 已 达 | 


该 厂 产 品行 销 全 国 
分 率 用 机 场 , 国 内 市 场 占 
喇 出 日 到 保加利亚 


学 十 六 个 


太原 市 喷灌 发 展 总 公司 是 水 利 部 定点 生产 
喷灌 设备 的 专业 性 公司 ,也 是 国内 首 家 集 科 研 、 
生产 ,经 销 为 一 体 的 喷灌 设备 专业 企业 ，。 

作为 在 节 水 领域 中 的 先导 生产 企业 ,“ 太 哮 
公司 "在 喷灌 系统 的 设计 和 生产 上 具备 柱 梭 厚 
的 实力 :先进 的 生产 工艺 和 完备 的 检测 手段 为 

产品 质量 提供 了 可 靠 的 保证 :产品 配 父 齐全 ;已 

形成 了 一 个 能 提供 先进 喷灌 设备 ,承担 喷灌 工 
程 设计 、 施 工 及 技术 咨询 的 喷灌 技术 开发 公司 ， 

“ 太 灌 公司 "生产 的 TPL 型 喷灌 系统 具有 
优良 的 水 利 性 能 ;使 用 方便 ,工作 可 靠 , 适 应 性 
强 : 具 有 重量 轻 ,耐水 压 . 拆 装 快 .水 损 小 .寿命 
长 ,价格 适中 等 优点 。1992 年 获 首 届 中 国 农业 
博览 会 优秀 奖 ;1993 年 获 山 西 省 首届 农业 博览 
会 金奖 ;1994 年 获 全 国 新 技术 新 产品 展示 会 党 
奖 ;1995 年 获 第 二 届 中 国 农业 博览 会 银 质 奖 

“ 太 喷 公司 "还 将 在 喷灌 产品 的 基础 上 开发 
出 微 滴灌 系统 ,为 用 户 提供 形式 多 样 的 节 水 洲 
激 设 惫 ,为 发 展 中 国 的 节 水 工程 作出 贡献 
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9GB—2. 1 型 半 悬 挂 割 草 机 





地 址 :内 蒙古 海拉尔 市 夹 信子 头 道 街 32 号 ”邮编 ,021000 
电话 :(0470)8334822 8333569 电 挂 :3668 


(9) 


地 址 :吉林 省 长 春 市 人 民 大 街 142 5 
电话 :(0431)568235]1 一 2217 

传真 : (0431)5683397 

由 5 编 :130025 电 挂 :6138 








四 平 联合 收割 
















地 址 :四 平市 铁 东 区 平 东 大 路 55 
a 


电话 : ool s 
传真 : (0434)33 r 7 | 
电 挂 ,0044 于 a 要 
asie sebol 


r 
r 


四 平 联合 收割 机 站 三 RT OL ie 
行业 的 大 型 骨干 企业 。 现 拥有 职 卫 5300 
人 ,固定 资产 原 值 17880 万 元 。 主 要 时 
mr 786 合 

该 上 1964 年 成 功 的 试制 出 了 我 国 串 

台大 型 自 走 式 谷 物 联 合 收割 机 ,十 补 了 
KAZA., 1985 年 引进 德国 E514 型 联合 
UY HALAL ae TEAR. TE IM PVA AR I Y AK ht 

5. FRI — 6 等 型 号 产品 和 SES 14 型 联合 
收割 机 产品 ,并 迹 到 年 产量 2000 全 的 生产 
下 线 的 东风 一 5 型 联合 收割 机 能 力 。 为 适应 市 场 需求 ,1993 年 研制 了 东 
了 风 一 1.5, 东 风 一 2.0 小 型 联合 收割 机 六 
成 了 批量 生产 能 力 , 至 此 ,该 三 在 国内 联合 
righ 业 生 产 三 家 中 成 为 生产 历史 最 


4s y tl 


BL Mle RM Ae ACS nT mH Td fy HE g 
ir 种 最 的 专业 企业 。、SE514 型 联合 收割 
机 1990 年 获 第 二 届 全 国 收 获 机 械 现 场 会 
开演 展 评 会 金奖 、1991 EIR R EHE aE 

多 和 和 吉林 省 优秀 新 产品 一 等 奖 。 东 风 一 6 
A ii cr A FAL 1993 EIR E A A E E R 
m ER Ch iZ] EIF T W P ite E d 
WE FAT AL 4 YU F T PE ai EL SE de e 从 而 构成 
三 农机 和 和 工程 两 个 系列 的 产品 格局 


从 国外 9|3 JE AY AG aE Ge HLIK 


CTT 


BAGO 





=| 前 steak 0 太 系 At 列 ,150 % 4 个 cine 部 ， yer i 


省 .市 ,自治 区 .并 出 口 创 汇 累计 达 130 万 美元 。 再 
> Gas 
ite 加 工 Tepot mg cn. 


~ Be tig a ~ 2g tt Be RS 
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部 级 科技 Te 





地 址 :黑龙 江 省 宝 清 县 
电话 : (0454)8220442 


- 和 ~ ~ ` i y 3 ? 电 挂 : 323 
Pops mm Me M- 邮编 : 13562 
-CSN . = B18 a ee 


杭州 华东 农用 产品 市 


总 经 理 : 许 原 民 
地 址 ;浙江 省 杭州 市 秋 涛 路 254 号 ”邮编 :310016 
电话 :(0571)6808505 6808503 传真 ,(0571)6808506 

杭州 华东 农用 产品 市 场 是 经 杭州 市 工商 局 批准 新 成 立 的 
华东 地 区 唯一 规模 型 综合 性 农业 生产 资料 交易 市 场 ,市 场 占 
地 35 南 , 总 投资 3500 万 元 ,分 三 期 建设 ,全 部 建成 后 总 规模 
将 达 5 万 平方 米 ,营业 房 超过 2000 间 , 场 内 分 设 农机 交易 厅 、 
农业 技术 交易 厅 、 综 合 交易 厅 、 植 保 用 品 交易 厅 、 昔 木 种 子 交 
易 厅 、 饲 料 兽药 交易 厅 等 六 大 交易 厅 , 涉 及 农 , 林 、 渔 ,水 等 生 
产 所 需 的 上 万 个 交易 品种 ,预计 年 成 交 额 在 10 亿 元 以 上 。 

华东 农用 产品 市 场 立足 浙江 ,辐射 华东 、 面向 全 国 , 它 的 
兴办 将 使 农 资 各 行业 的 产品 有 一 个 固定 的 集散 交易 中 心 。 市 
场 通过 一 系列 强化 措施 ,促使 形成 集 农用 产品 集散 、 农 用 行情 
发 布 ,农业 技术 传播 为 一 体 的 现代 化 农业 大 都 市 。 
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江西 红星 机 械 厂 是 机 械 工 业 部 定点 生产 饲料 加 工 机 械 的 专 
业 厂 , 国家 二 级 企业 , 主要 生产 “红星 牌 ” 系 列 粉碎 机 、 沪 
合 机 ,颗粒 机 ,以 及 单 班 年 产 5000 吨 至 40000 吨 级 配合 、 显 
粒 、 流 缩 、 草 饼 饲料 加 工 成 套 设 备 。 主导 产 品 9FQ—50 型 
饲料 加 工 机 械 曾 荣获 “全 国 科学 大 会 奖 ", 系列 饲料 加工 机 
REA PR CU Be". 产品 畅销 全 国 28 个 省 , 市 、 自 
eK. wR. Bi. Ae. RK, ee, FAEK 
等 国 。 大 型 整 三 饲料 工程 率先 进入 国际 市 场 . 











TK: 华 青 地 

地 址 : 江西 省 东乡 县 圩 上 桥 镇 ”邮编 ，331801 
电话 : (0794) 4382110 4382462 

传真 (0794) 4382462 BH: 7193 
驻 省 办 事 处 ， 南 昌 市 永 叔 路 1535 
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上 海 拖拉 机 内 燃 机 公 a 











地 址 。 上海 市 黄 兴 ionas į K i w 
on 200433 ta 2 PE er F 
“电话 ，65480006 PENi | a 

Hse. FF 8230 : 


RG- 


T Nier WE Noa Ne. 


-= 





上 海 拖 拉 机 内 燃 机 公司 隶属 于 上 海 汽 车 工业 (集团 ) 
总 公司 ,有 职工 6500 人 ,其 中 工程 技术 人 员 1055 A. 

公司 主要 产品 有 :SH 一 50,SH 一 65 系列 中 型 轮 式 拖 
拉 机 、95A 系列 柴油 机 及 其 变型 产品 ,TS375 系列 柴油 
机 、SH6600 系列 和 6700 轻型 客车 ,以 及 摩托 车 齿轮 。 

公司 产品 在 国内 外 享有 盛誉 ,曾经 获得 许多 奖状 和 
荣誉 。 其 中 主要 有 ;495A 型 柴油 机 曾 连续 三 次 wp 
IK .SH—50 型 拖拉 机 多 次 被 授予 部 优 产品 称号 ,SH 

504 型 拖拉 机 曾 在 国际 拖拉 机 拉力 赛 中 于 得 冠军 ， 
1995 年 ,SH 一 50 型 拖拉 机 和 495A 型 柴油 机 被 机 械 工 业 
部 列 为 特别 推荐 产品 ;SH 一 504 型 拖拉 机 和 495A 型 柴 
油 机 在 第 二 届 中 国 农业 博览 会 上 又 双双 被 授 于 金 质 奖 ; 
1995 一 1996 年 经 国内 权威 机 构 ( 国 家 统计 局 和 中 国 农业 
机 械 化 科学 研究 院 ) 的 调查 ,SH 一 50 型 和 SH 一 504 型 拖 
拉 机 被 评 为 “ 信 堆 最 佳 产品 ”"“ 社 会 知名 度 最 高 产品 ”、 
“最 具 市 场 潜力 产品 ?和 "市 场 最 畅销 产品 ”。 

1995 年 ,公司 柴油 机 已 通过 1909001 质量 认证 ; 目 
前 ,拖拉 机 的 ISO9001 质量 认证 工作 正在 按 计划 稳步 进 

， 预 计 1996 年 完成 .公司 以 此 为 契机 将 把 质量 管理 工 
aia -个 新 的 水 平 ,为 广大 用 户 提供 更 好 的 产品 
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总 经 理 , 程 家 秀 
中 国 农 机 工业 协会 副 理 事 长 
KHL > SBE 
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SUZHOU BLACK CAT GROUP 
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BLACK CAT CLEANING MACHINERY 









PX — 40B 
PX— 40A 


Os h 摆 ; 青 ; 先 机 ,系列 主要 技术 参数 Main specifications of series of Black Cat cleaners 
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电话 : (0512)7274666 7286579 
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苏州 黑 猫 清洗 机 械 厂 ”苏州 农业 药械 厂 


电 挂 :1111( 苏 州 ) 电 传 :363069 ACMSZ CN 传真 :0512)7273807 邮编 :215005 


SPRAYERS 


Ph WN PQ MY BS A TN 3B HS HA 
械 、 柱 塞 家 和 活塞 加 的 专业 | 





RM) 十 生产 植保 机 械 、 清 洗 机 
圭 植保 机 机 行业 中 , 建 | RF WER 


大 。 该 | 定 国 家 二 级 企业 ,机 械 工 业 部 重点 企业 ,中 国 农 业 机 机 工业 协 
wy » 会 副 理 事 长 单 人 位。 该) 产品 品种 多 ,质量 好 , 获 国 家 银 质 次 AS. 


hd jo 


44 司 时 远 销 东南 亚 及 欧美 地 区 。 
i 办 KR 苏 农 牌 3WH 一 36 型 


SuNong Brand Model 3WH 一 36 
Stretcher Type Power Sprayer 


荣获 国家 优质 产品 银 质 奖 : EEAO AAN 3WH—36 HBE 
i il LORS A= TSRRRAD 

He BADER EHR 

t "i R KAORANSHAER.A 

SAURE EEE EIA M 
EAFA. ARMPRK am 
eA. E E AFAN A S A. PA 
省 从 作物 病虫害 .通用 于 太田 .条 
辐 , 林木 等 处 。 根 据 不 同 作 业 要 












动力 :2. 2-3KW 汽油 各 
Coy SE HH, Bel) 
Required power: 2. 2-3KW gasoline $ 


r diesel engine. motor ) 


IF is 7] (MPa): 1—2. 5 oe k + OE FN 0 SAG A. AP AO 
z on d 
Working pressure = — A GO] SR 


流量 (LVmin) ,36 一 40 > 
Delivery(L/min) 
外 形 尺 十 (mm):L.W.H 1500 490 X 500 





长 江 牌 3WB 一 10A 型 ,3WB 
一 16A 型 背负 式 手 动 吕 雪 器 和 
3WB 一 0.8 型 手持 压缩 式 哎 雪 器 
适用 于 农田 、 茶 地 、 茶 场 和 花卉 喷 
AAR (RAmRR.HoORF LS 
he. ABN 





3WB-10A 





3WB-10A 
| 
3WB-0. 8 





苏州 黑 猫 清洗 机 械 厂 ” 苏州 农业 药械 厂 


电话 : (0512)7274666 7286579 
电 挂 :1111( 苏 州 ) 电 传 :363069 ACMSZ CN 传真 :0512)7273807 HR4R: 215005 


(15) 


人 eee Ky ise on 
mRAS lis! 
| _ Hit: TRS RKEEMARSE 85 号 
电 活 : (025)7211149 
| 电 挂 :0208 Bie “ 


Ņ 传真 ;(025)7213367 
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基 南 京 金 蛙 集团 的 核心 企业 ， 


南 束 农用 车 制造 
pe FAY Ges Fa A AY 

会 厂 现 有 职工 1518 名 , 占 地 210 万 平方 米 , 建 筑 面 积 10 oR DF 
太 米 ,拥有 财 定 资产 1. 56 亿 — 大 型 企业 

PAS AY 1984 年 开始 生产 * 金 蛙 牌 "7Y 系列 三 轮 农 用 运输 车 ,全 
国 首 创 变 速 Dak RS A S aE Rna 1995 
年 产销 三 轮 农 用 运输 车 26 万 余 辆 , 创 产 值 18 亿 无 , 居 全 国 同 行 
ay. 1994 年 度 居 全 国 最 大 工业 企业 5 rr 
百 强 企业 第 40 位, 全国 农机 百 强 企业 第 上 位 ,江苏 省 最 大 工业 企业 
第 20 位 ,江苏 省 农业 银行 AAA 级 信誉 企业 , 南 束 市 罗 宇 企业 =。 1999 


年 度 跃 居中 国 500 家 最 大 工业 企业 第 282 位 





全 南京 金 蛙 集团 董事 长 4) W1608C 四 轮 农 用 


Reg of 农 用 和 车 ‘fi! itr Fig ie Ko (可 ae Ey t 


FY ize Say 4 

` 形 尺寸 ;4150mm X 1600mm x 1650mm 
载 质 量 .750kg 

发 动机 :上 也 375D 


最 高 车 速 :50krm Ah 


T3570nmm Xx 1370mm x 1350mm 
载 质 量 ;35DDkg 

局 车 iE :40km h 
发 动机 :S195 





HANG ZHOU PUMP GENERAL FACTORY 
kie oy E M “企业 简介 ， 


| I A ee CT MK $e AT RAK PR Se REPRO YI 
水 电 泵 产销 厂家, 现 有 职工 1040 名 ,其 中 各 类 专业 拷 
KAB 214 名 , 建 有 8 个 分 厂 和 一 个 水 条 研究 所 ,年 销 
最 为 16 万 台 , 市 场 占 有 率 达 23%, 1995 Fi E a A 
1. 31 亿 元 ,实现 利税 1207 广元 ,成 为 浙江 省 最 侍 经 济 

= i I BC mt k EA SP ON HN E E LR Tol AE A i 
tl Wl & Ba hn RA ee EN 
HHRHREEHE!. geg. 

i a8 mae! PAN bE ey ee Pm st E R RQ KEL EE 4 

ii pa 二 大 系列 ,45 个 规格 ， hema Lt. et tr in 


3 个 ,专利 产品 5 个 。 主 要 技术 参数 如 下 ， 








“~、 技术 参数 z 7 
om nC LH he | Dii 
th 45 Ban | 
J | | 
QY 型 其 虑 二村 水 汞 | 12. 5~160m"/hl4~80m| 2. 2~ 5. 5kW 
| f 
- 和 | 
QAX WPRAGPKE! 6~25ms/h_ |! kW 


QDX HRHRPKE| 2 Om /hy [0 ~20m0. 12~0. 55kW 


获奖 情况 


QY15—26—2. 278. QY15—34—3 8. QY25 





“hs QY25—24—3 型 潜水 电 录 1989 年 天 部 优 
ns LOOL 年,QY AY A OUT aK E Se HE Pd ET i AE ET 
W PRE ILIE”: 1994 E, SMT 
fide ca 进步 优秀 企业 :1995 E, FEAT AREAL RS 


站 的 “对 中 国 排灌 机 械 事业 作出 突出 页 献 大 而 
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tye’ HE 






7 6 IA 


new 
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Weve 





生产 的 部 分 产品 

Dit: 浙江 省 杭州 市 杭 海 路 41 号 ”邮政 编码 ，310016 
电话 : (0571) 6048177 (总 机 ) 传真 ; (0571) 6046192 
电 挂 ，1347 经 营 厂 长 : fl F 





‘ » Š 
= > 





扬州 柴油 机 厂 是 机 械 工 业 部 专业 生产 紧 
油 机 的 重点 企业 ， 建 厂 四 十 五 年 来 ， 特 别 是 
近 才 年 的 改革 开放 ,给 企业 注入 了 勤 勃 生机 
十 年 的 风 风 琴 十 ， 十 年 的 励精图治 ， 使 扬 线 
发 展 成 为 今天 的 汽车 发 动机 专业 生产 上 。 全 
局 现 有 职工 3700 人 ; 占 地 面积 40 万 平方 米 ， 
厂房 建筑 面积 18 万 平方 米 ; 生产 设备 1500 
多 合 ， 主 要 设备 9008; ABER. BD 
线 12 条， 引进 设备 28 台 套 。 主 要 生产 扬子 

FR: RRA 江 牌 495, 4102, 4105 系列 以 及 80 RIDE 

类 柴油 机 ， 年 产量 10 万 台 , 与 轻型 货车 、 轻 

型 客车 、 农 用 运输 车 、 中 型 拖拉 机 、 工 程 机 

械 以 及 船舶 等 广泛 配套 。 其 中 495T PA 

495Q 型 柴油 机 继续 保持 国家 银 质 奖 和 部 优 

PRE; YZ4102Q 型 和 YZ4105Q 型 柴油 机 在 

地 址 ,江苏 省 扬州 市 通 扬 路 国家 内 燃 机 系列 型 谱 首 次 专家 评审 会 上 被 例 


电话 ，(0514) 7811652 定 为 102 一 105 系列 柴油 机 四 甜 机 的 基本 型 ， 
电 挂 ，6593 并 被 还 为 轻型 客车 优秀 配套 产品 ; 495Q 4 
i YZ4102Q 型 柴油 机 被 中 国 质量 管理 协会 用 


邮编 ，225001 卢 委员 会 和 中 国 汽 车 工业 协会 市 场 贸易 委员 
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人 i 
二， ， 获 江苏 省 著名 商标 称号 ， 成 为 全 jade 
机 产量 、 四 缸 机 产量 、 尼 既 型 货车 和 轻型 器 SASS a 
车 “四 个 第 一 ”的 企业 ， 被 机 械 工业 部 玖 为 
百 强 企业 第 69 位 。 与 全 国 80StRetr — | 
厂家 建立 了 配套 关系 。 Eth”. “Nak # 
改期 间 ， 重 点 改造 了 铸造 车 间 ; 引进 了 奥 地 
利 AVL 公司 的 技术 , 及 其 他 改造 项 目 。 同时 
工厂 基础 管理 工作 不 断 强化 、 深 入 ， 被 国家 | rea eae 
PRB Ye RIN FRB EW. Ft | Ee a 
一 直 保 持 国 家 节约 能 源 二 级 企业 、 国 家 安全 w 
级 企业 、 国 家 一 级 计量 单位 、 省 文明 单位 、 省 
特级 信用 企业 等 荣誉 和 称号 。 

“用 户 至 上 、 人 和 信誉 第 一 ”是 该 厂 的 宗旨 ， 
搞 好 和 售后 服务 ， 是 崇高 的 义务 和 职责 。 工 厂 
在 全 国 设 立 了 150 余 家 特约 维修 厂 ， 建 立 了 
12 个 扬子 江 牌 柴油 机 特约 经 销 处 , SMAB 
子 江 牌 柴油 机 的 使 用 者 提供 永恒 的 社会 性 服 
务 。 
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奔 野 25 一 30 系列 拖拉 机 





BENYE 25 to 30 hp Utility Tractors 


250 280 300 254 284 304 
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eT he fe PL AE 4 Si] CI REAL) KE tl 
H TOERE Ai Ej He t ALA £ de. ek. A L9 
FEAR E P Le 目 PAY Se che Pe LD re AY 
能 力 

AX | 日 92 可 ! Lig. PEIE ETE W A] 
市 场 需要 ,开发 了 带 双 级 离合 器 , 全 液压 转向 , 液 
路 输出 、 气 刺 动 等 归 置 拖拉 机 ,使 拖拉 机 品种 扩大 到 了 


| 种 
年 野 牌 BY) 


30 系列 拖拉 机 


产品 的 注册 商标 ， 
主要 产品 : Ff 2: 
ye BP 25 


Y 


30 系列 拖拉 机 具有 结构 轻巧 、 制 造 精 


党 PAM Ty ti. Fe ie] RA. A te. FEH FT. F 3| IAs 





(mim) 


(mm 


5 (mm 


! (mm) 











HRE (mm | 
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th HL 型 











2h y Rte a uk VA thea) 

$243 BY 25042 H 445 4H 
ET EIEE EE EE ALLEE EE 
iks tb Foe 





mE AR OL ALE ARAL. Cai SE ie Es 
ERIEN i dH oe PER HE R A N. SE h 
ES m Wc FY E E p | 
FERN, g 也 se WEF ee d 

ae ] T 和 浙江 省 优质 
in PR HL PAG Tle tb a] SE ae RTA PRT 
HITE TI i FH ea (acy ima tiie: @izhid onsale 


FEBS AR A Fe TL SE BFR AK SAE 


而 并 





PABA (L) 
前 轮胎 
rs FE Nii 


AE 











动 为 iW 出 轴 转 球 


(r/ mim) 











be | 24 
24 


球面 蜗杆 混 轮 式 IET 
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宁波 中 策 拖拉 机 汽车 有 限 公 司 
NINGBO C. S. I. TRACTOR & AUTOMOBILE CO. LTD. 


Hit: 浙江 省 宁波 市 太 庆 南路 81 号 邮编: 315020 
电话 : (0574) 7356177 (总 机 ) 


(20) 


传真 ; (0574) 7356384 7356557 





全 椒 柴 油 机 总 厂 是 国家 大 型 一 档 企 业 ， 也 
是 全 国 小 型 柴油 机 生产 规模 最 大 的 厂家 。 工厂 
拥有 国定 资产 2.2 亿 元 , 占 地 面积 65 万 平方 
米 ， 职 工 4700 人 余人。 主要 产品 有 R175A、 
R1I75AN, R180, RI80N, R1I85A, $195, 81100, 
$1110, N285Q. N385Q, N485Q, 4102Q 等 型 
SR TAL AT 0.5 吨 、0.75 吨 、1.5 吨 农用 运输 
村 
三 始 建 于 1949 年 ，1970 年 开始 生产 柴 
油 机 。1987 年 以 后 ,企业 大 步 发 展 ， 目 筹资 金 
| 亿 多 ahha 扩建 . 目前 , 具有 年 产 柴 油 
要 六 十 万 内 的 生产 能 力 。 产 品 畅 销 全 国 , 并 出 口 
到 东 ve. 南亚 、 欧 美 等 国家 和 地 区 。 出 口 创汇 
“PAR. E BS LT lk R = fiz. 
95mm LA FP aL ie E HB fi 
L EP ih A. SEP. GRR, 经 济 等 方面 
JEE, MERT RRA EWE FE a 
生产 线 和 质量 检测 中 心 。R175A AE Lae 
国 优 银 质 奖 和 全 国 消费 者 信得过 产品 称号 ; 
R180 型 业 油 机 被 国家 科 委 列 为 国家 级 新 产品 ; 
“全 柴 牌 * 柴油 机 被 省 政府 认定 为 首 批 名 牌 产 
品 。 工 厂 是 “中 国 500 家 最 大 机 械 工 业 企 业 ”、 
“全 国 机 械 工业 利税 百 强 ”、“ 省 经 济 效益 50 强 
(lke. “全 国 机 械 出 口 企业 百 强 ” 
LL「 太 一 货 坚 持 规模 经 营 , 以 质 取胜 方针 , 注 
臣 产 品质 量 和 售后 服务 
vee Fill [el Ae Si se AUT. MBa 7 ia R47. RER 
Bm. KE. JE, RREH, FRIE R 
EEY og 到 厂 视 察 并 给 予 meer 
希望 与 外 商 合作 、 合 资 me EA AL A 
车 用 四 所 120 马力 、 排 量 在 4.5 升 左右 的 多 好 
机 ， 厅 托 车 发 动机 ， 以 及 其 他 领域 的 产品 





FARR: 肖 正 海 

地 址 : 安徽 省 全 椒 县 城 东 
Bt: 2693 

电话 : (0550) 5018888 
传真 (0550) 5015888 
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万 里 同志 视察 全 椒 柴 油 机 总 厂 时 欣然 提 笔 签名 


- A re ki 
国务 院 副 总 理 吴 邦 国 在 全 wy < 肖 正 海 的 陪 
同 下 视察 装配 车 间 





NI: ay, ae 出 I, 





董事 长 、 
地 址 : 
电话 : 
传真 : 
FB HE 
邮编 : 








bai 


sone. Aaii 
ERESMA 

(0563 
(05632 
26237 
242000 


M 





7YPJ 一 975 型 三 轮 农 用 运 


FC2310 HUR K iz 







云 输 车 





= Sa 4 


ZOIOCW K ARHAR Hiz 


彩 集 团 是 国内 生产 农用 运输 车 
EA. FR TE A the Aa AL oy) 4 
WE aN, Oy Le HE A EA fd HE 
pE 点 企业 ,中国 HL J 
协会 农用 运输 车 副 理 事 长 1994 
ER Eb 4> Ce] AL ACT i 百 强 ,1984 4 

ESE 12 年 获 安 徽 省 最 人 

集团 位 于 江南 和 名胜 宣 州 市 敬 有 山 亲 ， 


占 地 面积 4 PK. 建筑 面积 18 万平 
tj Hie VET SEIA 1 iZoc. CEG 


H 服务 (Ma, ee A LT Al iH Hl 
KAE. MCR ee EP ERZE 30 
万 辆 、 四 轮 农 用 运输 车 3 万 辆 能 力 
"AE HH KERA MIR ER E 
ELIF AC aT on ME ARTE aM Fe .四 轮 农 用 
运输 车 全 面 发 展 的 生产 格局 。 与 马 来 西 
yp id ty Ot. 生产 的 最 新 产品 FO 


FC2310CW 已 正式 投入 批量 


系 ,主导 产品 飞 彩 牌 三 轮 I Fe te He a 4 
1992 年 双双 荣获 “全 国 涧 锅 音 舍得 mel pr: 
EE “NL BR aD Fp p AE 7 

Wr ee He ee ee hae ah 4 a eA iz A 


Ae (TAN E Be oe Re T EES S A DP hi 


ew ~ 上 
AIRAS 
二 该 厂 是 机 械 工业 部 重点 企业 ， 旋 禁 机 产品 定点 生产 

7。 三, 是 中 国 农 业 机 械 工 业 协 会 理事 单位 , 旋 林 机 械 分 会 副 
理事 长 单位 ， 江 西 省 机 械 工业 企业 管理 协会 常务 理事 单 
位 ， 南 昌 市 机 械 工程 协会 常务 理事 单位 。 

该 厂 是 本 行业 唯一 的 全 系列 旋 耕 机 生产 厂家 。 产 品 
可 与 手 扶 拖拉 机 、 侧 置 动 力 输出 小 四 轮 拖拉 机 、 后 动力 输 
出 小 四 轮 拖拉 机 、 太 、 中 马力 轮 〈 履 带 式 ) 拖拉 机 配套 ， 
1m DEA A ee 亦 可 与 引进 过 尔 系列 ,菲亚特 系列 拖拉 机 配套 ,以 及 复式 
@ A rine HEEL i | 作业 机 等 。 产 品 配套 级 为 8. 8 一 88KW (12~120 马力 )。 

改革 以 来 , 在 “全 过 程 改革 , 全 质量 管理 , 全 系列 生 
产 , 全 方位 销售 , 全 素质 提高 , 全 项 目 夺标 ”的 “六 全 方 
针 指 导 下 ”, 全 厂 员工 团结 一 致 , 励精图治 , 奋力 拼搏, 不 
断 发 展 壮 大 ， 取 得 了 较 好 的 经 济 效益 ， 进 入 国家 二 级 企 
业 。 





“ 春 翔 ” 牌 系列 旋 耕 机 荣获 机 械 工业 部 优质 产品 称 
号 ,多 次 荣获 部 、 省 、 市 科技 进步 奖 。 


Ck: EEF 
地 址 ;江西 省 南昌 县 莲塘 镇 邮编 : 330200 


FH: 8022 (BBB) Bis: (0791) 5712629 





OMHZ— 36 型 全 自动 钢筋 对 焊 机 


青岛 崂山 拖拉 机 厂 始 建 于 1956 年 ,是 机 械 er ys! 
[ 业 部 定点 生产 小 型 拖拉 机 的 中 型 企业 。 现 有 m= b A I I I ATE 
职工 1000 人 ， 其 中 各 类 专业 技术 人 员 126 A, 
HEFT ah “RR” 泰山 一 12 型 四 轮 拖拉 机 
和 和 峙 山 一 61 型 手 扶 拖 拉 机 荣获 市 优 、 部 优 称 
号 。 并 多 年 被 山东 省 质 协 农机 用 户 委员 会 评 为 
信得过 ”产品 , 1995 年 又 被 山东 省 机 械 厅 授予 
“ 九 五 年 度 山 东 省 机 械 工业 50 强 企业 ”， 

该 厂 生产 的 小 四 轮 及 手 扶 拖拉 机 ， 均 系 国 
家 定型 产品 。 可 与 多 种 农机 具 配 套 完成 耕 、 把 、 
播种 、 中耕 、 收割、 起 垄 等 多 种 田间 作业 Ha 国 后 桥 及 变速 箱 总 成 
全 于 平原 .丘陵 .山区 的 要 求 ,用 于 田间 ,公路 、 时 一 Sm 
[ 厂 、 仓 库 、 车 站 、 码头 的 运输 作业 和 发 电 、 排 | 
着 等 固定 作业 ， 

[ 厂 位 于 风景 优美 的 青岛 市 区 ， 交 通 运输 
-分 方便 。 他们 将 以 其 “质量 第 一 、 信誉 致 上 ” 


~ 


的 经 营 宗旨 ， 欢 迎 国内 外 客户 光临 


te: 钟 兆 广 

Tit: 山东 省 青岛 市 李 沧 区 京口 路 111 与 
电话 : (0532) 7895211 7895882 

(EH: (0532) 7896230 ”邮编 : 266100 
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山东 拖拉 机 广 


SHANDONG TRACTOR WORKS 


ZJ WET 1960 4. ApH 80 万 平方 米 , 职 
5500 A. FEAR HEI. 检测 手段 齐全 ,，“ 质 
at aS. MEEL” Ee Ee. EF a 
rS— 25 拖拉 机 在 同行 业 获 第 一 块 国家 优质 产 
品 奖 牌 ; 唯一 获 首 届 和 第 二 届 中 国 农业 博 狗 会 
ci ae A PCR ay 295.88 HALE 1989 Ek 
lid 3 UP aE TS 12 拖拉 栅 获 机 电 部 优质 5 
产品 次. 目前 已 有 TS—25, TS—254gaS—p04 
Hite HL A TS 相近 机 安全 架 通 时 国 怀 
OECD 产品 质量 认证 。 产品 销售 国内 29 
市 .自治 区 及 美国 .泰国 等 30 多 个 国家 各地 区 
近年 来 产品 性 能 的 改进 和 产品 质量 的 提高 居 国 
由 领先 水 平 ,并 可 检 据 用 访 需 要 和 不断 改进 产 加 |; 
mm IE ey ZL 一 504 40 装 载 机 等 已 批量 生产 
1995 年 生产 中 型 拖拉 机 14500 Aa FH il 4. 29 


厂址 : 山东 充 州 市 Bea: 272011 
电话 : (0537) 3413682 转 
传真 : (0537) 3410225 








东 潍 坊 拖 拉 机 厂 是 国家 大 型 一 类 企业 ， 机 械 


Cab : 定点 生产 拖拉 机 的 重点 骨干 企业 ， 是 全 国 
下 户 重 点 发 展 企业 ,山东 省 机 械 工业 1995 年 度 销售 


收入 、 利 税 “ 双 五 十 强 ” 企 业 之 一 ，1989 年 来 获 部 


级 质量 管理 奖 ，1996 年 被 评 为 山东 省 管理 示范 企 
业 。 全 三 占 地 面积 45 万 平方 米 , 固 定 资 产 2.4 亿 元 ， 
主要 生产 设备 814 台 , 现 有 职工 5000 A, 其 中 工程 
技术 人 员 501 人 。1995 年 生产 拖拉 机 99339 台 ， 实 
现 销售 收入 8.6 亿 元 , 实现 利税 1897 万 元 , H H8 
汇 126 万 美元 。 
该 厂 已 有 30 多 年 的 拖拉 机 生产 历史 ,社会 保有 
最 超过 90 万 台 , 现 生产 能 力 达 20 万 台 , 主 要 产品 有 
泰山 一 12/15 型 、 泰 山 一 150D/V/170D/7180D、TY180 
20 型 三 大 系列 40 多 个 品种 的 拖拉 机 及 农用 还 
输 车 和 工程 机 械 产 品 , 其 中 泰山 一 12 型 拖拉 机 是 全 
国 小 四 轮 拖拉 机 行业 唯一 荣获 最 高 质量 奖 一 银 质 奖 
产品 ， 泰 山 一 15 型 拖拉 机 是 部 优质 产品 。 该 厂 产品 
畅销 全 国 24 个 省 ， 市 目 治 区 ， 并 出 口 亚 、 非 、 拉 及 
东欧 等 30 个 国家 ,在 1996 年 国家 统计 局 农村 社会 
调查 总 队 和 中 国 农 业 机 械 化 科学 人 钙 究 院 对 全 国 农用 
机 械 市 场 的 联合 调查 中 ， 该 三 的 泰山 一 12/15 型 拖 
拉 机 被 评 为 知名 上 度 最 高 和 信誉 最 佳 产品 ， 泰山 
150D/170D/180D 型 皂 拉 机 被 评 为 最 畅销 和 最 具 市 
场 潜 力 产 品 ,“ 潍 拖 ” 牌 小 四 轮 拖 拉 机 并 被 授予 1995 
EE EH BY SE a” PR 





Bia He ne 
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I Eog 
2 


AA 


厂 长 : 车 浮 富 


LR AEG HEM KAS RE 63 号 
(0536) -8233931 
(0536) -8233806 


0921 
201004 








山东 海山 集团 总 公司 


山东 海山 集团 总 公司 是 国家 大 型 二 类 企业 ， 机 
总 经 理 : 连 家 新 找 工 业 部 .山东 省 机 械 厅 定点 生产 农用 运输 车 .小 四 
Hitt: 山东 省 荣成 市 工商 东 街 九 号 纶 拖拉 机 的 专业 厂 , 山 东 省 和 威海 市 “企业 管理 优秀 
电话 : (0896) 7571366 单位 ” “HED”, 威海 市 “和 草 谷 同 守 信用 企业 ”， 
传真 : (0896) 7571010 1995 =F LU AR A LPR ra. 利税 “ 双 十 佳 ” 企业 ， 
FE: 2139 1992 EAKA ARR PEO AAR. 公司 占 

地 面积 20.2 万 平方 米 , 建 筑 面 积 15 OK 

资产 10920 万 元 

山东 海山 集团 总 公司 的 海山 牌 三 大 系列 12 个 
品种 的 农用 运输 车 都 已 通过 省 级 技术 鉴定 。 并 已 列 
入 两 部 颁发 的 “生产 企业 及 其 产品 目录 ”之 中 ， 


TY1205W 


邮编 ， 264300 


信用 运输 车 以 其 性 能 优越 ,结构 先进 、 外 
形 美观 、 维 修 方 便 深 受 城乡 广大 用 户 的 
HEK. RIS JE PER E KE A e R 
奖 和 “全 国 消费 者 协会 信得过 产品 ” 称 
号 .TS 一 90 py pO ee te TL ik + 
FERRE. ZEAE “TE” mi 
山东 海山 集团 总 公司 技术 力量 雄 
厚 , 生产 经 验 丰 富 ， 设 备 优良 充足 , 工艺 
技术 先进 ,检测 手段 齐全 ,售后 服务 完善 
用时。 该 公司 的 农用 运输 车 .拖拉 机 销 往 
lH 28 个 省 、 HT. HRE 310 家 农机 公 
可, 并 批量 出 口 埃 及 、 墨 西 可 .叙利亚 等 


个 国家 和 地 区 





产品 主要 参数 表 

TS90 小 四 轮 拖拉 机 

“m 
HERINN 
ey 








TY1205W 农用 运输 车 










最 高 速度 km/h 





NED EE m 





结构 质量 kg 





山东 省 济宁 西 大 寺 街 46 号 
he (0537) 2216276 (0537) 2214781 
dE. 4551 邮编 ， 272109 


Or PB ge Sy 





ke p opt is n ey Ae 2 apy ye sie i : S S 
用 多 | 山东 省 济宁 市 仪表 厂 是 山东 省 机 械 厅 定点 生产 










F l 47 拖 内 仪表 的 专业 工厂 ,已 有 30 余年 历史 。 主要 生产 

8 agaaga BRE cecesesos g 拖拉 机 、 内 燃 机 仪表 ,有 10 多 个 品种 , 20 BL 
1995 年 产量 为 120 万 只 ， 产 销量 居 全 国 同 行业 首 
位 ， 


G 山东 济宁 市 仪表 厂 : 
”你 单位 生产 的 济宁 租 尖 ， 中 ，、 小 拖拉 机 仪表 在 山东 省 
& 首届 农机 市 场 调查 活动 中 ， 被 痊 为 “山东 省 农村 消费 者 喜 
6 爱 的 产品 ”， 特 发 此 证 ， 


“济宁 RREK EIK., HH AE I 
以 它 科学 的 设计 ,美观 的 造型 ,优良 的 技术 性 t. ; 
W CEAR. a EY A E a AE E fy PAR 
深 受 广大 用 户 的 彰 受 , 畅销 全 国 10 余 个 省 市 、 自 治 
区 ， 并 随 主 机 销 往 国 外 

产品 主要 有 :，WT 一 120 型 温度 表 ，0 一 105C 
WT 一 2 型 温度 表 , 40~120C ;YT 一 102 型 压力 表 ， 
Vic hl, ABRHLILA 0~0.6MPa, 0O~1.0MPa; YT 一 2 WE WH. í 
0.6MPa, 0~1.0MPa; DL93201 型 电流 表 ， 一 30A 
~0~ 十 30A。 其 中 YT 一 102 压力 表 为 省 优质 产品 
1995 年 在 省 质量 管理 协会 等 三 家 单位 联合 检查 中 ， 
该 三 产品 钻 评 为 “山东 省 农村 消费 者 圳 爱 产 品 ”, 寺 
日 连续 八 年 被 j 农机 公司 评 为 “信得过 ”产品 

另外 ,为 运 应 农用 运输 车 行业 的 发 展 ,该 三 现 已 
ERES 50 万 只 农用 运输 车 仪表 的 生产 能 力 , 各 种 
用 途 的 仪表 及 总 成 ， 已 成 为 山东 省 农用 运输 车 三 的 
首选 产品 ,为 轻骑 大 众 50 淹 托 车 开发 的 摩托 车 仪表 
也 已 进入 市 场 。 








需 汽 车 仪表 、 摩 托 车 仪表 


山东 . ZWN 


LU FB AL BIAS 


出 东 邱 拉 机 厂 发 动机 分 厂 是 机 械 工 业 部 定点 生 小 功率 柴油 机 的 专业 | 
这 三 十 余年 生产 制 舍 柴油 机 的 丰富 经 验 。 技 ; HEE e £m Le eit. Rae! 
全 有 完整 的 厂 内 外 质量 保证 体系 .“ 质 量 第 一 ， 用 户 至 上 ”是 工厂 的 唯一 宗旨 
三 位 于 泰山 凋 划 历史 古城 充 州 ， 与 旅游 胜地 孔子 家 乡 曲 时 相 上 毗邻。 全 厂 现 有 职 
- 1300 人 ， 占 地 面积 17 万 平方 米 、 有 专业 生产 线 15 条 , 主要 加 工 设备 500 RG. 4 
“Ka” 295GA, 2100GA; 295G, 2100G (AAR KA): 295G), 2100G] ORA A A 
ay); 295D, 2100D ( 配 发 电机 组 ); 295G1, 2100G1 { 配 船 机 组 ); 4102Q 等 20 多 种 恋 
开业 油 机 、 第 前 动力 输出 柴油 机 和 120KW 柴油 发 电机 组 、CZ 一 15 船用 柴油 机 





该 三 生 产 的 “改动 ” 柴油机， 具有 结构 紧凑 、 技 术 经 济 指标 先进 、 动 力 己 


Hil i fit eA. 性 能 稳定 、 耐 入 可 舍 、 使 用 维修 方便 等 估 点 . 主导 产品 295 型 柴油 机 ， 


匡 洛 做、 部 优 、 机 械 工业 部 节能 产品 、 国 家 优质 产品 银 质 奖 、 农 业 博 览 会 根 奖 ， 
| ‘| H | a j- | | { 省 ) { F| i} | i n] iy id p t [本 全 | t | zit H f 


1989 年 在 100 ORLA F (eR TAAL TDF oe. ERR. Ekee. 1994 
E EO PiE, REULA IPO ER Oy ETE SY WF t. 295 型 、 2100 型 、 
FELAK. ALSE ARCA dy A A HE IL A Be. AP RRA, KAR dh W 
LA La EALS Peale AL RA AC Ey 77. 4102Q 型 柴油 机 为 1.5 一 2.5 吨 轻型 卡车 、 轻 型 客 军 配 套 


滩 厂 生产 有 的 “ 飞 动 ”柴油 机 ， 出口 30 多 个 国家 和 地 区 ,在 国内 外 用户 中 亭 有 较 高 的 信 玲 。 热 诚 欢 迎 国 内 外 各界 人 士 光临 治 


国 优 银 奖 中 华 精 品 


| SZ) SR 7 BL 


295GA. 2100GA 些 油 机 295C1、2100C1 柴油 机 











1102Q 柴油 机 





Hott: 山东 省 充 州 市 西 环 城 路 
电话 : (0537) 3413761 一 3622、3623、3025 


“i 电 挂 : 0617 BRR: 272005 
(28) fEA: (0537) 3415506 





山东 巨 力 〈 集 团 ) 


股份 有 限 公司 






eX} $75:= 


4 $e fe FA is a 4 


地 址 :山东 省 潍坊 胜利 西 街 373 号 BRA: 261011 
(0536) 8323432 8324559 
(0536) 8327207 RH. 6894 


电话 : 
传真 : 






:= 轮 农 用 运输 车 


该 公司 是 机 械 工业 部 、 山 东 省 定点 生产 农用 运输 车 骨干" ay 


是 以 巨 力 机 械 总 厂 、 汽 车 配件 厂 、 OR RR A de AD. 2 
司 1994 年 列 全 国 机 械 工业 百 家 最 大 企业 第 65 位 ， 国 家 500 家 最 
优 企业 344 位 ,山东 省 机 械 工 业 销 售 收入 首位 ,是 全 国 农 用 运输 车 
行业 品种 最 全 、 能 力 最 大 的 生产 基地 之 一 


公司 现 有 职工 1900 人 ,工程 技术 人 员 250 多 人 , 占 地 面积 25 


万 平方 米 , 固定 资产 1 亿 元 , 主导 产品 三 轮 农用 运输 车 有 8 马力 、 
10 马力 、12 马力 三 大 系列 60 多 个 品种 ， 四 轮 农 用 运输 车 有 0.5 


0.75 吨 单 排 、 双 排 四 个 品种 。 三 轮 农 用 运输 车 生产 能 力 已 达 


a 年 产 50 万 台 , 四 轮 农 用 运输 车 生产 能 力 已 达到 年 产 5000 台 , 汽 
油 摩 托 车 、 正 做 生产 准备 工作 ， 争 取 利 用 外 次 、 技 术 合作 生产 


1996 计划 安排 生产 三 轮 农 用 运输 车 30 万 台 ， 四 轮 农 用 运输 


车 5000 名， 销售 收入 18 亿 ， 利 税 1 亿 元 ， 


公司 在 全 国 各 地 设 有 600 多 个 经 销 服务 网 点 。 拥 有 和 销售 服务 


人 员 640 BA, 配备 40 多 部 三 包 服 务 车 , 是 一 支 强大 的 服务 大 军 
和 现代 化 的 销售 服务 网 络 。 公 司 还 有 300 多 家 协作 配套 厂 , 具 有 妹 
厚 的 技术 力量 、 先 进 的 科研 手段 和 经 济 实力 ， 具 备 了 适应 市 场 变 


化 的 快速 反应 能 力 。 


中 外 合资 泰安 拉 宝 地 试验 设备 有 限 公司 


TAIAN RABOTTI EXPERIMENTAL 


EQUIPMENT CO.LID. 


BDS: 


0 RAG 


BD 850 taian rabott 
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Hoe Be ge ee Fie EI i a TIR s i dP R 
台 制 造 行业 中 唯一 引进 国外 先进 技术 的 中 外 合 次 企业。 中 进 意 大 
利 具 有 九 十 年 代 先 进 水 平 的 喷 油 泵 试验 全 制造 技术 ， 进 口 现 代 化 
的 数控 加 工 设 备 和 关键 零 部 件 ， 组 装 生 产 “taian radoni” FROM 


到 试验 台 和 其 它 内 兢 机 检测 设备 
“tailan radotti” pai IN 1 YH 4 a HES E | iz J H D> S i | me 所 


i 
i’ 


R. 主 电 机 直接 输出 ,变频 器 采用 具有 1CBT ERR H R 
pe. PEIR IE he EE O— 4000r/ min 任 音 预 置 , MiB a. o Em. 
th ye 


a ne ih ty Sey ees tr ods TE hee Ay it Nie Ed i 
HARRE. SEIE, TP. TA. A, De BI H E GP RX I 1 


ee RAM OR ah. iE EA OK 


总 经 理 ， 安 振 读 BH: 0043 邮编: 271000 
地 址 :山东 省 泰安 市 文化 路 64 号 
His: (0538) 8226099 传真 : (0538) 8226101 











山东 光明 机 器 厂 


山 奈 光明 机 器 厂 原 属地 方 军工 企业 ， 备 转 

A i Ae Tol she (A he wat «ft ĉr ‘1. ie 
et ig WAR Ay EI Pe H zs Sa 4 SEP FE 
[三 现 有 职工 1690 从 人 ,其 中 首 类 专业 技术 人 


员 270 A. 三 区 占 地 面积 23.8 万 平方 米 ， ER 
面积 9. 1 WE AH, (AE HE 6800 Hic. FAA 
Hime hn to. PE whe. Brae. TCR FL fe ify Zh 
UE ie A ae A a SE FR MIE i 
Wi jak FF 

Silk 1995 EA db ee ia 3. 3 (Zo. f | 


WA 4.8 1496+ 4 | 各 -3863 JJ JE rhe I gl iN 人 


企业 ” “AR PL EL Te AT A T d 
mabe. IUA E IL E F BL RT db F BS et T 


t , " . f ` ' J à gr) Z r f i» 
a be. “UNAS RL AA CW RABE TY 


hS A H | | ) Jy day tty SE). GM 1608 
| 2B aK HL 7 : 四 轮 农 用 运输 导 
| Bi 4 : itfi i a "a 才 ii [NY ie 


AFAR FAM China, 全 品种 类 齐全 ， 性 能 优越 ， 为 全 国 同行 业 先 进 水 
SAT AS (电动 型 ) 三 轮 农用 运输 车 











>f a 


EOS ~ 


i - ” ERRAZ 4 

mye” 产品 称号 ，1992 年 上 上 《全国 

4 月 1995 年 ? 月 获 中 国名 Pi 

户 信 得 过 产品 ”证 书 , 1995 后 

a 

月 在 全 国 质 量 统 检 中 被 检 浏 为 质量 合格 庆 师 ， 

1 年 菊 昌国 表 业 机 械 学 会 “三 轮 农 用 运输 好 

| 名 中 华 精品 ” 奖 

ATRA 山东 省 泰安 市 灵山 大 街 东 首 
kait. (0538) 6116610 6116618 

wwe 传真 (0538) 6116614 

yt, 2494 

邮编 : 271000 
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et 
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(30) 


山东 油泵 油嘴 三 是 机 械 工业 部 生产 油泵 油嘴 的 重点 专业 厂 ， 国 家 二 级 
企业 ,具有 35 年 的 油泵 油嘴 生产 历史 , 1989 年 效 机 械 工业 部 和 山东 省 质量 
管理 奖 。 主 要 产品 有 BQ 型 喷 油 泵 、L 号 系列 汞 、S、J、P 系列 喷 油 器 、 长 
型 孔 式 及 轴 针 式 喷 油嘴 , 柱 塞 、 出 油 闪 三 对 精密 偶 件 等 。 有 4 种 产品 连年 保 
持 省 优 、 部 优 , 主导 产品 BQ 泵 获 机 械 工 业 部 科技 进步 奖 。 做 为 小 型 高 速 柴 
MOL HR. BQ 和 泵 具有 适应 转速 范围 广 ， 操 纵 力 小 ， 提 速 快 ,油耗 低 ， 
刚性 、 密 封 性 好 ， 外 形 尺 寸 小 、 重 量 轻 ， 调 整 、 拆 装 、 维 修 方便 等 特点 ,了 既 
可 适应 农用 车 用 发 动机 较 低 转速 的 需要 ， 又 可 满足 轻型 汽车 用 发 动机 较 高 
的 转速 的 要 求 。1996 年 BQ 泵 生产 能 力 达 到 10 WF. 


Ert. ize 





BQ RERRABH: 
强制 润滑 
WX | 或 目 润 请 
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Mh HE Hee 
高 转速 
地 址 ;山东 省 龙口 市 黄 城西 大 街 19 号 邮编 : 265701 

电话 : (0535) 8517666 BH: 1730 传真 : (0535) 8518741 






(r/min) 





河南 省 枫 柏 其 太 自 峰 机 械 制 造 有 限 公司 , 创 立 于 1995 年 11 月 ,其 。 ay +A 要 一 
en 生产 企业 、 河南 省 桐 柏 县 太白 峰 机 械 制造 有 限 公 司 
国家 二 级 企业 ， 小 型 收割 机 行业 组 组 长 三， 中 国 农业 机 械 工 业 协会 第 《上 原 洒 南 省 桐 柏 县 机 械 厂 ) 


“ 届 理 事 会 理事 . 主导 产品 太白 峰 4GL 系列 麦 稻 收 割 机 , 自 1982 年 以 
来 连续 15 年 保持 机 械 工业 部 优质 产品 称号 , 1991 和 1992 年 连续 两 届 
荣获 全 国 收割 、 赔 粒 机 械 产 品 丰收 杯 “ 双 优 ” 人 金奖 ,产品 质量 居 国 内 
同行 业 前 矛 

1995 年 完成 工业 总 产值 1880 万 元 ， 比 上 年 同期 增长 了 86%; E 
产 收 割 机 22700 台 ， 比 上 年 同期 增长 了 103%: 完成 销售 收入 2733 万 
元 ， 比 上 年 同期 措 长 了 394%， 实现 利税 150 万 元 ， 比 上 年 同期 增长 了 
28%, 获取 利润 136 广元， 生产 经 营 水 平 达到 常年 最 高 水 平 ， 产 品 开 
头面 已 达 国内 17 个 省 (区 ) 300 多 个 县 (市 )， 深 受 广 大 用 户 的 欢迎 。 te: 刘 保 文 
该 公司 的 主导 产品 太白 峰 牌 4G1. AS) BUCH. E 1995 年 获得 机 I 网 
械 工 业 部 和 颁发 的 产品 可 擎 性 考核 台 格 证 书 ， 定 为 国家 农机 具 质 量 监 督 
位 验 中 心 监 制 产 品 ， 获 得 农业 部 需 发 的 产品 合格 推广 许可 证 . SNF 一 9 
型 铁 辊 分 离 式 眠 米 机 获得 农业 部 和 颁发 的 产品 合格 推广 许可 证 书 ( 证 号 ; 
部 95071)， 蚌 河南 省 内 同类 疡 品 唯一 获得 部 级 鉴定 合格 推广 的 产品 
职工 苏 秀 明 为 首 研 制 开 发 的 收割 机 与 农用 杭 动 三 轮 车 配套 机 构 获 得 国 
家 专利 ,企业 引进 河南 沈 丘 富 泉 机 械 有 限 公 司 6YI. 一 100F 型 螺旋 式 榨 
油 机 技术 专利 项 目 

企业 已 投入 资金 440 万 元 在 “从 五 ”期 间 进 行 技术 改造 新 建 厂房 
1578 PPK. 新 增生 产 设 备 78 台 ， 使 年 产 收 着 机 能 力 已 达到 3 万 台 。 





Wht: 河南 省 桐 柏 县 淮 源 大 道 338 号 ”邮编 ，474750 
电话 ，(0377) 8222663 BH. 2750 
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re [el fy fee fiz AL 
rm HL bee Ot 
A ll. 有 T 
ws a]. FE aS EE TL ARE A tte 
路 机 Maw Pen Re EAT ee See. MERA 
生产 履带 拖拉 机 2.5 fe. ds titi AL 15 a. 10 
He oh AL 2 H ep TERR AL 1500 台 , 载 重 汽车 1 7 E 
re 7) 

(995 年 10 月 LH. -feesal it y eA 40 年 
AS 斗 历 程 ,为 实现 我 国 农业 机 械 化 和 发 展 地 方 经 济 做 
出 了 显著 贡献 ,确立 了 一 拖 公 司 在 农机 行业 举足轻重 
的 地 位 。40 年 来 ,累计 生产 各 种 拖拉 机 100 a ee 
上 中 型 拖拉 机 47 万 台 , 占 全 国 大 中 型 拖拉 机 社会 你 有 有 
最 的 43 妆 左右 ,802 性 带 拖拉 机 歼 第 二 届 中 国 农业 博 
览 会 银 奖 ;小 四 轮 拖 拉 机 从 1992 年 起 连续 四 秆 被 中 国 
hi Fi} 用 户 委 员 : = PRE ER VY ip Ay” (ifs i] i Wer tn e 1994 年 
AE HL cra Me 被 中 国 质 协 评 为 "公国 用 万 满意 产 扣 3 
LR6105 系列 柴油 机 1995 年 被 中 国内 燃 机 工业 了 肉 会 ， 
中 国保 护 消费 者 基金 会 .中 国 机 电 日 报 联 合 组 织 评 选 
为 “全 国 消 费 者 信得过 优质 产品 奖 ” 扩 洛阳 牌 " 压 路 机 
被 建设 部 定 为 名 牌 产品 。 企 业 摧 ERHARD 
“洛阳 牌 ?等 怨 名 商标 ,产品 畅销 全 全 ,还 销 50 多 个 国 
家 和 地 区 。 从 1987 年 起 ,一 拖 公 司 在 中 国 500 Rie A 
Cdk elke HES aS Gb eT Z yI 

展望 未 来 ,一 拖 公 司 任重道远 。 为 实现 2000 IF Ay 
于 目标 ,由 产品 多 元 化 到 支 村 产品 多 元 化 的 结构 调整 ， 
H 成 以 Hili LUL, -FET LP E 4 hy JK < AEP aay 发 展 


构 翰 ,一 拖 公 司 又 点 上 二 次 全 业 ELIR FE 





一 1002 型 履带 式 拖拉 机 


中 国 第 一 指 拉 机 工程 机 械 公司 Sony Ne 


2) 申 传 :(0379)4913228 





eS 





” g 








Oe aay jae R ET es 





地 址 : 河南 省 洛阳 市 润 西 区 7 一 25 th 


邮编 ， 471003 电话 :(0379) 4912093 4973244 


Hit. 4134 传真 : (0379) 4973981 


公司 何 介 


中 国 第 一 拖拉 机 工程 机 械 公 司 东 方 实业 


公司 ， 始 建 于 1981 年 ,公司 所 属 公司 、 厂 等 


120 个 企业 , 拥有 生产 设备 2683 A. 固定 资 


产 原 值 4069 万 元 ,职工 5000 余人 ,其 中 专业 


技术 人 员 150 余人 ， 中 级 以 上 职称 85 人 

公司 始终 坚持 “以 经 济 效益 为 中 心 ,以 社 
会 效益 为 已 任 " 的 企业 发 展 宗 骨 ,十 多 年 来 累 
计 完 成 销售 收入 8.4 亿 元 ， 利 税 9313 万 元 
在 社会 主义 市 场 经 济 体制 下 ， 公 司 综合 经 济 
Je I) AN HA oh. 目前 ,能够 生产 农用 运输 车 、 
ah AL PE Bo Ss. 拖车、 消声器 总 成 、 扑 挂 
件 总 成 、 轨 资 轮 和 各 种 液压 软 党 总 成 等 
300 he 公司 先后 获得 机 械 工 业 部 劳 
动 就 业 服 务 先进 单位 、 省 明星 企业 称号 ,连续 
四 年 获 市 “小 巨人 ”企业 称号 , 是 洛阳 市 “ 重 
合同 守信 用 ”企业 。 

公司 开发 生产 的 YT1608 多 种 变型 专 
投放 市 场 后 , 深 受 广大 用 户 的 青睐 。 目前 ,天 
成 年 万 台 的 生产 能 力 

YT1608 型 系列 农用 运输 车 有 YT1608 
型 单 排 座 、YT1608W 型 双 排 座 、YT1608X 型 
师 式 农用 面包 车 、YT1608QP 型 轻型 单 排 
We, YT1608D 型 目 即 单 排 座 和 YT1608 型 钢 
架 棚 布 车 ， 和 : = 采用 16 RRR. Hf 


YT1608 H Z R Hiz? 


整 车 装备 质量 kg 1070 


4 





驱动 形式 1x2 后 轮 驱 动 


| op» 





最 小 转向 图 直入 m (9 
发 动机 型 号 JC375Q—2 








最 高 车 速 km/h! <50 


t 








l. YT1608K 





iv Hj 式 A: 





2. YT1608D AY A #4 





l. YT1608QP HEE HY HENE 4 


畏 车 主要 技术 规格 


载 货 质量 
最 ‘| ` 地 Bit 
最 大 中 坡度 


发 动机 标定 功率 | 


百 公 里 油耗 


kg 


mm 


kW 


L/100km 











厂 长 、 党 委 书 记 : 夏 启 国 





厂 长 ， 4h tR wh 





ha 
地 址 ， 湖南 省 常德 市 河 状 镇 
电话 : (0736) 7284226 7078154 
FATE. 2623 邮编 : 415104 
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Maa TR AHS AR EI SRR. SILI. Ki 
He" ACHR. 国家 大 型 企业 , BATRE S He Py 
ne ee eee eee ne 
业 之 一 。 广 动 现 有 职工 1558 A. Ae Re 7200 万 元 , 占 地 19 万平 
K. J HH 38kW Giy FAR HL AE 
A 种 型 号 ， 年 综合 生产 能 力 达 50 7 EL/251 7 kW. 1995 
年 , 创 产 值 2.7 亿 元 , 利税 1500 万 元 , 在 全 国 单 不 机 行业 名 列 第 从 位 ， 
A se ent “AE” Rill. 广 动 将 致力 
年 产 15 万 台 轻 型 、 高 速 系列 多 饶 发 动机 的 开发 生产 ,“ 九 天 ”末期 笑 
综合 生产 能 为 达 100 万 饶 /560 H kW, 年 可 创 销售 收入 14.4 亿 元 . 利 
税 2. 17 亿 元 


A 75mm 一 90mm sili. 44kW 


地 址 : 湖北 省 武 穴 市 北川 路 39 号 
邮编 : 436400 
电话 : (07239) 222788 
(0713) 6222788 
电 挂 ，2693 
传真 ， (07239) 221084 


APA Bate PSA 


肖 南 省 常德 中 兴 机 械 厂 创建 于 1954 年 , 是 国有 中 型 企业 , 机 械 
业 部 定点 生产 油料 加 工 机 械 的 专业 三 ， 中国 农 业 栅 械 工业 协会 农 副 疡 


分 会 副 理 事 长 单位 现 有 员工 440 A. 拥有 固定 所 


- H 下 | gi ‘| ie ZN W K | \ if | [ff Xt (i ga Hi 7 by) bY) A Gil aw 
油 机 和 LY 系列 型 全 工艺 油脂 精炼 成 套 设 备 ，LY1L. 5 型 全 二 乞 油 妥 帮 
tr 3 1 4 K 时 





三 西 绿 珠 股份 有 限 公 司 


a 双 层 料 斗 喷 风 碾 米 机 


集 尘 式 四 分 离 碾 米 机 











厂 长 : LRA 


bit: 广西 博 白 县 博 白 镇 南 街 2015 
电话 : (0775) 8330553, 8330021 8330129 
传真 ， (0775) 8330553 电 挂 ,2894 
hha: 537600 


广西 绿 珠 股份 有 限 公司 ( 原 广 西 博 白 县 机 械 厂 ) 

是 机 械 工业 部 定点 生产 碾 米 机 的 专业 厂家 ， 是 国家 
级 企业 。 建 厂 于 1958 年, 现 有 职工 600 A, € 

要 工艺 装备 300 A, AER 1 干 多 万 元 ,主要 产 
品 有 和 研 米 机 各 电机 两 大 类 。 该 公司 设备 先进 ,技术 力 
量 雄 厚 , 检测 手段 完善 先进 , 产品 质量 上 乘 , 在 全 国 
享有 较 高 的 声誉 。 目 前 已 形成 年 产 碾 米 机 5 万 从 ,出 
口 2 万 台 、 电 机 4 万 千瓦 的 生产 能 力 . 产 品 畅销 全 国 
各 地 ,并 远 销 东南 亚 、 拉 丁 美洲 ,非洲 等 国家 和 地 区 ， 

6NF 一 8.5 型 碾 米 机 1991 年 全 国 行 业 评比 荣 
获 一 等 奖 ，1994 年 荣获 广西 名 牌 产 品 称号 。 

6NF 一 9.5 型 碾 米 机 曾经 荣获 广西 科技 进步 三 
等 奖 ， 广 西 优质 产品 称号 ， 目 前 为 一 等 品 。 

6NPF 一 9.5 型 碾 米 机 曾 荣 获 广 西 科技 进步 三 
等 奖 、 广 西 百花 奖 、 广 西 优秀 新 产品 二 等 奖 ，。 

NZJ —15/15B 型 套 碾 组 合 米 机 曾 荣 获 广 西 科 
技 进步 三 等 奖 。 


产品 名 称 、 型 号 及 主要 技术 参数 


ICIO a SC CE 
a RX DX #02 x $95 x 3600 


Cy TS CN TT e 
PUSS a MEE ae 一 


w [mee [ise 


90 





地 址 : 相川 省 夹 江 县 城关 迎春 东 路 44 号 BH. $420 
电话 : (0833) 5661431. 5661647, 5663426 邮编 ，614100 
传真 : (0833) 5661431 


陕西 省 西安 农业 机 械 厂 ， 是 机 械 工 业 部 农机 生产 行业 
的 骨干 企业 、 被 列 为 全 国生 产 播 种 机 的 重点 厂 , 建 / 
来 共生 产 了 40 多 种 70 多 7 
械 化 事业 作出 了 重大 贡献 
K RART 2162 各 ,其 中 工程 技术 


tr ry 
14 CE) 农机 具 , 为 中 国 农业 机 
人 FA | 19 A ; Pt 
理 人 员 129 名 ,为 了 适应 科学 设 有 产 
可 技术 开发 处 , 在 改进 产品 的 同时 ,积极 开发 新 产品 , 截 


.1995 ÆR ET HER 


技术 发 展 的 需要 ,专门 
“li (8412.40 万 元 ,净值 
和 铸造、 拖拉机 装配 ,喷漆 


5500 台 和 小 四 轮 拖拉 


5885.2 万 元 ， 现 有 设备 366 f. 
条 大 型 流水 线 ,已 形成 年 产 播种 机 

HLP” 12000 产能 为 

[三 以 2 中行 播种 机 为 主导 产品 ， 
形成 系列 ,主机 2BF 一 24A 播种 机 普 
章 ，2BF 一 7 型 播种 机 和 2BX 一 14 型 最 挂 播种 机 和 央 多 次 获 
陕西 省 优质 产品 称号 , 西北 一 15 Bb DS eT PLR H 
青睐 ， 同 时 开发 生产 了 2BML 一 2、4、6、8 型 系列 铺 歼 播 
种 联合 作业 机 ， 三 轮 农用 运输 车 ， 与 德国 合 
作 生 产 西北 一 一 依 诺 玛 大 型 农药 喷雾 机 

该 厂 生 产 的 产品 畅销 全 国 各 地 ， 远 销 伊拉克 、 巴 基期 
坦 、 加 纳 、 阿 尔 及 利 亚 、 马 里 、 也 门 、 越 南 、 阿 尔 巴 尼 亚 
等 十 四 个 国家 


and 
间 以 其 它 型 与 播种 机 


次 荣获 国家 银 质 奖 


E> " roy SE 
{\ 车 转 [E] ae 4 





四 川 夹 江 tle AL ae call 1S 23 
(四 川 夹 江 茶叶 机 械 厂 ) 


DE iN} te Te RTL OR EAE CP FETT SP aL I) 创建 于 1958 
年 。 全 民 所 有 制 企业 。 是 机 械 工 业 部 茶 机 生产 定点 厂 . 是 省 三 级 计量 
合格 企业 , 现 已 加 入 中 国 农业 机 械 工 业 协 会 农 副 产品 加 工 机 械 分 会 .中 
国 通 用 机 械 工 业 于 爆 行 业 协 会 、 四 川 省 机 械 工业 企业 管理 协会 。 是 全 
国 高 温 烘 干 、 低 温 烘 干 设备 研制 单位 

企业 主要 生产 经 营 瓷 砖 生产 设 备 系列 产品 ,茶叶 加 工 成 套 设 备 、 高 
效 节 能 无 管 式 热 风 炉 、 各 类 干燥 设备 、 石 禄 加 工 设备 、 球 加 铸 铁 及 有 
色 合 金 铸 件 ， 联 合 米 机 、 减 速 机 及 其 他 通用 机 械 设 备 ， 产 品 已 畅销 全 
国 各 地 , 多 项 产品 获 部 、 省 、 市 重大 科技 进步 奖 、 特 别 是 WRI 
以 炉 继 1994 年 荣获 国家 金奖 后 于 1996 FELRE eR A 
殊 贡 献 奖 ， 
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编辑 出 版 说 明 


一 《中 国 农业 机 械 年 鉴 》( 以 下 简称 《年 鉴 》)) 是 记载 我 国 农 机 工 
业 和 农业 机 械 化 事业 发 展 的 一 部 史册 , 也 是 一 部 权威 性 的 工具 书 。 它 
主要 记述 我 国 农机 工业 和 农业 机 械 化 发 展 概况 及 所 取得 的 成 绩 ; 比较 
全 面 系 统 地 提供 我 国 农机 工业 和 农业 机 械 化 的 经 济 技术 资料 和 统计 
数据 。 同 时, 辑录 了 有 关 农 机 的 重要 政策 法 规 ; 记述 了 行业 协会 情况 ， 
主要 企业 及 产品 情况 ,重要 的 科研 、 设 计 、 检 测 单 位 、 大 专 院 校 及 报 
刊 情 况 等 。 
二 、《 中 国 农业 机 械 年 鉴 》 于 1987 年 创刊 。 本 书 为 1996 年 《年 
Ey, 

三 《年 鉴 》 由 机 械 工 业 部 、 农 业 部 、 国 内 贸易 部 、 水 利 部 、 电 力 
工业 部 、 林 业 部 、 中 华 全 国 供销 合作 总 社 的 有 关 司 局 与 中 国 农 业 机 械 
工业 协会 联合 编辑 出 版 1996 年 《年 鉴 》 的 编辑 、 印 刷 及 发 行 等 工作 ， 
由 中 国 农 业 机 械 工 业 协 会 负责 。 

四 、1996 年 《年 鉴 》 分 为 12 个 栏目 。 编辑 体 例 与 1992 一 1995 年 
《年 鉴 》 基 本 相同 。 

五 、1996 年 《年 鉴 》 各 部 分 所 列 数字 ， 因 来 源 和 统计 口径 不 同 ， 
不 尽 一 致 ， 请 读者 使 用 时 注意 。 

六 、1996 年 《年 鉴 》 的 各 项 统计 数字 均 不 含 台湾 省 。 只 在 第 十 二 
部 分 (附录 ) 中 辑录 了 台湾 省 的 一 些 统计 数字 。 

七 、1996 年 《年 鉴 》 在 编辑 过 程 中 , 得 到 有 关 部 委 所 属 司 局 的 大 
力 支 持 ， 在 此 深 表 感谢 。 由 于 编者 水 平 有 限 ， 错 漏 之 处 ， 敬 请 读者 指 
正 。 
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编辑 出 版 说 明 


第 一 部 分 ”国家 政府 部 门 
管理 农业 机 械 的 司 局 及 相关 部 门 


机 械 工 业 部 农业 装备 司 .ppp 
农业 部 农业 机 械 化 管理 司 .pe 
ROW BYR BB By veces cee sse senses cesses cesses ces coe seseee 
农业 部 乡镇 企业 局 ocean 
农业 部 畜牧 兽医 司 see cee ceecessee sen eteese nee ees 
全 国 饲 料 工 业 办 公 室 cee ceeecncee ce cee ne eee ceeens 
农业 部 渔业 局 eesti 
农业 部 环保 能 源 司 pp 
林业 部 林业 机 机 管理 办 公 室 ,po 
A Al BB KH RR AR p AA Bi] cee cee cee cee ene sen 
水 利 部 农村 水 利 司 
I Fil) BB ELIR E … ot. 
电力 工业 部 水 地 开发 与 农村 

电 气 化 司 . 站 
BAIR BIL memmen 
YEA DMM ERS cam - 
mea sess 
第 二 部 分 “农业 机 械 工业 发 展 概况 


农业 机 械 工 业 pe 12 
农 星系 统 农业 机 杰 工 业 me 14 
林业 机 柜 工 业 ， 6 
拖拉 机 行业 ， 8 
内 燃 机 行业 | 
拖拉 机 配 附 件 行 业 .pp 29 
内 燃 机 配 附件 行业 oon verso eno es eres ro 23 
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旋 耕 机 械 行 oo 2G 
植保 机 械 生 2 
thE RRE DEG severccsceseces 20 
农 副 产品 加 工 机 械 行业 pe， 30 
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农用 运输 车 行业 ，… 
挂车 力 车 行业 … 


家 用 能 外 挂机 本 行业 ee 


排灌 机 械 行业 … 
水 利 机 械 行 业 … 


BRAN ERA memene 


风力 机 械 行 


大 用 天才 用 省 人 全 全 .st 


热带 作物 机 械 行业 … 


粮油 及 外 和 加工 机 可 行业 mama 


棉 麻 加 工 机 械 行业 … 
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KW BUR AB YE FT NL, coe eee ees cae cee nen cee ene see ene ons 
KALE Th FAL EE RD, ne cee concen cee sen oss 
农机 商品 国内 销售 概况 ppp 
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第 三 部 分 ”农业 机 械 化 发 展 概况 


全 国 农 业 机 械 化 发 展 概况 ee 
农垦 系统 农业 机 械 化 发 展 概况 pe 
水 利 机 械 化 发 展 概况 .ep 
畜牧 业 机 械 化 发 展 概况 pe 
饲料 加 工 机 械 化 发 展 概况 me 


机 电 排 灌 站 发 展 概况 … 
农村 电气 化 发 展 概况 … 
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第 四 部 分 “农机 企 事业 单位 及 


中 国 农业 机 械 工 业 协 会 理事 单位 介绍 


农机 企 事 业 单位 画 页 介绍 (在 正文 前 ) 
TERS RARE ee 
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中 国 农业 机 械 总 公司 … 
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yg Ji LEIR = 本 
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新 疆 十 月 IL DAR 
rrr renverr Tia see een 78 
机 机 工业 部 上 海内 燃 机 研究 所 … .79 
中 国 农业 机 械 工 业 协 会 理 齐 单位 文字 介绍 
HRBAT ERR ses orsssossesossoereee (27) 北京 市 植保 机 械 厂 … 79 
出 拖 发 动机 厂 sss eee eee eee (28) 中 国 工程 F TET 口 总 公 
山东 巨 力 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公司 。 oovs us (29) 司 …………. . r 79 
PRERREE EMRE GAR ACW ALAR BNE] aoin 80 
公司 es -。(29) ieee ses ccesesececeecssscceee BO 
MARRET memmen QI) PRE IW BJ reer BI 
we mA Aw IRL LEREN ELA RREAN = - 81 
公司 和 “+ (31) 天 津 拖拉 机 制造 厂 … 8 
中 国 第 一 拖拉 机 工程 机 械 公 司 ee (32) 天 津液 压 机 械 集 团 公 司 nerio 82 
+e Heh TAAL A FR IEMGATALT: e gp 
东方 实业 公司 … 《33) 石家庄 市 农业 机 械 厂 pp， 82 
湖北 省 广 济 动力 机 总 厂 aee (34) RERI mortiir 82 
ELT CEL TEE oe See Te 
广西 绿 珠 股份 有 限 公司 cesses (35) 河北 省 张家口 拖车 总 厂 een 83 
pg il Se yr Oe OBL aR HH GE A E] seesesssesee (36) P AL FE ALB J cee cee cen cen nse cns ccc 83 
陕西 省 西安 农业 机 械 厂 .ss (36) HS AS RTE HLA meeer 4 
农机 企业 事业 单位 文字 介绍 


eS oe E mee (9) 
ARE RBAR LIED memm © 
吉林 工业 大 学 e oo (10) 
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上 海 拖拉 机 内 燃 机 公司 oo (13) 
苏州 里 猫 集 团 公 司 pe (14) 
aM KR RT > ss cncesccecsececcess (17) 
扬州 柴油 机 厂 … … serere (18) 
宁波 中 策 拖拉 机 汽车 有 限 公司 me (20) 
安徽 省 全 椒 柴 油 机 总 厂 ………… ww (21) 
南昌 旋 耕 机 厂 pp (23) 
山东 海山 集 团 总 公司 (26) 


河北 中 山 停车 设备 有 限 公 司 pe 
ace eee SS oe 
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Ae AR wer rescence erin 
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ee KORES meee 


KBAR ART … 
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四 平 联合 收割 机 总 厂 cen cencen cen cencen ces ene 


北方 机 械 制 造 厂 pe 


佳木斯 联合 收割 机 厂 …: 


EELE HAL eerren 
上 海 拖 拉 机 内 燃 机 公司 ereeereeeseesseeees 
上 海 深 井 套 厂 .pe 
上 海 人 民 电 机 厂 oo 


上 海 向 明 机 械 厂 ee 


上 海 市 金山 农 牧 机 械 厂 tev cee cee ce cen ene 
东风 农机 集团 公司 pe 
BY FH FH EHE cee ceeenncencce scene ons cee ees 
党 州 飞 天 集团 公司 ,pp 
FG ee ee ee 
连云港 旋 耕 机 集团 公司 ee 
苏州 黑 猫 集团 公司 pp 
无 锡 水 泵 三 eee 


江苏 省 金 坛 喷灌 机 厂 = 


常州 江南 机 具 厂 pp ee 
镇 江汉 威 集团 镇 江 脱粒 机 厂 weer eee eee 
江苏 正 昌 集团 公司 .pp 
浙江 四 方 集团 公司 pe 


宁波 方向 机 厂 eese eseese seee 


浙江 安吉 机 动车 辆 总 厂 pp 
杭州 前 进 齿轮 箱 集团 公司 meere 
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杭州 茶叶 机 械 总 厂 … 


安徽 省 五 河 县 机 械 厂 … 
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公司 .se 


湖 北 省 汽 at 利 装置 总 总 ya Coe een cee cee ces cen see ces 
湖北 省 安 陆 粮食 机 械 厂 eve 


湖南 省 郴州 碾 米 机 厂 pe 
湖南 省 常德 中 兴 机 械 厂 eeerereeeeerereene 


广东 新 会 农业 机 械 三 股份 有 限 


公司 ereere 


BB SE HEH D svevscessnsessnsonsn seven sense 
广东 圣 宝 企 业 集团 公司 ,pe 
顺德 市 第 二 农机 修理 制造 厂 ………… 
广东 华 达 集 团 有 限 公司 meeen 
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成 都 仪表 厂 … + 
四 川 农用 运输 车 集团 公司 … 
四 川 三 台 孙 业 有 限 公司 … 


云南 金马 农用 车 制造 ey 
昆明 西山 水 产生 态 公司 … 


Be DG A ZK All AUR J pe 
tt Ft GF FS APT UPR cee cee eee cee cee toe ees 
中 国 农业 机 械 化 科学 研究 院 mee 


国内 贸易 部 科学 研究 院 … 


ARLE BAIL 


研究 所 … . 
水 利 部 长 春 机 械 研 究 所 … 
江苏 省 农业 机 械 研 究 所 … 


农业 部 南京 农业 机 械 化 研究 所 seeen 
E A SE DAA BR A P EA A R 


it BE e .。 ees 
中 国 直升机 设计 研究 所 … 


机 械 工业 部 洛阳 拖拉 机 研究 所 eee 
机 械 工业 部 第 三 设计 研究 院 ………… 
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ROARED ATMA EEEE serer 
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发 明 专 利 农机 项 目 (1995 Æ) pp 
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第 六 部 分 “优质 产品 .新 产品 .可 等 


性 达标 产品 .主要 产品 
优质 产品 
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(1995 Æ) seess. sos 
机 械 工 业 部 农机 产 一 和 
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新 产品 
机 械 工 业 部 新 产品 完成 项 目 
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eat E Ei 
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第 七 部 分 “统计 资料 


综合 统计 资料 


表 1 国民 经 济 主 要 指标 


(1994~ 1995 年 ) ,pe 


表 2 全 国 耕 地 面积 


(1994 ~1995 年 》 .pe 


表 3 全 国 农村 劳动 力 数 


(1994 一 1995 年 eee 
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农业 装备 司 是 机 械 工 业 部 农业 机 械 、 内 燃 机 、 工 
程 机 械 三 个 行业 的 装备 司 。1993 年 国务 院 在 关于 机 
械 工业 部 组 建 方 案 的 批复 中 ,赋予 农业 装备 司 的 主 
要 职责 是 : 

一 、 组 织 调查 、 研 究 农机 工业 发 展 中 的 重大 问 
题 ， 提 出 适应 我 国 农 业 生 产 和 农村 经 济 发 展 特点 的 
农机 工业 发 展 方 癌 、 政 策 、 措 施 。 

二 ,组 织 协调 农机 工业 有 关 重 大 建设 、 技 改 及 引 
进 、 消 化 、 吸 收 项 目 。 

三 、 负 责 重 大 出 口 成 套 工 程 项 目的 国内 组 织 协 
调 。 

四 、 组 织 协调 重大 农业 工程 项 目 所 需 农 机 及 工 
程 机 械 产 品 的 研制 。 

五 、 组 织 协调 农业 重大 灾害 所 需 农 机 产品 的 生 
产 和 调运 。 

农业 装备 司 下 设 4 个 处 室 CR 3 个 非常 设 机 
H: SRAM DAE) (包括 联合 国 亚太 经 社会 亚太 
农机 网 中 国 办 公 室 )、 农 机 处 、 内 人 燃 机 处 (包括 机 械 
部 内 燃 机 大 行业 规划 办 公 室 )、 工程 机 械 处 (包括 机 
械 部 联合 引进 卡特 彼 勒 制造 技术 消化 吸收 一 条 龙 ” 
项 目 办 公 室 )。 

司 K: WA 

副 司 长 :高 # 

通讯 地 址 : 1000823 北京 西城 区 三 里 河 路 46 号 

电话 号 码 ，68595055 


农业 部 农业 机 械 化 管理 司 


农业 机 械 化 管理 司 是 农业 部 主管 全 国 农业 机 械 
化 .设施 农业 工程 和 农用 航空 业务 的 职能 部 门 ,其 主 
要 职责 是 : 

一 、 负 责 制 订 农 业 机 械 化 .设施 农业 工程 和 农用 
航空 的 发 展 战 略 .中 长 期 指导 性 规划 ,确定 合理 的 发 
展 目标 、 步 又 ， 并 协调 组 织 实 施 。 

二 研究 制订 农业 机 械 化 .设施 农业 工程 和 农用 
航空 方面 的 宏观 调控 政策 ， 组 织 拟定 农业 机 械 化 的 
重要 法 规 , 制订 农业 机 械 管理 规章 、 制度 、 标 准 、 办 
法 ， 并 监督 实施 。 

三 、 负 责 管理 农机 产品 和 零 部 件 质 量 监督 .适用 
性 试验 评估 .推广 鉴定 、 推 广 许可 证 的 发 放 和 进出 口 
农机 产品 检验 测试 组 织 制订 农机 试验 方法 和 鉴定 
标准 、 鉴 定 程度 ,发布 鉴定 结果 。 

四 、 负 责 拖 拉 机 和 其 他 农业 机 械 的 安全 监督 管 
理 ， 负 责 农 业 机 械 安 全 技术 检验 、 驾 驶 操作 人 员 考 
核 、 核发 牌 证 、 安全 检查 、 安 全 教育 和 农机 事故 的 调 
查处 理 ， 指 导 协 调 上 道路 行驶 农用 拖拉 机 道路 交通 
管理 有 关 工 作 。 

五 、 负 责 指 导 农 机 服务 体系 建设 和 农机 服务 组 


织 的 服务 生产、 经 营 活动 ; 制订 农机 服务 经 营 活动 
规范 ， 指 导 机 械 化 农业 生产 。 

六 、 负 责 农 机 管理 系统 企业 宏观 管理 ;负责 农机 
修理 和 维修 配件 质量 监督 ;指导 农机 维修 网 络 建设 ; 
参与 有 关 农 机 产品 质量 监督 和 企业 发 展 政 策 的 制定 
和 协调 。 

七 、 人 负责 农机 成 人 教育 行业 管理 ;制订 农机 使 用 
管理 人 员 技 术 培 训 的 岗位 规范 和 教学 计划 、 教 学 大 
纲 ; 指 导 农 机 成 人 教育 基地 建设 ;负责 管理 直属 农机 
成 人 教育 院 校 (培训 中 心 ) 业务 工作 。 

八 、 人 负责 农业 机 械 化 科学 技术 研究 .技术 推 广 的 
管理 工作 ; 组 织 实施 农业 机 械 化 、 设 施 农 业 工程 、 农 
用 航空 等 重大 科学 技术 研究 、 技 术 开 发 和 新 技术 推 
RAs 推进 科技 市 场 发 展 。 

九 、 人 负责 农机 化 统计 工作 ， 监督 统 计 资 料 的 使 
用 ;指导 农机 管理 系统 信息 网 络 建设 ; 收集、 反馈 农 
机 化 宏观 调节 政策 实施 情况 ,发 布农 机 管理 ,科学 技 
术 、 农 机 产品 需求 、 质 量 以 及 有 关 农 机 化 的 政策 信 
A; 指导 农业 机 械 化 宣传 工作 。 

+. 负责 农机 化 科技 、 经 济 的 国际 交流 与 合作 ， 
包括 农机 外 资 利用 项 目的 立项 申请 和 重大 项 目的 组 
织 实 施 ,编制 农机 化 利用 外 资 规划 和 项 目 储 备 , 国 外 
农机 技术 引进 、 消 化 吸收 以 及 有 关外 经 、 外 事 工 作 。 

十 一 、 负 责 农 业 机 械 用 油 的 需求 预测 .参与 油料 
的 供应 .优惠 政策 的 协调 和 市 场 监督 ;指导 农机 供 油 
网 络 建设 和 经 营 活动 ;指导 农机 节 油 工作 ;负责 农机 
维修 材料 的 计划 、 分 配 协 调 工作 。 

十 二 、 负 责 指 导 农 机 管理 系统 的 财务 工作 ;对 重 
大 农机 化 项 目 资金 和 其 它 专项 资金 的 使 用 进行 监 
督 ， 负 责 管理 部 直属 农机 化 企 事 业 单位 基本 建设 投 
Ro 

十 三 、 负 责 归 口 管 理 直 属 农机 化 企 事业 单位 ; 指 
导 农 机 化 方面 的 民间 团体 和 学 术 团 体 活 动 。 

十 四 、 完 成 农业 部 交办 的 其 他 事项 。 

农业 机 械 化 管理 司 下 设 8 个 处 室 :办 公 室 ,政策 
法 规 处 、 计 划 财 务 处 、 管 理 处 、 科 技 质量 处 、 教 育 外 
经 处 、 安 全 监理 处 、 企 业 指 导 处 。 另 设 司 机 关 党 委 。 

司 K: KG 

副 司 K: FRA KH 刚 

通讯 地 址 ; 100026 北京 农 展 馆 南 里 11 号 

电话 号 码 : 64192812 


RK db ap RE Ay 


A ES Jey Fe FR EB EE RS A AH AIL BR 
的 综合 职能 部 门 。 其 主要 职责 是 : 

一 、 研 究 制 定 全 国 农垦 经 济 发 展 战 略 、 方 针 、 政 
R. 企业 法 规 和 规章 制度 、 体制 改革 方案 , 并 组 织 实 
ih, HERE SWE. 

二 、 编 制 全 国 农垦 经 济 和 社会 发 展 的 中 长 期 发 
展 规划 和 年 度 计 划 并 组 织 . 监 督 实施 ;制订 并 组 织 实 
施 技术 改造 规划 、 计划 ; 编制 上 限 和 下 达 农 垦 直 属 、 


国家 政府 部 门 管理 农业 机 械 的 司 局 及 相关 部 门 





直 供 明 区 年 度 固定 资产 投资 计划 、 各 种 专项 投资 计 
划 并 组 织 实施 ; 审批 企业 按 需 要 报批 的 重大 建设 项 
目 。 

三 .制订 全 国 农 明 的 农业 区 划 、 资 源 开 发 利用 规 
划 和 年 度 计 划 并 组 织 实施 ;指导 垦区 的 产业 结构 调 
整 


四 .制订 全 国 热带 .亚热带 作物 发 展 和 资源 开发 
利用 规划 和 年 度 计 划 以 及 方针 、 政 策 和 技术 法 规 并 
组 织 实施 ;指导 全 国 热 区 种 植 业 结 构 调 整 ; 组 织 全 国 
热 作 病 虫害 的 普查 和 防治 ， 负责 热 作 产 品 的 宏观 管 
理 和 质量 监督 ， 负 责 热 作 方面 的 对 外 协调 。 

五 .主管 农垦 企业 的 经 营 管理 工作 .会 同 有 关 部 
门 决定 或 者 批准 农垦 企业 的 资产 经 营 形式 ， 决 定 国 
家 与 企业 的 财产 收益 分 配方 式 ， 监 督 检查 企业 财产 
管理 法 规 的 执行 情况 ， 人 负责 农垦 系 统 国有 资产 的 监 
督 、 管 理 ， 确 保 国 有 资产 的 保值 、 增 值 。 

六 .负责 农垦 企业 的 财务 会 计 管理 工作 .对 财务 
会 计 制 度 . 规 定 和 办 法 的 执行 情况 进行 监督 检查 ; 汇 
总 全 国 农 明 企业 的 决算 、 编 报 和 批复 直属 . 直 供 垦区 
直属 企 事业 单位 的 财务 预 决算 。 

七 、 负 责 对 外 与 有 关 部 委 和 地 方 协调 农垦 经 济 
政策 和 社会 管理 以 及 计划 、 投 资 .财务 .物资 .外 经 、 
扶贫 、 企业 改革 、 企 业 管理 等 方面 的 工作 , 负责 各 大 
明 区 之 间 ,农垦 企业 之 则 的 协调 工作 。 对 农 星系 统 内 
部 行使 行政 监督 和 执法 管理 职能 。 

八 \ 制 订 农 垦 农产品 生产 基地 商品 种 子 生 产 基 
地 建设 规划 并 组 织 实施 ;， 组织 指 导 农 明 重 大 农业 新 
技术 的 示范 、 推 广 工作 。 

九 、 制 订 农 曼 工 业 发 展 规划 和 年 度 计划 并 组 织 
实施 ， 负责 全 国 农 昌 工业 企业 的 经 营 管理 、 结 构 调 
整 ， 会 同 有 关 部 门 对 农垦 工业 企业 产品 质量 工作 进 
行 指导 、 监 督 和 管理 。 

十 、 制 订 全 国 农垦 第 三 产业 的 发 展 规划 和 年 度 
计划 并 组 织 实施 ;编制 农垦 直属 、 直 供 明 区 和 直属 企 
事业 单位 长 期 和 年 度 主 要 物资 计划 、 重 点 建设 项 目 
的 物资 计划 ,下 达 分 配 计划 并 组 织 实施 ;组 织 农垦 企 
业 培 育 和 完善 农 副 产品 、 生产 资料 、 劳 务 、 技 术 、 金 
融 、 信 息 市 场 。 

十 一 、 编 制 并 组 织 实施 农 明 系统 科研 .推广 中 长 
期 规划 和 年 度 计 划 ; 指 导 和 推动 农垦 科技 体制 改革 ; 
组 织 实 施 国家 科技 攻关 项 目 、 部 重点 科研 项 目 、 农 牧 
渔业 丰收 计划 和 科技 推广 ， 指导 农垦 系统 农业 服务 
体系 建设 工作 ;管理 农 量 系统 标准 化 工作 ;组 织 制订 
热带 作物 及 其 产品 的 质量 标准 ， 协 同 有 关 部 门 制订 
其 它 产 品 的 技术 标准 ， 组 织 实 施 农垦 标准 化 和 质量 
监测 工作 + 负责 科技 成 果 ,. 专 利和 农垦 科研 经 费 管理 
工作 。 

十 二 、 负 责 农垦 企业 管理 ,指导 垦区 开展 加 强 企 
业 管理 方面 的 工作 :制订 国有 农场 企业 的 划 型 标准 ; 
负责 直属 、 直 供 量 区 和 部 直属 大 中 型 农 明 企业 和 全 
国 大 型 农垦 企业 的 报批 和 认证 工作 。 

十 三 、 负 责 农 明 系统 的 涉外 工作 ， 组 织 国际 经 
济 .科技 合作 和 交流 ;负责 国际 金融 组 织 的 贷款 项 目 


国家 政府 部 门 管理 农业 机 械 的 司 局 及 相关 部 门 


以 及 政府 间 和 民间 经 济 合作 项 目的 申请 、 江 项 、 论 让 
TE, 检查 、 监 督 项 目的 执行 情况 。 

证 四 、 负 责 全 国 农 垦 的 社会 经 济 统计 、 信 息 1 
VE ,搜集 整理 并 及 时 通报 国内 外 经 济 信息 ,为 全 国 农 
REHAR. 

十 五 、 监 督 指导 星 区 基础 教育 、 普 通 中 六 教育 、 
职业 技术 教育 、 成 人 学 历 教育 工作 的 实施 并 负责 评 
佑 验收 ;宏观 指导 垦区 的 教育 改革 与 发 展 工 作 ; 负责 
农垦 系统 培训 工作 。 

十 六 、 负 责 农 垦 系 统 卫 生 防 疫 、 地 方 病 防 治 开 
作 ， 指 导 星 区 计划 生育 、 以 及 医疗 卫生 行政 工作 。 

十 七 .负责 农垦 系统 贫困 农场 的 扶贫 开发 工作 。 

十 八 、 指 导 和 组 织 农垦 系统 建立 和 完善 社会 保 
障 体系 ; 制订 农垦 系统 劳动 管理 方面 的 规定 、 标 准 ， 
负责 明 区 安全 生产 宏观 管理 工作 ; Fee BK RR 
会 公益 事业 以 及 公检法 .劳改 . 武 黎 等 政权 建设 方面 
的 工作 。 

十 万 、 指 导 农垦 系统 文化 、 广 播 . 电视 事业 和 对 
外 宣传 工作 、 职 工 队 伍 的 思想 政治 工作 。 

二 十 .管理 中 国 农垦 总 公司 .中 国 农 明 经 济 研 究 
与 技术 开发 中 心 .农业 部 北京 农垦 干部 管理 学 院 K 
业 部 南亚 热带 作物 开发 中 心 、 中 国 绿色 食品 发 展 中 
心 、《 中 国 农垦 》 编 辑 部 等 直属 事业 单位 。 

二 十 一 、 负 责 管 理 局 机 关 及 在 系 企 业 . 事 业 单 位 
党 的 工作 。 

二 十 二 、 负 责 国 家 和 农业 部 交办 的 其 它 事 宜 。 

KS ey FIZ 18 个 处 室 :办 公 室 .政策 法 规 处 、 计 
划 处 、 财 务 处 、 统 计 信 息 处 、 科 技 质量 处 、 外 经 处 、 
农业 处 、 畜 牧 水 产 处 、 热 带 作物 处 .机务 处 、 工 业 处 、 
物资 商业 处 (对 外 挂 “ 农 垦 局 第 三 产业 办 公 室 ”的 牌 
子 )、 教 育 卫生 处 、 社 会 管理 处 、 宣 传 处 、 扶 贫 开 发 
办 公 室 、 机 关 和 党委 办 公 室 。 

局 K: FRE 

al HK: WR 郑 学 莉 

通讯 地 址 : 100026 北京 市 农 展 馆 南里 11 号 

电话 号 码 : 64192656 


农业 部 乡镇 企业 局 


乡镇 企业 局 的 主要 职责 : 

一 ,研究 制订 乡镇 企业 政策 ,法 规 和 规章 , 受 委 
托 起 草 有 关 法 律 草案 ， 监 督 实施 国家 有 关 乡 镇 企业 
的 法 律 、 法 规 和 政策 。 

二 ,研究 制订 乡镇 企业 发 展 战略 .规划 和 年 度 计 
划 , 提出 农村 富余 劳动 力 的 转移 规划 , 并 组 织 实施 。 
参与 指导 村 镇 建设 规划 。 

三 ,指导 乡镇 企业 的 体制 改革 ,制订 乡镇 企业 改 
革 规 划 和 方案 并 组 织 实施 。 

四 .指导 乡镇 企业 的 经 营 管理 ,负责 乡镇 企业 的 
财务 、 会 计 、 统 计 、 审 计 、 资 产 管 理 、 劳 动 、 保 险 、 
安 人 全、 卫生、 环保 等 管理 工作 。 

五 .会 同 有 关 部 门 对 乡镇 企业 的 产品 质量 ,标准 
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工作 进行 指导 、 监 督 和 管理 。 

六 、 组 织 指导 乡镇 企业 的 科技 进步 , 职工 教育 、 
培训 ， 专 业 技术 职称 评定 ， 企 业 家 教育 与 管理 。 

七 、 负 责 收 集 分 析 乡 镇 企业 经 济 、 技 术 、 信 息 ， 
指导 乡镇 企业 服务 体系 建设 和 管理 。 

八 .协调 乡镇 企业 与 有 关 行业 管理 部 门 的 关系 ， 
指导 乡镇 企业 按 国家 产业 政策 进行 产业 结构 和 企业 
布局 的 调整 ， 指 导 企 业 开 展 经 济 技术 合作 。 

九 . 协 调和 指导 乡镇 企业 出 口 创 汇 工作 ,指导 乡 
镇 企业 有 关外 事 、 外 经 、 外 资 的 管理 工作 , 促进 国际 
经 济 技术 交流 与 合作 。 

十 .负责 乡镇 企业 基本 建设 和 技术 改造 规划 、. 计 
划 编 制 和 管理 。 

十 一 .总 结 推广 乡镇 企业 发 展 与 改革 的 经 验 , 表 
彰 乡 镇 企业 先进 单位 和 个 人 。 

十 二 、 指 导 乡 镇 企业 党 的 基层 组 织 建设 和 思想 
政治 工作 ,开展 乡镇 企业 理论 研究 和 舆论 宣传 ,促进 
社会 主义 精神 文明 建设 。 

十 三 .归口 管理 有 关 企 事 业 单位 ,指导 有 关 社 团 
组 织 的 业务 工作 。 

十 四 、 完 成 部 领导 交办 的 其 他 工作 。 

乡镇 企业 局 下 设 11 个 处 室 : 办 公 室 、 政策 法 规 
处 、 计 划 财 务 处 、 产业 指导 处 、 企业 管理 处 、 科 技 教 
育 处 、 劳 动 安全 卫生 处 、 环 保 能 源 处 、 技 术 监 督 处 、 
外 经 外 贸 处 、 审 计 监 察 处 。 另 设 乡镇 企业 党 委 办 公 
室 。 


局 K: FER 

副 局 长; WAS FHM KEE 
通讯 地 址 :100026 北京 市 农 展 馆 南里 11 号 
电话 号 码 : 64192744 


农业 部 畜牧 兽医 司 


畜牧 兽医 司 的 主要 职责 ， 

一 、 研 究 拟 定 畜 牧 经 济 发 展 战 略 、 方 针 、 政 策 、 
重大 技术 措施 , 负责 拟定 畜牧 、 兽 医 . 草原 等 方面 的 
法 律 \ 法 规 及 有 关 规 定 , 并 监督 实施 ; 负责 畜牧 业 体 
制 改革 。 

=. 会同 有 关 部 门 制订 畜牧 、 兽 医 、 草原 等 方面 
产品 质量 的 国家 标准 .行业 标准 、 规 章 制度 和 管理 办 
法 , 并 监督 实施 ; 负责 兽药 产品 标准 的 审批 、 发布 和 
质量 管理 。 

三 .编制 畜牧 业 区 划 、 中 长 期 发 展 规划 和 年 度 计 
划 , 并 监督 实施 :负责 畜牧 业 的 重大 结构 与 生产 力 布 
局 调整 、 经 济 发 展 预测 、 总 量 调控 、 资源 配置 、 资 源 
保护 和 行业 间 的 综合 平衡 ;制定 冀 禽 改良 、 选 育 与 普 
药械 生产 .草地 建设 .疫病 防治 等 方面 的 规划 .计划 。 

四 、 研 究 制订 畜牧 业 国家 预算 内 基本 建设 投资 、 
事业 费 、 专 项 经 费 、 外 汇 及 物资 计划 ; 协调 畜牧 行业 
内 部 各 类 物资 余 缺 调剂 。 

五 、 研 究 制 订 全 国 畜 牧 业 科技 发 展 规划 、 计划， 
拟订 科技 方针 、 政策 .法规 及 管理 办 法 , 指导 畜牧 行 
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业 科 技 体制 改革 工作 ,促进 科技 成 果 转 化 。 

六 、 统 计 管 理 兽 医 医 政和 兽药 的 欧 政 药械 、 动 物 
及 动物 产品 的 卫生 监测 、 国 内 检疫 和 动物 疫病 防治 
工作 ; 对 有 关 单 位 和 个 人 执行 国家 兽医 、 兽 药 法 律 、 
法 规 情 况 实施 监督 ， 负 责 动 物 疫情 管理 并 对 外 公布 
疫情 ; 组 织 扑 灭 重大 疫情 。 

七 、 负 责 管 理 畜 牧 兽医 国际 经 济 .技术 交流 与 合 
作 等 涉外 事务 ; 人 负责 对 外 商谈 和 签订 畜牧 兽医 方面 
的 有 关 协 议 、 协 定 及 条 款 工作 ; 归口 负责 进出 口 兽 
药 、 药 用 饲料 添加 剂 、 种 畜 禽 、 牧 革 种 子 和 有 关 兽 医 
用 菌 、 毒 、 虫 种 和 新 兽药 的 审批 、 登 记 、 注册 ; 负责 
兽医 医疗 器 械 的 进出 口 管理 工作 。 

八 、 实 施 草 原 监理 ; 负责 草地 建设 .草原 保护 及 
资源 开发 工作 ;主管 畜 禽 牧草 资源 的 保护 开发 .草原 
环境 及 珍稀 濒危 动物 保护 工作 ; 协同 林业 部 门 保护 
草原 野生 动物 。 

九 、 人 负责 畜牧 业 综合 统计 工作 并 进行 分 析 处 理 ， 
负责 畜牧 业 的 微机 网 络 体系 建设 和 信息 管理 ,开发 、 
RS LE: 负责 畜牧 业 宣传 工作 。 

十 、 参 与 研究 制定 和 调整 畜产 品 和 相关 生产 资 
料 的 价格 政策 ， 参 与 研究 制定 国家 扶持 性 信贷 的 规 
mR 投向 和 结构 ; 参与 研究 制定 涉及 畜牧 业 的 财税 、 
资金 的 政策 措施 ; 协同 有 关 部 门 综合 运用 各 种 经 济 
手段 调控 畜产 品 市 场 、 引 导 畜 牧 业 生产 。 

十 一 、 参 与 研究 制定 有 关 冀 产品 生产 加 工 、 储 
运 、 流 通 等 产 供销 一 体 化 方面 的 政策 ;参与 指导 和 协 
调 畜 产品 市 场 体系 建设 ,研究 市 场 需求 变化 ,掌握 市 
场 动态 ， 提 出 对 市 场 宏观 调控 的 政策 、 措 施 。 

十 二 、 负 责 牧 业 机 械 和 兽 用 医疗 器 械 的 使 用 管 
理工 作 。 

十 三 、 负 责 管理 、 协 调 全 国 草 原 防 火 工作 ; 协调 
全 国 牲畜 口蹄疫 防治 工作 。 

十 四 、 完 成 部 领导 交办 的 其 他 工作 。 

司 K: Wm 

á 司 长 : SH HEX 甘 士 明 

通讯 地 址 ; 100026 北京 市 农 展 馆 南里 11 号 

电话 号 码 ，64192844 64192858 


全 国人 饲料 工业 办 公 室 


全 国 饲料 工业 办 公 室 的 主要 职责 ， 

一 、 会 同 有 关 部 门 制订 全 国 饲 料 工 业 发 展 战 略 、 
政策 。 

二 、 负责 组 织 制 订 饲 料 资 源 的 开发 、 利 用 规划 ， 
拟定 饲料 工业 发 展 重 点 、 规模 、 步骤 、 发 展 速度 和 饲 
料 工业 重大 技术 改造 的 规划 、 计 划 ， 并 组 织 实施 。 

三 ,会 同 有 关 部 门 制订 饲料 工业 法 规 、 重 要 规章 
制度 、 质量 标准 、 计量 检定 标准 , 对 饲料 原料 、 产 品 
的 质量 进行 检验 认证 管理 ， 并 监督 执行 。 

四 、 对 饲料 工业 进行 行业 管理 。 负责 审 发 、 公 布 
饲料 生产 许可 证 。 

五 ,负责 组 织 制定 全 国 饲 料 工业 技术 进步 、 科 技 


国家 政府 部 门 管理 农业 机 械 的 司 局 及 相关 部 门 


发 展 的 战略 、 目 标 、 规划 和 计划 , 并 监督 执行 ; AR 
有 关 部 门 承担 ,实施 国家 重大 科研 、 攻 关 、 开 发 项 目 ， 
并 管理 科技 成 果 。 

六 、 负 责 饲 料 工 业 的 信息 、 统 计 工 作 。 

七 、 分 析 研 究 有 关 饲 料 工业 经 济 发 展 的 重大 问 
题 ， 为 国家 宏观 决策 提供 依据 ， 

八 、 协 助 有 关 部 门 对 饲料 工业 企业 的 体制 改革 
和 宏观 经 济 管理 进行 指导 。 

九 .协调 、 管理 全 国 饲料 工业 利用 外 资 工 作 , 负 
责 重 大 技术 和 设备 的 审批 ， 先 进 技 术 的 利用 和 消化 
吸收 工作 。 

十 、 参 与 制订 关于 饲料 工业 资金 、 信贷 、 财 税 、 
饲料 原料 等 方面 的 政策 。 

十 一 .管理 饲料 工业 涉外 事务 .组织 开 展 对 外 经 
济 合作 和 技术 交流 ,协助 有 关 部 门 对 外 商谈 ,拟定 有 
关 饲 料 工业 方面 的 条 款 、 协 定 。 

十 二 、 归 口 管 理 有 关 企 事业 单位 的 业务 工作 , 指 
导 有 关 社 团 组 织 的 业务 工作 。 

十 三 、 完 成 部 领导 交办 的 其 他 工作 。 

主 fe: HAR ( 兼 ) 

副 主 任 ; HRM F2 

通讯 地 址 : 100026 北京 市 农 展 馆 南 里 11 号 

电话 号 码 : 64192831 


农业 部 渔业 局 


渔业 局 〈 全 称 中 华人 民 共 和 国 渔 政 渔港 监督 管 
理 局 ) 是 农业 部 主管 渔业 行业 和 渔业 行政 执法 的 职 
能 局 ,主要 任务 是 ;研究 拟定 并 贯彻 执行 国家 的 渔业 
方针 、 政策 、 法 律 、 法 规 ; 保护 、 管理 和 合理 利用 国 
家 的 渔业 资源 ， 指 导 渔业 经 济 体制 改革 和 汐 业 经 营 
管理 工作 ， 维 护 国 家 海洋 和 淡水 管辖 水 域 的 渔业 权 
益 , 代 表 国家 行使 汐 政 渔港 监督 管理 权 ; 促 进 渔业 经 
济 的 发 展 ， 保 障 人 民生 活 的 需要 。 主 要 职责 是 : 

一 、 研 究 制订 渔业 的 发 展 战略 、 方 针 、 政策 并 组 
织 人 贯彻 实施 ， 拟 定 渔业 法 律 、 法 规 并 监督 执行 。 

二 、 指 导 渔 业经 济 体制 改革 ,渔业 经 营 管理 和 渔 
业 社 会 化 服务 体系 建设 。 负 责 渔民 负担 的 管理 、 审 
核 、 监 督 。 

三 、 编 制 渔业 的 中 长 期 发 展 规划 、 年 度 指导 计 
Ws 按 管理 权限 负责 重大 渔业 建设 项 目的 初审 和 审 
定 , 制 定 行 业 技 术 改 造 计划 ,负责 渔业 经 济 预测 和 分 
析 ， 负 责 全 国 水 产 统 计 和 渔 情 信息 工作 。 

四 .参与 制定 全 国 渔 业 企 .事业 和 集体 渔业 的 财 
务 规章 制度 和 管理 办 法 及 有 关 渔 业 税收 .信贷 .财政 
补贴 和 贴息 政策 。 

五 、 负 责 对 捕捞 业 和 增殖 、 养 殖 业 的 宏观 管理 ， 
根据 国家 产业 政策 ， 指 导 渔 业 产业 结构 和 渔业 生产 
结构 的 调整 ,推动 行业 协调 发 展 .负责 管理 远洋 渔业 
开发 。 负 责 管理 渔 用 饲料 、 苗 种 、 鱼 药 及 滩涂 水 域 的 
开发 利用 。 

六 、 负责 保 护 、 管 理 国 家 渔业 资源 , 负责 全 国 渔 


国家 政府 部 门 管理 农业 机 械 的 司 局 及 相关 部 门 


业 行 政 执法 工作 ;协调 重要 渔场 . 渔 汛 生产 安排 和 管 
理 , 调解 重大 渔业 纠纷 ; 负责 渔业 行政 执法 装备 、 标 
志 的 统一 规范 和 监制 。 

七 .指导 水 产品 流通 ,参与 水 产品 进出 口 和 关 锐 
政策 的 制定 ， 拟 定 水 产品 市 场 体系 建设 规划 并 监督 
实施 ; 负责 收集 、 分 析 国 内 外 水 产品 市 场 供求 信息 ， 
对 水 产品 市 场 和 水 产品 进出 口 进行 宏观 指导 与 调 
控 。 

A 负责 制订 全 国保 护 、 繁殖 ,利用 水 生 野 生动 
植物 资源 规划 ,并 监督 执行 :负责 国家 重点 水 生 野 生 
动 植物 自然 保护 区 的 规划 、 建 设 和 管理 ;负责 水 生 野 
生动 物 栖息 地 的 监测 和 保护 工作 ， 参 与 国家 湿地 保 
护 工作 ; 负责 依法 查处 伤害 水 生 时 生动 植物 事件 。 

九 、 归口 管理 本 系统 渔船 \ SL. 渔具 、 渔 用 饲 
料 、 水 产 加 工 和 制 碘 工 业 ERL). 

十 .人 负责 全 国 渔业 无 线 电 通 信和 网 络 的 规划 、 建 设 
和 管理 ， 统 筹 规划 并 划分 与 指导 管理 渔业 无 线 电 频 
率 ， 组 织 开 展 海 上 渔船 安全 救助 。 

十 一 ,归口 管理 渔业 行业 安全 生产 工作 ;负责 对 
渔港 、 渔 业 专 用 港 区 、 水 域 港 航 安全 秩序 的 监督 管 
理 : 组 织 处 理 渔 业 船 舶 海损 及 港 区 的 污染 事故 ;负责 
各 类 渔业 船舶 的 安全 监督 管理 。 

十 二 、 负 责 渔 业 对 外 经 济 技术 合作 与 交流 ;参与 
有 关 国 际 渔业 公约 或 多 边 、 双 边 渔业 协定 拟定 ,并 负 
责 与 国内 有 关 法 律 、 法规 的 衔接 、 协 调和 监督 执行 ，; 
负责 协调 处 理 涉外 渔业 事件 。 

十 三 、 负 责 制 定 全 行业 技术 进步 措施 和 渔业 科 
技 发 展 规划 .计划 ,组织 渔业 重大 科研 课题 的 技术 攻 
关 和 重大 科研 成 果 的 示范 .推广 :制定 水 产 国 家 和 行 
业 技 术 标 准 以 及 管理 条 例 , 并 监督 实施 .宏观 管理 水 
产 系统 中 等 教育 ; 负责 组 织 指 导 渔业 干部 、 RO. M 
民 、 船 员 的 业务 、 技 术 培 训 和 考试 发 证 。 

十 四 .负责 保护 管理 渔业 生态 环境 ,负责 编制 渔 
业 环 境 保 护 规划 ,并 监督 实施 ;指导 开展 渔业 环境 监 
测 ， 调 查处 理 渔 业 水 域 污染 事故 。 

十 五 、 负 责 对 部 属 海区 渔 政局 和 水 产 企 .事业 单 
位 及 全 国 性 的 渔业 行业 协会 .学 会 .研究 会 的 行业 归 
口 领导 或 业务 指导 。 

渔业 局 下 设 19 个 处 室 : 办 公 室 、 渔业 机 关 党 委 
办 公 室 、 人 事 处 ,政策 法 规 处 、 计 划 统 计 处 、 财 务 处 、 
科技 教育 处 、 环 保 处 、 养 殖 处 、 捕 捞 处 、 渔 政 处 、 水 
生 野 生动 植物 管理 处 、 渔港 监督 处 .通讯 导航 处 、 质 
量 标准 与 渔 机 处 .市 场 信 息 处 .加 工 处 .国际 合 作 处 、 
远洋 渔业 处 。 

局 kK: $M 

副 局长; E KER BH 

通讯 地 址 ; 100026 北京 市 农 展 馆 南里 11 号 

电话 号 码 : 64192936 


农业 部 环保 能 源 司 


环保 能 源 司 是 农业 部 按 分 工 管理 全 国 农业 环境 
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保护 和 农村 能 源 建设 和 节能 工作 的 职能 部 门 。 又 是 
农业 部 门 环境 保护 委员 会 和 农业 部 节能 办 公会 议 的 
日 常 办事 机 构 。 其 主要 职责 是 : 
一 ,管理 农村 环境 保护 、 农 村 能 源 建设 和 节能 工 
作 。 
二 ,研究 制订 农村 环境 保护 、 农 村 能 源 建设 的 方 
针 、 政 策 、 法 规 和 标准 ， 并 监督 实施 。 
三 、 提 出 农村 环境 保护 和 能 源 建 设 的 规划 及 重 
大 技术 措施 , 并 负责 试点 . 示范、 推广 的 组 织 管 理工 
作 。 
四 、 负 责 农 业 环 境 污染 的 控制 与 防治 。 
环保 能 源 司 设 有 4 个 处 : 综合 处 、 科 技 外 事 处 、 
环保 处 、 能 源 处 。 
司 K: £9%% 
al a] 长: AER 段 式 德 
通讯 地 址 ; 100026 北京 市 农 展 馆 南里 11 号 
电话 号 码 : 64192548 


林业 部 林业 机 械 管理 办 公 室 


林业 部 林业 机 械 管理 办 公 室 主要 职责 ， 

` 制定 林 机 行业 管理 有 关 法 规 、 规 程 和 标准 。 
、 组 织 编写 林业 机 械 行业 中 长 期 发 展 规划 。 
` 组 织 林 机 行业 技术 引进 ,消化 吸收 及 国产 化 


| 


Use 


工作 。 

四 、 参 与 林 机 行业 重点 基本 建设 .技术 改造 等 项 
HEE. 

五 、 组 织 推 广 新 工艺 、 新 技术 、 新 产品 及 开拓 林 
机 市 场 等 服务 工作 。 

主 t: REH (林业 部 产业 司 副 司 长 ) 

副 = t: BaF 

具体 负责 人 :王亚军 

通讯 地 址 : 100714 北京 和 平 里 东 街 18 号 

电话 号 码 ，64278829 


水 利 部 水 电 及 农村 电气 化 司 


水 电 及 农村 电气 化 司 是 水 利 部 专业 司 。 其 主要 
职责 是 : 

一 、 负 责 研 究 及 组 织 拟 定 水 利 系 统 建设 与 管理 
的 水 电 发 展 方针 政策 ,归口 管理 小 水 电 行 业 的 政策 、 
法 规 及 综合 性 的 经 济 、 技 术 政 策 、 技 术 标 准 ;组织 研 
究 并 拟定 水 利 系 统 水 电 体 制 改 革 的 总 体 方案 和 主要 
配套 改革 方案 ,研究 并 拟定 中 小 水 电 ( 含 配套 电网 和 
火电 ) 的 发 展 战略 。 

二 ,归口 管理 中 小 水 电 ( 含 配套 火电 和 电网 ) 的 
发 展 规 划 和 前 期 工作 规划 ; 会 同 国家 计 委 对 中 型 基 
建 项 目 和 限额 以 上 技术 改造 项 目 ， 对 外 合作 项 目 组 
SUC UL Is 负责 水 利 系 统 水 电 及 农村 电气 
化 建设 年 度 汁 划 。 

1 管理 中 小 水 电 供 电 区 的 农村 电气 化 工 


作 ; 拟定 中 小 水 电 供 电 区 的 农村 电气 化 发 展 战略 利 
规划 ; 负责 国务 院 批准 的 全 国 第 三 批 200 个 农村 水 
电 初 级 电气 化 县 建设 与 验收 复核 工作 ; 负责 第 一 批 
农村 初级 电气 化 上 县 的 巩固 提高 工作 ，。 

四 、 归 口 管 理 水 利 系 统 水 电 ( 含 配套 火电 和 电 
网 ) 的 生产 运行 管理 ,安全 管理 ,技术 改造 规划 计划 
并 组 织 实施 ;研究 促进 水 利 部 门 电力 企业 生产 ,提高 
效益 、 降 低 消耗 的 经 济 手段 (价格 、\ 税率 、 利率 等 )， 
协调 地 方 电网 与 国家 主 电 网 的 联网 技术 问题 及 经 济 
利益 关系 ;组 织 中 小 水 电 供电 区 的 生产 宏观 计划 it 
划 用 电 、 节 约 用 电工 作 。 

五 .负责 对 小 水 电 行 业 的 综合 统计 分 析 ,负责 对 
水 利 系统 建设 与 管理 的 电站 、 电 网 及 农村 水 电 初 级 
电气 化 县 的 综合 统计 分 析 。 

六 、 负 责 水 利 系 统 建 设 与 管理 的 电站 、 电 网 企业 
及 农村 初级 电气 化 县 的 中 高 级 科技 人 才 的 培训 规划 
和 计划 ; 电力 职工 教育 培训 的 长 二 规划 。 

七 、 组 织 编制 水 利 系统 水 电 及 农村 电气 化 科技 
发 展 规划 ; 组 织 水 电 及 农村 电气 化 建设 中 的 技术 监 
督 ,质量 监督 工作 ;组 织 评审 水 电 及 农村 电气 化 科技 
进步 奖 工作 。 

八 、 配 合 综合 部 门 参与 大 江 大 河和 大 型 水 利水 
电 枢纽 工程 规划 、 设 计 审 查 。 

九 、 负 责 指 导 杭 州 农村 电气 化 研究 所 的 业务 工 
作 。 

水 电 及 农村 电气 化 司 下 设 5 个 处 室 ; 规 划 处 、 建 
设计 划 处 、 生 产 协调 处 、 综 合 处 、 办 公 室 。 

司 K: 郑 Ff 

2] a] K: $ 荧 

通讯 地 址 : 100761 北京 市 白 广 路 二 条 2 号 

电话 号 码 : 63203125 


水 利 部 农村 水 利 司 


农村 水 利 司 是 水 利 部 主管 全 国 农村 水 利 的 职能 
司 ， 其 主要 职责 是 : 

一 、 主管 农田 水 利 、 灌 区 、 机 电 排 灌 站 、 牧 区 水 
利 、 乡 镇 供水 和 人 畜 饮 水 工作 。 

二 、 组 织 指导 全 国 农田 水 利 基本 建设 和 农村 水 
利 社 会 化 服务 体系 建设 。 

三 、 负 责 农 村 节 水 工作 。 

农村 水 利 司 下 设 4 个 处 :农田 水 利 处 、 机 电 排 沪 
处 、 灌 溉 管理 处 、 供 水 处 。 

司 长 : & $ 

副 Kk. BREE Ors 

通讯 地 址 : 100761 北京 市 白 广 路 二 条 2 号 

电话 号 码 ; 63202869 


水 利 部 机 械 局 


水 利 部 机 械 局 负责 水 利水 电 制 造 业 的 统筹 规 
国家 政府 部 门 管理 农业 机 械 的 司 局 及 相关 部 门 


划 ， 搞 好 指导 、 协 调 、 监 督 、 服 务 ， 加 强 质量 管理 ， 
不 断 深 化 企业 改革 .转换 经 营 机 制 , 推 行 现代 企业 制 
BE, 促进 水 利水 电 制 造 企业 全 面 走 向 市 场 ， 健 康 发 
R. 主要 职责 是 : 

一 、 参 与 研究 制订 本 行业 的 政策 .法 规 和 规章 制 
度 。 

二 、 参 与 制订 本 行业 发 展 战略 规划 和 中 长 期 计 
划 ， 指 导 行 业 发 展 和 企业 走向 市 场 。 

三 .配合 有 关 部 门 做 好 企业 深化 改革 、 转 换 经 营 
机 制 、 建 立 现代 企业 制度 的 工作 。 

四 、 负责 本 行业 重大 技术 改造 、 技 术 引 进 、 新 产 
品 及 重大 装备 的 研制 开发 和 机 电 产 品 进出 口 的 立项 
预审 、 编 报 计 划 和 监督 实施 。 

五 、 代 部 发 放水 种 水 电机 电 产 品 生产 许可 证 。 

六 、 配 合 有 关 部 门 承担 本 行业 机 电 产 品质 量 监 
督 管理 、 行 业 标准 的 制订 和 企业 标准 的 审 报 ， 以 及 
ISO9000 的 认证 、 咨 询 和 审 报 工作 。 

七 、 负 责 本 行业 机 电 设 备 监 造 工程 师 的 资格 预 
审 和 配合 有 关 部 门 的 发 证 工作 。 

八 、 负 责 本 行业 综合 统计 及 经 济 分 析 。 

九 、 负 责 中 国 农业 机 械 工 业 协 会 水 利 机 械 分 会 
等 专业 协会 的 管理 。 

十 、 负 责 本 行业 专业 人 才 和 干部 的 培训 工作 。 

十 一 、 承 担 部 委托 和 交办 的 其 它 事宜 。 

机 械 局 下 设 : 办 公 室 、 人 事 劳 动 处 、 财 务 处 、 计 
划 处 、 技 术 管 理 处 、 机 电 处 、 对 外 业务 处 、 重 大 装备 
处 。 

副 HK: SRY Kem 

通讯 地 址 ; 100761 北京 宣武 区 白 广 路 二 条 水 利 

部 大 院 东 楼 
电话 号 码 ，63202302 63202103 


电力 工业 部 水 电 
开发 与 农村 电气 化 司 


水 利 开发 与 农村 电气 化 司 是 电力 工业 部 的 一 个 
职能 司 。 其 主要 职责 是 : 

一 、 研究 水 电 开 发 建设 的 体制 , 法 规 、 方针 、 政 
策 ,归口 管理 水 电 建 设 的 标准 、 定 额 和 施工 企业 资质 
认证 工作 。 

二 ,参与 审查 水 电 基 础 .重要 流域 及 地 区 的 水 电 
长 远 发 展 规划 、 五 年 计划 及 前 期 工作 计划 ,参与 大 中 
型 水 电 基 建 项 目 设计 审查。 

三 ,参与 协调 跨 地 区 、 跨 部 门 集资 办 水 电 的 重大 
问题 。 协 调 大 中 型 水 电站 建设 中 与 地 方 和 部 门 的 关 

四 、 负责 对 大 中 型 水 电站 建设 的 指导 、 监督 。 推 
动 水 电 建 设 体制 改革 ,推进 项 目 业主 责任 制 ,协调 业 
主 、 设 计 、 施 工 单位 之 间 的 关系 。 

五 、 归 口 管理 全 国 农村 电气 化 和 新 能 源 发 电工 
VE, 制订 发 展 战略 和 规划 ; 组 织 拟 定 政 策 、 标准 、 规 
范 ; 协 调 农 电 县 属地 方 电厂 .新 能 源 发 电 在 发 展 中 的 


国家 政府 部 门 管理 农业 机 械 的 司 局 及 相关 部 门 


重大 问题 ;组 织 .指导 无 电 地 区 的 电力 建设 和 电气 化 
建设 ; 组 织 推进 新 能 源 发 电 在 电力 行业 中 的 应 用 。 

六 、 对 农 电 企业 和 县 属地 方 电厂 实行 行业 管理 。 
监督 农 电 企业 的 购 售 电价 ， 维 护 用 户 和 企业 的 合法 
权益 。 推 进 电力 “为 农业 、 为 农民 、 为 农村 经 济 服 

七 、 推 动 农 电 体制 改革 , 协调 农 电 企业 与 国家 、 
地 方 、 部 门 及 农 电 企业 之 间 的 经 济 关系 。 

八 . 参 与 编制 水 电 、 农 电 和 新 能 源 发 电 科技 发 展 
规划 与 重大 新 技术 、 新 工艺 .新 产品 的 技术 攻关 及 推 
广 应 用 。 收集 、 整 理 、 汇编 全 国 大 中 型 水 电 建 设 、 农 
村 电气 化 建设 和 新 能 源 发 电 的 信息 资料 。 

水 电 开 发 与 农村 电气 化 司 下 设 4 个 处 : 水 电 建 
设 协调 处 ,水 电 发 展 处 、 农 村 电力 处 、 新 能 源 发 电 处 。 

司 长 : 张 学 知 

a] a] K: 杨 洪 义 ELA 

通讯 地 址 : 100031 北京 市 府 右 街 137 号 

电话 号 码 ; 66054131 一 323 


国内 贸易 部 工业 司 


原 商 业 部 工业 管理 局 1993 年 初 整 建制 续 入 新 
成 立 的 中 商 华 天 实业 公司 ， 在 继续 做 好 行业 管理 工 
作 的 同时 , 开展 了 公司 组 建 、 经 营 创 收 等 业务 .下 半 
年 由 原 商 业 部 、 物 资 部 合并 组 建 的 国内 贸易 部 仍 保 
留 了 工业 司 。 新 组 建 的 工业 司 主要 职责 是 ， 

一 、 人 研究 制定 中 、 长 其 发展 规 划 。 

二 统筹 组 织 协调 重要 定点 产品 生产 ,协助 主管 
部 门 推动 企业 技术 进步 ,调整 产业 结构 和 产品 结构 。 

三 、 编 制 中 长 期 和 年 度 技 改 计划 。 

四 .负责 商业 系统 工业 企业 统计 ,预测 预报 和 发 
布 市 场 发 展 趋势 。 

五 、 负 责 机 电 产 品 出 口 审 查 和 归口 管理 。 

六 、 负 责 国家 分 配 物 资 的 计划 申请 和 分 配 。 

工业 司 下 设 6 个 处 室 ， 粮油 工业 处 、 供 销 工 业 
Mb. TAPS TUR ah, SLR AR. SRG RDA Op ZS 

司 长 : 王 树 培 

副 可 长 : 邓 治 平 

通讯 地 址 ; 100834 北京 市 西城 区 月 坛 北 街 25 

号 
电话 号 码 ，68392353 


国内 贸易 部 机 电 设备 流通 司 


机 电 设备 流通 司 的 主要 职责 是 ; 

一 、 负 责 研 究 重 要 机 电 产 品 的 全 社会 供求 状况 ， 
对 机 械 、 农 机 、 电 器 ,汽车 等 市 场 走势 进行 分 析 预 测 ， 
并 提出 宏观 调控 对 策 。 

二 、 会 同 有 关 部 门 编制 国家 指令 性 计划 和 国家 
订货 机 电 产 品 的 年 度 平 衡 计 划 ， 负 责编 制 国家 指令 
性 计划 和 国家 订货 机 电 产 品 的 分 配 计 划 ， 编 制 和 下 
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达 国 家 合同 订购 机 电 产 品 年 度 安排 任务 ， 并 检查 执 
行情 况 。 

三 、 会 同 有 关 部 门 组 织 计 划分 配 和 市 场 调节 的 
全 国 机 电 产 品 专业 订货 交易 会 。 

四 、 会 同 有 关 部 门 组 织 援外 出 口 机 电 产 品 的 安 
排 和 订货 工作 。 

五 、 负 责 计 划分 配 的 机 电 产 品 “ 当 年 准备 ”和 救 
灾 所 需 机 电 产 品 的 调拨 工作 。 

六 、 负 责 研 究 制 订 机 电 产 品 流通 管理 的 政策 . 措 
施 和 办 法 ， 并 会 同 有 关 部 门 组 织 实施 。 

七 、 会 同 有 关 部 门 负责 国 家 进口 机 电 产 品 的 分 
配 和 组 织 货 单 、 审 核 、 安 排 等 管理 工作 。 

八 、 负 责 办 理 国 外 来 华 展览 会 和 技术 交流 会 机 
电 产 品 留 赂 工作 ， 会 同 有 关 部 门 组 织 流通 行业 机 昌 
产品 的 出 展 和 来 展 工 作 。 

九 、 负 责 部 属 物 资 企 ( 事 ) 业 单 位 进口 机 电 产 品 
的 审核 、 归口 申请 、 计划 安 排 、 办理 登记 等 工作 ; 组 
织 内 贸 系 统 除 商机 以 外 的 机 电 产 品 出 口 工 作 。 

十 .会 同 有 关 部 门 组 织 全 国 老 旧 汽车 .拖拉 机 的 
更 新 管理 工作 。 

十 一 、 负 责 组 织 和 指导 机 所 产品 专业 市 场 建设 
MERLE. 

十 二 、 根据 流通 行业 总 的 管理 方针 、 政 策 , 具体 
负责 机 电 产 品 流通 行业 的 管理 工作 ， 指 导 归 口 机 电 
行业 社团 的 业务 工作 。 

机 电 设 备 流通 司 下 设 5 个 处 室 :综合 处 、 机 械 电 
货 处 、 汽 车 处 、 进 出 口 处 、 办 公 室 。 

司 长 ， 顾 向 东 

al a) K: 陈云 集 FAH 

通讯 地 址 : 100834 北京 市 西城 区 月 坛 北 街 25 

号 
电话 号 码 ，68391708 


中 华 全 国 供销 合作 总 社 棉 麻 局 


棉 麻 局 是 中 华 全 国 供销 合作 总 社 的 一 个 职能 司 
局 ， 其 主要 职责 是 : 

一 、 研 究 棉花 市 场 的 发 展 方向 、 战略 、 目 标 、 措 
施 并 组 织 实 施 ， 了解 和 掌握 国际 棉花 市 场 动态 。 

二 、 研 究 提出 棉花 的 有 关 政 策 及 流通 体制 改革 
方案 。 

三 .指导 棉花 生产 .落实 国家 定购 任务 和 各 项 政 
策 ， 组 织 棉花 收购 、 调 拨 和 进出 口 。 

四 、 管 理 棉花 储备 。 

五 .参与 制定 棉花 国家 标准 ,管理 和 监督 棉花 国 
家 标准 的 执行 ， 建 立 质量 保证 体系 。 

六 、 承 担 棉花 加 工 、 棉 花 机 械 制造 行业 管理 。 
， 棉 麻 局 所 设 的 加 工 处 ， 负 责 棉花 加 工 及 棉花 加 
工 机 械 制造 行业 管理 工作 。 由 于 棉 麻 局 的 管理 体制 
有 所 变化 ， 棉 麻 局 委托 中 华 棉花 总 公司 管理 加 工 处 
的 工作 。 棉 花 加 工行 业 管理 的 主要 职责 是 ， 

1. 对 全 国 棉 花 加 工厂 和 棉花 机 械 厂 实行 行业 


管理 ,制定 行政 和 技术 法 规 、 技 术 政 策 和 棉花 机 械 标 
准 ， 并 组 织 实施 。 

2. 管理 全 国 棉花 加 工 和 科研 工作 , 管理 并 指导 
全 国 棉 花 加工 企 业 技术 设备 的 更 新 改造 和 “121?” 系 
统 工程 的 推广 、 应 用 工作 。 

3. 组 织 本 行业 与 国外 同行 业 进 行 先进 技术 和 
企业 管理 经 验 交 流 。 

4. 汇总 经 济 技术 指标 和 生产 统计 资料 。 

5. 编制 系统 科技 发 展 计划 ,组 织 科 技 成 果 评 
审 。 

局 长 : ® 进 

a] AK: 史 建 伟 EER 

通讯 地 址 : 100801 北京 西城 区 复 内 大 街 45 号 

电话 号 码 ， 66094739 66094717 


相关 部 门 
国家 计划 萎 员 会 


通讯 地 址 :100824 北京 市 西城 区 月 坛 南 街 38 
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长 期 规划 与 产业 政策 司 68501507 
科学 技术 司 68501603 
固定 资产 投资 司 68501304 
机 电 轻 纺 司 68502997 
农村 经 济 司 68501627 
交通 能 源 司 68502484 
价格 管理 司 68587314 
工农 产品 价格 管理 司 68584190 
国家 经 济 贸 易 委员 会 


通讯 地 址 : 100053 北京 市 宣武 门 西 大 街 26 号 


经 济 运行 司 63045412 
经 济 政策 协调 司 63045982 
财政 金融 司 63045494 
技术 改造 司 63045528 
技术 与 装备 司 63045950 
资源 节约 综合 利用 司 63045961 
国家 科学 技术 委员 会 
通讯 地 址 : 100862 北京 市 西城 区 复兴 路 乙 15 
号 
综合 计划 司 68515049 
科技 成 果 司 68515034 
火炬 办 68511133 转 
财政 部 
通讯 地 址 : 100820 北京 市 西城 区 三 里 河南 三 起 
3 号 
综合 计划 司 68527482 
工业 交通 司 68526479 


国家 税务 总 局 流转 税 管理 一 司 
通讯 地 址 : 100053 北京 市 海淀 区 羊 坊 店 西里 5 
号 
电话 号 码 ，63417705 
国家 统计 局 


国家 政府 部 门 管理 农业 机 械 的 司 局 及 相关 部 门 


通讯 地 址 ，100826 北京 市 西城 区 月 坛 南 街 75 
号 
工业 交通 统计 司 
农村 社会 经 济 调查 总 队 
人 事 部 政策 法 规 司 
通讯 地 址 :100716 北京 市 东城 区 和 平 里 中 街 12 
号 
电话 号 码 : 64211417 
劳动 部 综合 计划 与 工资 司 
通讯 地 址 :100716 北京 市 东城 区 和 平 里 中 街 12 
号 
电话 号 码 : 64221321 
公安 部 交通 管理 局 
通讯 地 址 ，100741 北京 市 东城 区 东 长 安 街 14 
号 
电话 号 码 : 65122831-3301 
冶金 工业 部 生产 协调 司 
通讯 地 址 :100711 北京 市 东城 区 东 四 西 大 街 46 
号 
电话 号 码 : 65131922 
国家 机 电 产 品 进出 口 办 公 室 
通讯 地 址 :100017 北京 市 西城 区 西安 门 大 街 22 
号 
政策 处 : 63095793 
生产 体系 处 : 63095776 
交通 部 
通讯 地 址 : 100845 北京 市 海淀 区 复兴 路 10 号 
计划 司 工 业 处 68393303 
财务 司 公路 资金 管理 处 65292968 


68258701-251 
63266600-2167 


国家 政府 部 门 管理 农业 机 械 的 司 局 及 相关 部 门 


建设 部 计划 财务 司机 械 物 资 处 
通讯 地 址 : 100835 北京 市 西城 区 三 里 河 路 9 号 
电话 号 码 : 68319275 
司法 部 监狱 管理 司 
通讯 地 址 ，100741 北京 市 东城 区 东 长 安 街 14 
号 
电话 号 码 : 65130373 
中 国 建 设 银行 总 行 信贷 部 
通讯 地 址 ; 100083 北京 市 西城 区 复兴 路 两 12 
号 
电话 号 码 ， 68515339 
中 国 工 商 银行 总 行 技 改 信贷 部 
通讯 地 址 : 100036 北京 市 海 沌 区 复兴 门外汉 微 
路 15 号 
电话 号 码 ，68217608 
中 国 农业 银行 总 行 
通讯 地 址 : 100036 北京 市 西城 区 复兴 路 25 号 


农业 信贷 部 68219577 
工业 信贷 部 68218266 
国家 开发 银行 


通讯 地 址 ，100046 北京 市 海淀 区 阜 成 路 40 号 


综合 计划 局 68415588-21705 
技术 改造 信贷 局 68460460 
中 国 进 出 口 银行 信贷 部 


通讯 地 址 ，100005 北京 市 党 内 大 街 75 号 
电话 号 码 : 65266145 

交通 银行 总 行 信贷 部 
通讯 地 址 ; 200335 上 海 市 仙 埠 路 18 号 19 楼 
电话 号 码 : 62751234 


农机 工业 大 型 工业 企业 名 单 


企业 名 称 


特大 型 企业 (2 个 ) 

中 国 第 一 拖拉 机 工程 机 械 公 司 
北 内 集团 总 公司 

大 一 型 企业 (25 个 ) 

天 津 拖拉 机 制造 厂 

长 春 拖拉 机 制造 厂 

上 海 拖拉 机 内 人 燃 机 公司 
山东 潍坊 拖拉 机 厂 
石家庄 拖拉 机 厂 
沈阳 拖拉 机 制造 厂 

江西 拖拉 机 广 

天 津 动力 机 厂 
东风 朝阳 柴油 机 公司 

上 海 柴油 机 股份 有 限 公 司 
中 国 一 汽 集团 公司 无 锡 柴 油 机 厂 
常 柴 股 份 有 限 公 司 

扬州 柴油 机 厂 

扬州 新 星 动力 股份 有 限 公 司 
武进 柴油 机 厂 

江苏 行星 机 械 集团 公司 
安徽 省 全 椒 柴 油 机 总 厂 
芜湖 柴油 机 厂 

莱阳 动力 机 械 总 厂 
牟平 发 动机 集团 公司 
广西 玉 柴 机 器 股份 有 限 公司 
南宁 机 械 厂 
石家庄 内 燃 机 配件 总 厂 
无 锡 威 孚 股份 有 限 公 司 
湛江 三 星 农 车 制造 公司 
大 二 型 企业 (100 个 ) 
哈尔滨 拖拉 机 厂 
淮阴 拖拉 机 集团 公司 
安徽 拖拉 机 三 

山东 拖拉 机 厂 
MEHL 

常州 拖拉 机 厂 
盐城 市 拖拉 机 厂 

无 锡 拖 拉 机 三 
浙江 四 方 集团 公司 

聊城 拖拉 机 厂 

山东 荣成 海山 集团 总 公司 
郑州 拖拉 机 厂 

Fr Et BL 

a BA FEL 


南宁 手 扶 拖拉 机 三 

四 川 拖拉 机 总 厂 

新 疆 十 月 拖拉 机 厂 

沈阳 柴油 机 厂 

无 锡 动 力 工程 股份 有 限 公 司 
江苏 江淮 动力 机 六 

南通 柴油 机 股份 有 限 公司 
浙江 新 昌 柴 油 机 总 三 


安徽 双 发 动力 (集团 ) 股 份 有 限 公 


A] 

龙 溪 机 器 厂 

南昌 柴油 机 厂 
江西 发 动机 总 厂 

郑州 金牛 (集团 ) 股份 有 限 公司 
郑州 飞 马 (集团 ) 股份 有 限 公司 
南阳 拖拉 机 总 厂 
湖南 省 动力 机 厂 
衡阳 建 湘 柴 油 机 厂 

Nit GS it AS FD BL RSE Mb ZS 
柳州 机 械 厂 

广西 柳 发 股份 有 限 公司 

四 川内 燃 机 广 

红 兰 机 器 厂 

成 都 开 维 内 燃 机 有 限 公司 
贵州 柴油 机 总 厂 

贵州 动力 机 械 厂 
云南 金马 柴油 机 总 厂 

AC He KA TH FR TH BS AR ARAA 
邯郸 内 燃 机 配件 厂 
Kiel ee 

大 连 油泵 油嘴 厂 

丹东 518 内 燃 机 配件 总 厂 
哈尔滨 拖拉 机 配件 三 

南 泵 油泵 油嘴 厂 

im Mi Ey 

仪征 活塞 环 厂 

南 永 活塞 环 厂 
安徽 省 滁州 汽缸 套 广 
山东 博 山 锻压 厂 

山东 油泵 油嘴 厂 

山东 曲轴 总 厂 

山东 潍坊 水 箱 厂 

山东 活塞 三 

山东 意 亚 工业 股份 有 限 公 司 


企业 名 称 





山东 活塞 环 总 厂 

山东 九 羊 企业 集团 总 公司 
开封 内 燃 机 电器 厂 

中 原 内 燃 机 配件 总 厂 
许昌 机 器 制造 厂 
湖北 亚 通 机 械 总 公司 

长 沙 正 圆 动力 配件 厂 

长 沙 内 燃 机 配件 总 厂 
株洲 火炬 火花 塞 股份 有 限 公 司 
韶关 齿轮 厂 

成 都 内 燃 机 总 厂 

四 川 都 江 机 械 厂 

锦江 油泵 油嘴 厂 

四 川 三 爱 工业 股份 有 限 公 司 
成 都 动力 配件 股份 有 限 公司 
海 陵 实 业 股 份 有 限 公 司 
汉江 油泵 油 咀 厂 
哈尔滨 农业 机 械 厂 

山东 华 日 集团 总 公司 
商丘 机 引 农 具 厂 

临沂 农业 药械 厂 

四 平 联合 收割 机 总 三 
佳木斯 联合 收割 机 厂 

新 疆 联 合 收 割 机 厂 

邯郸 棉花 机 械 广 

张家口 拖车 总 厂 
南京 农用 车 制造 厂 
皖南 机 动车 辆 厂 

安徽 省 宁国 机 械 工 业 总 公司 
山东 巨 力 (集团 ) 股份 有 限 公 司 
遂宁 市 机 器 三 

无 锡 市 水 泵 厂 
WIL = RBA A 

山东 电 泵 股份 有 限 公司 
REKEN 

日 照 机 械 〈 集 团 ) 股份 有 限 公司 
姜 堰 精 锻 齿轮 三 

杭州 前 进 齿 轮 箱 集 团 公司 
南昌 齿轮 厂 

湖北 齿轮 三 

益阳 齿轮 广 

四 川 齿轮 广 

商丘 车 辆 总 厂 


资料 来 源 : 摘自 机 械 工 业 部 编 《 一 九 九 五 年 机 械 工 业 大 中 型 企业 概况 》。 
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农业 机 械 工业 发 展 概况 


第 二 部 分 


农业 机 械 工 业 


一 、 生 产 发 展 情况 

1995 年 来 ， 机 械 工 业 部 系统 农业 机 械 行业 〈 以 
下 简称 农机 行业 ) 有 县 及 县 以 上 生产 企业 2122 个 ， 
职工 126.5 万 人 人， 国定 资产 原价 455 亿 元 、 净 值 
234. 9 亿 元 ,金属 切削 机 床 21. 8 万 台 , 锻 压 设 备 2.9 
万 台 。1995 年 完成 工业 总 产值 703.7 亿 元 (1990 年 
不 变价 ， 原 规定 )， 为 年 计划 的 117. 3%， 比 上 年 增 
长 29.2% 。 产 值 增幅 比 1994 年 高 14 个 百分点 ， 比 
机 械 工 业 1995 年 平均 增幅 高 13 个 百分点 ， 是 机 械 
工业 九 大 行业 中 最 高 的 一 个 行业 ,也 是 农机 工业 “ 八 
五 ” 期间 增长 幅度 最 高 的 一 年 , 同 1991 年 农机 工业 
完成 的 工业 总 产值 342. 9 亿 元 相 比 ， 产 值 翻 了 一 番 
g. 

在 机 械 工 业 部 统计 的 10 种 主要 农机 产品 中 , 全 
都 增长 , 且 增 长 率 都 在 两 位 数 以 上 ,这 在 历史 上 是 少 
有 的 。 其中, 大 中 型 拖拉 机 完成 6. 46 万 台 ， 比 上 年 
增长 38. 2%; 小 型 拖拉 机 完成 194.7 AG. WEE 
增长 54.2%; 农机 内 燃 机 商品 量 完成 8679 万 kW， 
比 上 年 增长 30. 8%; 机 引 犁 完成 30667 台 ， 比 上 年 
增长 55. 4%; 机 引 把 完成 8402 台 ， 比 上 年 增长 
44.5%; 机 引 播 种 机 完成 34003 台 , 比 上 年 增长 1.2 
倍 ; 联合 收割 机 完成 10014 台 ,， 比 上 年 增长 1. 9 倍 ; 
农用 运输 车 完成 情况 〈 行 业 统计 数 ), 四 轮 农 用 运输 
车 30 万 辆 、 三 轮 农 用 运输 车 200 万 辆 , 分 别 比 上 年 
增长 50% 和 43%; 农用 泵 完成 238.0 万 台 , 比 上 年 
增长 45.6%; 拖 内 配 附 件 完成 103. 9 亿 元 ， 比 上 年 
增长 19. 7%。 截 至 1995 年 底 ,“ 八 五 ”期 间 农 机 票 
计 为 农业 等 部 门 提供 了 大 中 型 拖拉 机 28.6 万 台 、 小 
型 拖拉 机 670 万 台 、 农 机 内 燃 机 3. 9 亿 干 瓦 .三 轮 及 
四 轮 农 用 运输 车 720 万 辆 .联合 收割 机 3.5 万 台 , 有 
力 地 支援 了 农业 生产 ， 促 进 了 农村 经 济 发 展 。 

1995 年 农机 行业 生产 的 主要 特征 ， 

1. 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 农机 生产 发 展 比较 均 
@ HP. 宁夏 、 黑 龙 江 、 山 东 、 河 南 、 江 苏 等 13 
年 省 区 增长 幅度 在 20% 以上。 下 降 的 只 有 海南 、 福 
建 两 省 。 

2. 农机 具 和 联合 收割 机 等 田间 作业 机 械 生 产 
回升 快 。 一 些 生 产 联合 收割 机 、 农 机 具 的 主要 企业 ， 
如 佳木斯 联合 收割 机 厂 .四平 联 合 收割 机 总 厂 .新 疆 
联合 收割 机 厂 .北京 联合 收割 机 厂 .桂林 联合 收割 机 
总 厂 等 5 个 主要 联合 收割 机 企业 ;石家庄 农机 厂 、 保 
定 农 机 厂 .大 连 农 牧 机 械 厂 、 哈 尔 滨 播 种 机 厂 、 西 安 
ROL. APSE SESS HEM ARE 
业 ， 都 出 现 了 产品 供不应求 的 局 面 。 

3 .小 型 柴油 机 、 小 型 拖拉 机 、 农 用 运输 车 、 农 
用 系 等 量 大 面 广 的 经 济 性 农业 机 械 ， 受 到 农民 用 户 
的 青睐 , 继续 保持 旺盛 的 增长 势头 。 其 中 , 单 拭 柴油 
机 产量 达到 550 万 台 以 上 ， 小 型 拖拉 机 、 农 用 运输 
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车 、 农 用 泵 等 产量 均 创 历史 最 高 水 平 。 

二 、 国 内 外 市 场 情况 

1995 年 农机 工业 完成 销售 产值 802.0 亿 元 (更 
行 价 ), 比 上 年 增长 22. 3%; 完成 销售 收入 747. 3 亿 
元 , 比 上 年 增长 33. 5%。 销售 收入 前 10 名 的 企业 全 
都 超过 了 10 亿 元 ,第 一 拖拉 机 工程 机 械 公 司 继续 高 
居 农 机 行业 榜首 。 这 10 家 企业 的 排序 是 ; (1) 中 国 
第 一 拖拉 机 工程 机 械 公 司 33, 2 亿 元 ; (2) BRR 
有 限 公 司 21.6 亿 元 ; (3) 广西 玉 柴 机 器 股份 有 限 公 
司 17. 1 亿 元 ; O 南京 农用 车 制造 厂 14. 9 亿 元 ; 
(5) 山东 巨 力 〈 集 团 ) 股份 有 限 公 司 11. 2 亿 元 ; 
(6) 北 内 集团 总 公司 11.1 亿 元 ; (7) 山东 华 日 集团 
总 公司 10. 9 亿 元 ; (8) 石家庄 拖拉 机 厂 10. 8 亿 元 ; 
(9) 上 海 柴油 机 股份 有 限 公 司 10. 3 亿 元 ; (10) Wm 
行星 机 械 集 团 公司 10. 2 亿 元 。 

1995 年 农机 产品 出 口 完 成 4.1 亿美 元 ， 比 上 年 
增长 48. 6%。 出 口 产 品 增长 最 快 的 是 小 型 拖拉 机 ， 
出 口 数量 达 8. 2 万 台 ， 比 上 年 增长 173. 3%。 其 中 ， 
浙江 四 方 集 团 出 口 手 扶 拖拉 机 突破 3 万 台 ， 相 当 于 
1994 年 全 国 拖拉 机 的 出 口 量 , 成 为 农机 行业 出 口 创 
汇 的 排头 兵 企业 。 出 口 产 品 的 主要 市 场 依然 是 东南 
WB. PR. 欧洲 和 和 北美 等 地 区 。 特别 是 东南 亚 
地 区 对 我 国 中 小 型 农业 机 械 的 需求 量 大 幅度 增长 ， 
一 些 农机 企业 也 加 强 了 开拓 这 一 市 场 前 景 看 好 的 产 
品 出 口 工作 , 收 到 了 较 好 的 效果 ,农机 出 口 超 干 万 美 
元 的 企业 由 1994 年 的 5 个 上 升 到 13 个 ;() 浙 江 四 
方 集团 公司 3025 万 美元 ; (2) 常 柴 股份 有 限 公 司 
2180 万 美元 ; (3) 南宁 机 械 厂 1721 万 元 ; (4) 江淮 
动力 机 厂 1502 万 美元 ; (5) 江苏 如 振动 力 机 厂 1444 
万 美元 ; (6) 四 川内 燃 机 厂 1332 万 美元 ; (7) 南宁 
手 扶 拖拉 机 厂 1190 万 美元 ; (8) 安徽 全 椒 柴 油 机 总 
厂 1162 万 美元 ; (9) 杭州 前 进 齿 轮 箱 集团 公司 1139 
万 美元 ; (10) 上 海 抑 拉 机 内 燃 机 公司 1087 万 美元 ; 
(11) 浙 江宁 波 三 环 动力 机 械 有 限 公 司 1077 万 美元 ; 
(12) 武进 柴油 机 厂 1023 万 美元 ; (13) 中 国 第 一 拖 
拉 机 工程 机 械 公 司 1008 万 美元 ,农机 产品 出 口 额 和 
企业 产品 出 口 规模 均 超过 “ 八 五 ”农机 出 口 的 计划 指 
标 。 

农机 产销 形势 好 ,证 明了 农业 机 械 在 农业 生产 
和 农村 经 济 发 展 中 的 地 位 越 来 越 重 要 ， 也 给 农机 工 
业 的 发 展 提供 了 新 的 机 遇 ,农机 产销 量 大 幅度 上 升 ， 
给 整个 行业 也 带 来 了 较 好 的 经 济 效益 。1995 F, K 
机 工业 共 实 现 利润 23.1 亿 元 ， 比 上 年 净 增 8. 25 亿 
元 , 成 为 “ 八 五 ” 以 来 农机 工业 效益 最 好 的 一 年 。 一 
些 骨 干 重点 企业 由 于 实施 “名 牌 ” 战 略 , 推行 规模 经 
BS, 走 专业 化 、 集 团 化 道路 , 适应 市 场 机 制 的 变化 ， 
使 生产 集中 度 取 得 了 明显 的 效果 。 如 常 柴 股份 有 限 
公司 1995 年 单 缸 柴油 机 的 产量 超过 120 万 台 , 占 国 
内 单 缸 柴油 机 总 产量 的 20% Ek, 第 一 拖拉 机 工程 
机 械 公 司 在 坚持 多 品种 生产 的 基础 上 ， 发 挥 规模 经 
济 的 优势 ，1995 年 生产 大 型 拖拉 机 14736 台 ， 小 型 
拖拉 机 的 产量 超过 了 9 万 台 ， 使 该 公司 成 为 名 符 其 
实 的 拖拉 机 “龙头 ”企业 。1995 年 ， 小 型 拖拉 机 前 
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10 名 企业 的 产量 达 88. 9 万 台 , 占 总 产量 的 45,7%， 
小 型 柴油 机 前 10 名 企业 的 产量 392. 2 万 台 , 占 总 产 
BM 71.3%; 三 轮 农用 运输 车 前 20 名 企业 的 产量 
达 157.6 FAW, 占 总 产量 的 78.8%; 四 轮 农 用 运输 
车 前 16 名 企业 的 产量 达 17.6 万 辆 ， 占 总 产量 的 
58.7%. 

1995 年 农机 产销 形势 好 的 主要 原因 ; 

一 是 国家 重视 农业 ,加 大 了 对 农业 的 投入 ,全 年 
国家 财政 安排 的 支 农 发 展 资 金 总 额 673. 5 亿 元 ， 比 
上 年 增长 11.1%; 农业 贷款 净 投 放 比 上 年 同期 增长 
30% 以 上 。 农 业 投 入 的 增加 ,调动 了 农民 种 粮 的 积极 
性 ， 使 农民 踊跃 购买 包括 农业 机 械 在 内 的 农业 生产 
资料 ， 这 是 农机 生产 持续 旺销 的 主要 党 因 。 

二 是 农村 购买 力 有 了 一 定 的 提高 。 全 国 农民 人 
均 收 入 在 1994 年 达到 1220 元 之 后 ，1995 年 又 上 一 
个 新 水 平 ， 人 均 收 入 超过 1578 元 , 扣除 物价 上 涨 指 
数 ， 同 比 增 长 超过 5% 。 这 是 进入 90 FRAR, K 
民 人 均 收 入 连续 两 年 增长 达到 SKU EE. RARER 
有 了 钱 , 同 时 感到 种 田 也 能 致富 ,愿意 将 资金 投入 到 
农业 中 去 ， 促 进 了 农机 市 场 的 旺销 。 

三 是 农民 的 投入 观念 发 生 了 转变 。 由 于 农业 机 
械 所 创造 的 经 济 效 益 、 物 质 利益 大 于 人 力 ,在 价值 规 
律 的 作用 下 ,农民 选择 了 既 能 减轻 劳动 强度 ,又 能 提 
高 劳动 生产 率 和 经 济 效益 的 农业 机 械 代 替 人 力 。 

四 是 一 些 农民 存在 “飞涨 不 飞 落 ”的 心理 , 以 及 
部 分 地 区 干旱 少雨 等 因素 ， 也 使 一 些 农机 产品 的 需 
求 增长 。 

五 是 一 些 地 方 政府 为 稳定 粮食 生产 ， 对 购买 大 
中 型 农业 机 械 采 取 了 补贴 措施 ， 促 进 了 农机 产品 的 
销售 。 如 黑龙 江 省 设立 了 购买 大 中 型 拖拉 机 补贴 基 
E: 山东 、 河 南 等 地 对 购买 大 中 型 农机 具 采 取 县 
(市 )、 乡 按 比例 补贴 ; 江苏 、 浙 江 等 地 、 市 、 县 、 乡 
对 购买 水 稻 联 合 收 割 机 也 采取 了 补贴 措施 。 

三 、 科 研 与 新 产品 开发 

1995 年 列 入 机 械 工 业 部 科研 计划 的 农机 项 目 
有 41 项 ， 新 产品 项 目 110 项 。 

根据 科技 体制 改革 的 精神 ， 科 研 要 与 经 济 建设 
紧密 结合 起 来 , 是 “ 八 五 ”农机 科研 和 新 产品 开发 的 
ERA. “AR” 期 间 , 农机 行业 共 安 排 了 341 项 
科研 项 目 ，1203 项 新 产品 开发 项 目 , 使 农机 行业 科 
MAA os FE A RR BER. H CAD. CAM, CAT 等 
先进 手段 设计 和 改进 拖拉 机 、 内 燃 机 、 农 机 具 等 产 
品 ,已 在 部 分 骨干 重点 企业 推行 ,大 大 地 提高 了 企业 
的 开发 设计 能 力 。 一 批 批 重大 科研 成 果 相 继 问 世 。 如 
100~120hp (Œ: ljhp=:735. 499W, FED 履带 式 扼 
拉 机 及 15 一 22hp 轮 式 拖拉 机 、25 一 40hp 水 田 拖 拉 
机 和 农田 种 植 机 械 等 产品 的 功能 完善 ， 大 型 联合 收 
割 机 的 变型 产品 、 半 喂 入 水 稻 联 合 收 割 机 的 批量 投 
产 , 适用 于 大 型 农场 、 林 场 的 各 种 宽 幅 还 射程 、 高 效 
率 喷 和 雾 . 喷 粉 植保 机 械 的 投放 市 场 ,蔬菜 种 子 加 工 成 
套 设备 的 研制 成 功 ， 小 粒 带 世 种 子 精 选 机 问世 等 一 
系列 重大 科研 和 新 产品 项 目的 完成 ， 大 大 改变 了 农 
机 技术 水 平 不 高 和 缺 门 断 档 的 局 面 。 
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四 、 质 量 与 质量 管理 

1995 年 ,农机 行业 继续 宣传 和 贯彻 《产品 质量 
法 》, 认真 加 强 质 量 工作 , 初步 扭转 了 近年 来 产品 
量 下 滑 和 企业 质量 管理 工作 松懈 的 局 面 。 全 年 质量 
工作 的 主要 特点 是 : 

1. 加 大 了 政府 指导 、 监 督 质量 工作 的 力度 。 年 
初 ,机 械 工 业 部 以 1 号 文件 印发 了 《关于 加 强 企业 质 
RIE., 开创 机 械 工 业 质 量 工作 新 局 面 的 通知 》, 随 
后 又 以 机 械 科 [1995] 276 号 文 与 国家 技术 监督 局 联 
合 印 发 了 《关于 加 强 机 械 工 业 企 业 质 量 工作 的 决 
定 》。 在 全 国 机 械 工 业 工作 会 议 上 , 何 光 远 部 长 特别 
强调 指出 要 突出 抓 好 质量 。 一 季度 针对 农机 产品 市 
场 旺 销 , 产 品质 量 有 所 下 降 的 情况 ,机 械 工业 部 农业 
装备 司 下 发 了 《关于 提高 农机 产品 质量 、 确 保 农 业 生 
产 的 紧急 通知 》， 要 求 农 机 企业 一 定 要 强化 质量 意 
识 ， 严 把 质量 关 ， 防 止 坑 农 误 农 事件 发 生 。 

2. 企业 认真 加 强 了 质量 工作 .许多 企业 开展 了 
质量 形势 的 分 析 和 教育 活动 ， 增 强 了 紧迫 感 、 危 机 
R, 并 制定 了 实施 《产品 质量 法 》 的 具体 措施 。 有 的 
企业 还 开展 了 形式 多 样 的 质量 工作 。 如 常 柴 股份 有 
限 公司 提出 了 由 封闭 式 内 向 型 向 开放 式 外 向 型 的 管 
理 模式 , 实施 名 牌 战略 、 巨人 战略 、 和 集团 战略 。 第 一 - 
拖拉 机 工程 机 械 公 司 要 求 各 单位 一 把 手 亲 自 抓 质 量 
工作 并 对 产品 质量 问题 负责 ,并 制定 了 奖 罚 政策 ,有 
的 企业 成 立 了 由 总 经 理 ( 厂 长 ) 挂 帅 的 质量 管理 委员 
会 或 质量 管理 领导 小 组 ， 作 为 企业 最 高 质量 管理 权 
力 机 构 。 还 有 的 企业 重新 设立 了 独立 的 质量 管理 工 
作 机 构 等 等 此 外 ,群众 性 的 质量 管理 活动 也 攻 勃 开 
展 起 来 ， 用 户 服务 和 企业 自律 性 质量 活动 有 了 很 大 
发 展 。 如 玉 柴 机 髓 股份 有 限 公 司 开 展 的 “95 玉 柴 用 
户 服务 周 ” 活 动 ， 宁 国 机 械 工 业 总 公司 实行 “48 小 
时 服务 到 位 ”的 制度 等 ， 受 到 了 用 户 的 好 评 。 

3. 企业 嘻 标 和 质量 体系 认证 工作 进度 加 快 。 继 
1993 年 常州 柴油 机 厂 和 1994 年 上 海 柴 油 机 股份 公 
司 通过 质量 体系 认证 后 ，1995 年 又 有 武进 柴油 机 
厂 、 常 州 拖拉 机 三 .无锡 威 孚 股份 公司 、 LR 
塞 股份 公司 也 通过 了 质量 体系 的 认证 。 在 全 行业 的 
骨干 重点 企业 中 ， 有 一 半 以 上 制订 了 贯彻 GB/ 
T19000 系列 标准 和 质量 体系 认证 工作 的 计划 。 

4. 产品 质量 有 了 提高 。 经 机 械 工业 部 审定 ， 农 
机 产品 有 14 项 评定 为 优等 品 ，172 项 为 一 等 品 ， 分 
别 比 上 年 增加 6 项 和 41 项 。 在 国家 对 联合 收割 机 、 
内 燃 机 .农用 运输 车 等 6 种 农机 产品 的 监督 抽查 中 ， 
平均 合格 率 达 到 79. 2%， 比 上 年 度 提高 7.5 个 百 分 
点 ;在 机 械 工 业 部 对 5 种 农机 产品 的 统 检 中 ,平均 合 
格 率 为 72. 5%，, 比 上 年 度 提 高 13. 4 个 百分点 。 有 58 
个 产品 被 机 械 工 业 部 列 为 特别 推荐 可 靠 性 考核 达标 
产品 。 

五 、 行 业 管 理 

1. 认真 贯彻 落实 中 央 经 济 工 作 会 议和 中 央 农 
村 工作 会 议 精神 ,深入 调查 研究 ,提出 了 加 强 农机 工 
作 的 意见 ,按照 机 械 工 业 部 党 组 的 要 求 , 经 与 农业 部 
多 次 研究 , 起 草 了 “关于 为 实现 农业 发 展 日 标 , 加 强 
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农机 工作 的 请 示 ”, 较 详细 地 反映 了 农机 工作 面临 的 
形势 和 存在 问题 ,经 两 部 党 组 审定 后 上 报国 务 院 .期 
(A), 由 主管 部 领导 带 队 , 分 赴 河 南 、 安 徽 、 新疆 等 地 
进行 调研 ,提出 了 制定 行业 发 展 规划 .加强 宏观 管理 
等 建设 性 意见 。 

2. 制订 了 “ 九 五 ”行业 发 规划 。 包 括 《 农 业 机 
械 发 展 方 针 与 规划 要 点 》《“ 九 五 ”农业 机 械 行业 规 
划 》《 内 燃 机 “ 九 五 ”发展 思 路 及 发 展 方 针 》,《 内 燃 
机 工业 产业 政策 ( 草 搞 )》。 此 外 ， 还 提出 和 论证 了 
《现代 农业 工程 技术 与 装备 》《 大 型 工程 农机 施工 成 
套 关 键 设 备 》， 上 报国 家 计 委 、 科 委 和 经 贸 委 立 
项 。 

3， 加 强 了 热点 产品 农用 运输 车 行业 的 管理 。 对 
载 客 农用 运输 车 生产 ,管理 情况 进行 了 调查 ,并 制定 
下 发 了 暂行 技术 条 件 和 试验 方法 ;制定 了 1996 ER 
用 运输 车 目录 申报 工作 计划 ; 检查 了 各 地 农用 运输 
车 可 靠 性 试验 工作 。 

4. 召开 了 农机 产品 出 口 企业 座谈 会 ， 检 查 了 
“ 八 五 ”出 口 目标 完成 情况 ,研究 提出 了 “ 九 五 ”出 
口 创汇 目标 和 2010 年 设想 。 

5. 为 了 跟踪 和 研究 国际 内 燃 机 行业 技术 发 展 
新 动向 ， 由 内 燃 机 大 行业 规划 办 公 室 和 中 国内 燃 机 
工业 协会 联合 召开 由 研究 所 、 大 专 院 校 及 主要 生产 
企业 参加 的 “柴油 机 电 控 技术 交流 座谈 会 *, 确定 了 
我 国 柴 油 机 电 控 技术 发 展 方向 。 

六 、 对 外 经 济 技术 合作 

1. 内 燃 机 大 行业 规划 办 公 室 和 中 国内 燃 机 工 
业 协 会 联合 举办 了 “95 国际 内 燃 机 技术 咨询 交流 
会 ”, 世界 知名 的 AVL、 里 卡 多 等 国外 公司 , 以 及 国 
内 科研 单位 .企业 及 有 关 部 门 的 代表 出 席 了 会 议 。 会 
上 讲述 了 世界 内 燃 机 技术 最 新 发 展 动向 ， 以 及 我 国 
内 燃 机 行业 现状 和 今后 发 展 意 见 。 

2. 根据 机 械 工 业 部 的 部 署 ， 组 织 了 95 中 国 农 
机 和 包装 食品 机 械 越南 展览 ,共有 60 家 农机 等 企业 
的 110 件 展品 参展 ， 受 到 了 越南 政府 有 关 部 门 的 重 
视 , 通 过 展览 ,使 越南 对 中 国 农机 工业 整体 实力 有 了 
进一步 的 了 解 ， 我们 对 越南 农机 市 场 前 景 也 做 了 调 
查 ， 为 进一步 加 强 两 国 合 作 莫 定 了 一 定 的 基础 。 

3. 积极 开展 亚太 农机 网 的 各 项 工作 ,根据 亚太 
农机 网 的 年 度 工作 计划 ， 完 成 了 关于 使 用 农业 机 械 
增加 中 国 农 村 妇女 就 业 问题 的 报告 ， 并 选 定 了 两 个 
示范 点 ,受到 联合 国有 关机 构 的 专家 称赞 .组 织 了 部 
分 农机 企业 参加 了 亚太 农机 网 在 泰国 举办 的 展览 和 
贸易 活动 ， 进 一 步 密切 了 中 国 与 亚太 农机 网 成 员 国 
的 联系 ， 对 我 国 农机 产品 的 出 口 起 到 了 促进 作用 。 

七 、 技 术 改 造 与 基本 建设 

1995 年 列 入 国家 技术 改造 的 农机 项 目 49 个 ， 
总 投资 5.29 亿 元 。“ 八 五 ”期 间 , 国家 共 安 排 农 机 工 
业 技 术 改 造 项 目 147 项 , 总 投资 23. 88 亿 元 , 比 “ 七 
五 ”的 222 个 项 目 减少 了 33.8%， 总 投资 增加 了 
45. 6%。 基 本 建设 “ 八 五 ” 共 安 排 了 2. 29 亿 元 , 为 
“七 五 ”计划 的 76%. 

经 过 “ 八 五 ”技术 改造 与 基本 建设 ,农机 工业 在 


14 


整体 实力 上 有 了 和 较 大 的 提高 。 短 线 产 品 有 了 较 快 的 
发 展 ， 如 常 柴 股 份 有 限 公 司 的 小 和 红 径 多 和 柴油 机 已 
形成 了 3 万 台 的 生产 能 力 ， 常 州 拖拉 机 厂 和 衡阳 拖 
拉 机 厂 的 25-40 型 轮 式 拖拉 机 已 形成 批量 ， 中 国 第 
一 拖拉 机 工程 机 械 公司 的 菲亚特 100 马力 拖拉 机 和 
天 津 拖拉 机 厂 的 60~80 马力 拖拉 机 已 开始 满足 市 
场 需要 ,河北 赞 皇 机 械 三 新 增 大 型 面粉 加 工 成 套 设 
备 、 低 脂 玉 米粉 成 套 设备 制造 能 力 和 山东 鱼 台 机 械 
厂 的 联合 米 机 扩大 出 口 生产 能 力 的 形成 ， 北 京 联合 
收割 机 厂 的 玉米 收割 机 技术 改造 完成 ， 石 家 庄 农机 
三 秸秆 还 田 机 和 播种 机 的 技 改 项 目的 竣工 等 ， 初 步 
扭转 了 部 分 产品 不 能 满足 市 场 需要 的 被 动 局 面 。 
(HHA: 机械 工 业 部 农业 装备 司 $t) 
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一 、 生 产 发 展 情况 

1995 年 ,农业 部 农垦 系统 从 事 农 业 机 械 生产 的 
企业 95 个 〈 中 型 18 个 ,小 型 77 个 ), 比 上 年 减少 3 
个 。 全 年 完成 工业 总 产值 9. 95 亿 元 (1990 年 不 变 
价 )， 实 现 利润 2665 万 元 ， 上 交 税 金 5103 万 元 , 分 
别 比 上 年 下 降 22. 3%、23.1%、11.1%， 上 交 农 场 
利润 2787.1 AT. 

1995 年 农 明 系统 生产 的 七 大 类 农机 产品 , BRIS 
输 机 械 和 排灌 机 械 的 产量 比 上 年 下 降 之 外 。 其 他 五 
类 产品 均 比 上 年 增长 在 40% 以 上 , 说 明 农 业 机 械 经 
两 年 的 下 降 后 开始 回升 ,运输 机 械 产 量 下 降 , 主 要 是 
双 轮 力 车 底盘 大 量 减 少 ， 说 明 农 场 运输 机 械 化 水 平 
提高 。 拖 内 及 农机 县 配件 产量 连续 三 年 增长 ，1995 
年 比 上 年 增长 35% ， 各 类 产品 的 产量 见 表 L. 

表 1 1995 年 农垦 系统 农业 机 械 产 品 产 量 






1995 年 比 
序 1994 年 增 减 

(%) 
1 | 耕作 机 械 45.5 
2 | 植保 机 械 57. 6 
3 | 收获 机 械 . 105. 6 
4 | 运输 机 械 一 54. 9 
5 | 农 副 产品 加 工 机 械 120. 4 
6 | 排灌 机 械 一 5.7 
7 | 畜牧 机 械 0. 7 
8 | 拖 内 及 农机 具 配 件 35 


1995 年 全 行业 有 亏损 企业 21 个 ， 比 上 年 减少 1 
» SHRM 1686.8 万 元 ， 比 上 年 增加 1210. 8 万 
。 新 疆 生 产 建 设 兵 团 和 黑龙 江 省 国营 农场 总 局 的 
农机 生产 企业 的 亏损 额 比 上 年 增加 。 新 疆 生 产 建设 
兵团 亏损 1865.5 Frac. 比 上 年 增 亏 435.5 万 元 ， 黑 
龙 江 省 国营 农场 管理 局 亏损 1658 万 元 , 比 上 年 增 亏 
717 万 元 。 这 两 个 垦区 农机 生产 企业 亏损 的 主要 原 
因 是 : C1) 改革 不 到 位 , 措施 不 力 ; (2) 企业 流动 资 
LRK, 负债 率 高 ; (3) 固定 资产 投资 严重 不 足 , 有 
的 投向 不 合理 ;(4) 小 型 企业 居多 , 且 位 于 边远 地 区 ， 
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信息 不 灵 , 包 裕 沉重 ; (5) 产品 结构 不 合理 , 档次 不 
高 ， 附 加 值 和 技术 含量 低 ， 新 产品 上 得 慢 。 

二 、 国 内 外 市 场 情 况 

1995 年 农垦 系统 农机 产品 销售 收入 12.5 亿 
元 ， 比 上 年 下 降 6.02% ; 年 末 库 存 2. 64 亿 元 , WE 
年 减少 1600 万 元 ; EA 2443.2 万 元 ， 比 上 年 增长 
91. 4% ,其 中 ;江苏 省 47.5 万 元 ,江西 省 21.7 万 元 ， 
广州 市 17. 27 万 元 ,新 疆 生 产 建 设 兵 团 647 万 元 。 出 
口 的 主要 产品 农业 机 械 配 件 ， 占 出 口 总 金额 
71. 6%， 其 次 是 排灌 机 械 。 

三 、 科 研 与 新 产品 新 技术 

1995 F, 各省、 直辖 市 、 自 治 区 农垦 系统 农机 
生产 科研 部 门 完 成 的 新 技术 及 科研 成 果 数量 不 少 。 
据 调 查 , 黑龙 江 省 垦区 主要 有 : (1) 黑龙 江 省 农垦 科 
学 院 的 5XFJ-3/1.5 型 复式 种 子 精 选 机 ，1995 年 9 
月 通过 省 级 样机 鉴定 。(2) 黑 龙 江 省 农 明 科学 院 工程 
所 和 黑龙 江 省 嫩江 农业 机 械 厂 共同 研制 的 FMH- 
150 型 玉米 秸秆 粉碎 灭 茬 旋 耕 联合 作业 机 ， 通 过 科 
研 鉴定 .(3) 黑 龙 江 省 农垦 科学 院 红 兴 隆 研 究 所 研制 
的 马铃薯 块 共 种 植 机 ， 通 过 专家 鉴定 ， 投 入 批量 生 
产 。(4) 黑 龙 江 省 牡丹 江 国 营 农 场 管理 局 科研 所 通过 
多 年 实践 研究 、 设 计 的 2BJSL 系列 精密 播种 机 ， 先 
后 在 庆 丰 和 兴 凯 湖 农 场 投入 使 用 , 效果 良好 。(5) 黑 
龙 江 省 红 兴 隆 机 械 厂 研制 的 5TYF-5000 型 新 式 玉 
米 脱 粒 清 选 机 。(6) 黑龙 江 省 农垦 八 一 大 学 研制 的 
5QC-1.0 KECHIRA ANL. 

“AE” FRE 系统 国家 重点 项 目的 情况 是 : 
IGSF-200 型 旋 松 施肥 机 ,由 黑龙 江 省 农垦 科学 院 承 
担 ，1992 年 7 月 通过 鉴定 以 后 , 已 批量 生产 ,受到 
各 农场 的 普遍 欢迎 。 江 苏 省 减速 机 厂 研 制 的 JB/ 
T6387-92SCW 系列 轴 装 式 圆 弧 圆 柱 蜗杆 减速 器 ,为 
上 百 家 企 业 的 主机 配套 ,次 受用 户 好 评 , 获 农业 部 科 
技 进 步 三 等 奖 和 全 国 新 技术 博览 会 金奖 。 

据 企 业 统 计 ,，1995 年 农垦 系统 农业 机 械 制 造 行 
业 共 开发 新 产品 99 种 , 比 上 年 减少 44 种 。 其 中 : 黑 
龙 江 省 国营 农场 管理 局 开发 14 种 ,新 疆 生 产 建设 兵 
AA A 30 种 ,上 海 市 农垦 局 开发 20 种 ,内 蒙古 自治 
区 .江苏 省 .浙江 省 .广州 市 等 明 区 各 开发 5 一 10 种 。 
这 些 新 产品 是 企业 根据 市 场 需要 开发 的 ， 为 企业 带 
来 一 定 的 经 济 效 益 ,例如 ;黑龙江 省 白桦 清 选 机 厂 开 
发 的 9YB56 粗饲料 压 饼 设备 , 压制 的 饲料 饼 块 成 本 
低 , 质量 好 , 易 保存 、 便 于 运输 。 宝 泉 岭 农 场 第 一 机 
械 厂 开发 的 玉米 移 栽 机 , 配 小 四 轮 拖拉 机 ,能 一 次 完 
EFA RA .覆土 和 镇 压 等 作业 ,并 装 有 仿 形 装置 ， 
可 手动 和 自动 调整 行距 株距 及 苗 的 栽培 深浅 .黑龙 
江 省 云 山 农场 开发 的 友 葵 丧 联 合 耕 整 机 获 国 家 专 
利 . 江 苏 海马 收割 机 厂 人 研制 的 4LD220 型 收割 机 ,用 
36. 8kW 左右 的 中 型 轮 式 拖拉 机 配套 ， 通 过 了 江苏 
省 技术 监督 局 推广 鉴定 ,检测 14 项 技术 指标 均 达 到 
国家 标准 ,其 中 13 项 指标 达到 优等 品 规定 的 技术 要 
求 ， 获 推广 许可 证 。 

四 、 行 业 管 理 

1995 年 农 虹 系统 生产 农业 机 械 的 主要 明 区 新 
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疆 生 产 建 设 兵 团 、 黑 龙 江 省 农场 管理 局 大 部 分 农机 
生产 企业 改革 不 到 位 、 措 施 不 得 力 、 改 革 力 度 不 够 
强 , 有 相当 一 部 分 工厂 在 1993 年 、1994 年 芯 损 的 基 
础 上 ，1995 年 继续 增 亏 。 而 其 他 地 区 的 部 分 农机 生 
产 企业 不 断 完善 “三 项 制度 ”改革 ,实行 金 员 劳动 合 
辣 制 和 在 岗 , 试 岗 \ 待岗 不 同 待遇, -- 些 企业 还 结合 
企业 的 特点 实行 岗位 、 计 件 和 结构 工资 等 ,调动 了 职 
工 的 积极 性 ,使 企业 效益 不 断 提 高 .部 分 农机 生产 企 
业 近 三 年 的 僵 利 状况 见 表 2。 
表 2 农垦 系统 部 分 农业 生产 企业 僵 利 状况 


Cu) 








1995 年 





江西 红星 机 械 厂 
IT PRAT aS 
上 海 向 明 机 械 厂 
浙江 东海 磁 钢 厂 
成 都 液 氨 容器 厂 





五 、 质 量 与 质量 管理 

1995 年 农垦 系统 农机 行业 设备 完好 尝 为 
87.2% , 比 上 年 提高 1.7 个 百分点 ;机 械 加 工 废 品 率 
为 3.7%, 比 上 年 下 降 0.4 个 百分点 ; 铸件 废品 率 为 
8. 9%， 比 上 年 下 降 0. 9 百分点 。 三 项 技术 指标 达到 
或 超过 全 行业 平均 先进 水 平 的 有 北京 市 .黑龙 江 省 、 
湖北 省 、 广 州 市 。 

农垦 系统 1995 年 在 全 行业 开展 群众 性 的 优秀 
质量 管理 小 组 活动 ,取得 了 一 定 的 效果 ,在 农业 部 第 
八 届 优秀 质量 管理 小 组 评选 中 ， 广 州 市 白云 配件 工 
业 公 司 塑料 厂 QC 小 组 获 一 等 奖 。 还 有 了 七 种 产 虹 在 
第 二 届 中 国 农 业 博 展会 上 获奖 。(1) 北 京 市 西山 钙化 
设备 厂 的 丑小鸭 牌 M4FDW-1123 型 微电脑 自控 角 
化 机 获 金奖 。(2) 石家庄 种 子 机 械 厂 的 绿 炬 牌 ZPG- 
2 型 谷物 种 子 加 工 配 套 机 组 获 银 奖 。(3) 黑龙 汇 省 农 
垦 机 电 设 备 厂 的 荣 山 牌 3WM-650 型 喷 杆 式 喷雾 机 
和 荣 山 牌 3WM-650 型 喷雾 机 、 西 安 市 畜牧 乳品 机 
械 厂 的 九 棱 牌 9ZC-6 型 铀 草 机 、 石 家 庄 种 子 机械 广 
的 绿 炬 牌 5BY-5A 型 种 子 包 衣 机 和 黑龙 江 省 胜利 农 
场 机 械 厂 的 2BJG-6A: 型 精密 联合 播 机 获 铜 奖 。 

六 、 技 术 改 造 与 基本 建设 

1995 年 农 明 系 统 农机 行业 完成 固定 资产 投资 
4294.9 万 元 , 比 上 年 下 降 56. 8%， 其 中 ; 基本 建设 
2129.5 万 元 , 技术 改造 2165. 2 万 ,浙江 省 完成 固定 
资产 投资 2239 万 元 , 占 全 行业 完成 固定 资产 总 投资 
的 52.1%, 主要 是 磁 钢 生产 企业 和 钱 江 水 蔷 矿 的 三 
房 建设 和 设备 更 新 等 。 完 成 100 万 元 以 上 投资 的 还 
A: 新 疆 生 产 建设 兵团 (基建 592 万 元 ,技术 改造 
771.6 万 元 ) ， 江 西 省 〈 基 建 126. 5 Hw), HRE 
(技术 改造 108 万 元 )， 广 州 市 (基建 111 万 元 ， 技 
术 改 造 211 万 元 )。 

1995 年 是 “ 八 五 ”的 最 后 一 年 。 现 将 农 虹 系统 
农业 机 械 行业 “人 和 八 五 ?基本 情况 及 主要 经 济 指标 列 于 
表 3。 


表 3 1991~1995 年 农垦 系统 农业 机 械 行业 
基本 情况 及 主要 经 济 指标 
生产 企业 数 〈 个 ) 120 | 97 95 
全 年 平均 职工 总 人 数 CAD |46050140873141055145594140264 
工业 总 产值 〈 万 元 ) 
1990 年 不 变价 
现行 价 
工业 净 产 值 (万 元 ) 
工业 增加 值 (万 元 ) 
利税 合计 万 元 ) 9088 | 8249 | 7553 | 9209 | 7768 
EAB (万 元 ) 5142 | 6350 | 7024 | 7996 | 7890 
固定 资产 原 值 (万 元 ) | 42630] 40923|53379/64580| 82384 
固定 资产 净值 (万 元 ) |26026|26014|34299|39237|47590 
完成 新 产品 数 (个 ) 
CRA: 农业 部 农民 局 BER) 


乡镇 企业 系统 农业 机 械 行业 


“ 八 五 ”期 间 , 全 国 乡镇 企业 发 展 迅猛 , 各 项 主 
要 经 济 指标 均 有 较 大 幅度 增长 。 但 乡镇 农 牧 渔业 机 
械 制造 业 (以 下 简称 乡镇 农机 行业 ) HS PRA. 
1995 EE, 全 国 乡 (镇 )、 村 两 级 共有 农机 企业 2639 
A, 比 上 年 减少 103 个 , E 1990 年 减少 2057 个 ;从 
业 人 员 11.9 万 人 , 比 上 年 增加 0. 3 万 人 , 但 比 1990 
年 减少 4.1 万 人 ;实现 总 产值 96. 5 亿 元 (1990 年 不 
变价 )， 比 上 年 增长 1.7%, 增幅 比 全 国 乡 镇 机 电 行 
业 低 26.8 个 百分点 ,总 产值 占 乡 镇 工业 ( 含 乡 镇 .村 
办 工业 ,下 同 ) 总 产值 的 比重 由 1990 ER 0.54% F 
降 到 1995 年 的 0.31%; 实现 销售 产值 102.7 亿 元 ， 
比 上 年 增长 14.4%; 产销 率 为 91.6%, 比 全 国 乡 镇 
机 电 行 业 低 0.6 个 百分点 。 

目前 乡镇 农机 行业 的 主要 特征 是 ，; 

一 、 企 业 规 模 小 ， 劳 动 生产 率 低 

乡镇 农机 行 了 业 每 个 企业 平均 人 数 1990 年 为 34 
人 ;1995 年 为 45 人 ,而 整个 乡镇 工业 每 个 企业 平均 
人 数 1990 年 为 50 人 ,1995 年 为 60 人 。 乡 镇 农机 行 
业 “ 八 五 ”期 间 劳 动 生产 率 比 全 国 乡 镇 工业 劳动 生产 
率 低 17% . 1995 年 全 国 乡镇 企业 年 营业 收入 超 亿 元 
的 企业 达 1702 家 ,但 农机 行业 没有 一 家 。 

二 .乡镇 农机 行业 缺少 源头 产品 ,在 市 场 竞争 中 
不 占 优 势 

乡镇 农机 行业 起 源 于 50 年 代 ， 从 农机 修理 起 
家 , 以 从 事 农 机 修理 、 制造 简单 的 手工 农具 、 为 大 中 
型 农机 企业 生产 配件 、 生 产 一 些 排灌 机 械 和 半 机 械 
化 的 中 小 型 农业 机 械 为 主 。 随 着 农业 生产 的 发 展 和 
农业 机 械 化 水 平 的 不 断 提 高 ， 主 要 农机 产品 的 生产 
逐渐 癌 专 业 化 强 . 生 产 批量 大 、 技 术 力量 雄厚 的 国有 
骨干 企业 集中 。 MEN. SH. 郑州 、 武 进 等 国有 柴 
油 机 上 三 的 单 生 柴油 机 和 常州 .潍坊 .石家庄 等 国有 拖 
拉 机 厂 生产 的 小 型 拖拉 机 ， 产 量 都 占 全 国产 量 的 一 
UE APRIL REMI SRS SAA 














72943 | 91867 | 91994 1127879 99498 
84900 | 95031 |108597114801 4138124 
27959 | 28411 | 28717 | 27747 | 26955 
28108 | 32614 | 28690 
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无 缘 , 相 比 之 下 ,传统 的 手工 农具 和 半 机 械 化 中 小 型 
农业 机 械 市 场 需求 相对 减少 ， 迫 使 一 些 乡 镇 农机 企 
业 关 闭 或 转产 。 

三 、 乡 镇 农机 企业 分 布 不 均匀 

1995 年 ， 乡 镇 农机 行业 总 产值 超 亿 元 的 有 山 
东 、 江 苏 、 浙 江 、 四 川 、 上 海 、 辽 宁 、 河 南 、 河 北 、 
陕西 .江西 和 广东 等 11 个 省 ,这 11 个 省 市 共 实 现 总 
产值 90 亿 元 , 占 全 国 乡 镇 农机 行业 总 产值 的 
93.2%, 其 中 山东 、 江苏 、 安徽 、 浙 江 和 四 川 5 省 的 
总 值 达 79. 8 亿 元 ， 占 全 国 乡 镇 农机 行业 总 产值 的 
82. 6% 。 在 这 些 省 份 中 、 山 东 省 名 列 前 芭 ，1995 年 
实现 总 产值 54. 8 亿 元 , 占 全 国 的 56.8%, 从业 人 员 
占 全 国 的 43.2%, 其 企业 规模 和 劳动 生产 率 也 都 大 
大 高 于 全 国平 均 水 平 ,是 全 国 乡 镇 农机 行业 的 大 省 。 
然而 , 北京、 山西、 吉林 、 黑 龙 江 、 福 建 、 贵 州 、 云 
南 、 甘 肃 、 新 疆 等 省 市 自治 区 乡镇 农机 行业 规模 不 
大 ,并 且 逐 年 下 降 。 乡 镇 农机 行业 的 发 展 越 来 越 不 平 
衡 。 

ERA: 农业 部 乡镇 企业 局 HFH 


林业 机 械 工 业 


一 、 生 产 发 展 情况 

1995 年 林业 机 械 行 业 的 生产 企业 在 完善 内 部 
运行 机 制 , 适应 社会 主义 市 场 经 济 , 调整 产品 结构 ， 
提高 产品 质量 ， 开 拓 国 内 外 市 场 等 方面 取得 了 较 好 
的 成 绩 , 据 林业 部 5 个 直属 企业 的 统计 ,全 年 完成 工 
业 总 产值 (1990 年 不 变价 ) 10. 28 亿 元 ， 比 1994 年 
增长 30. 3%; 全 员 劳 动 生产 率 达到 15. 41 万 元 /人 
* 年。 主要 经 济 指标 见 表 1、 产 品 产量 见 表 2。 
表 1 1995 年 林业 部 直属 林 机 企业 主要 经 济 指标 


全 员 劳动 生 
工业 总 产值 实现 利润 


泰州 林业 机 械 厂 427900 
常州 林业 机 械 厂 130036 
苏州 林业 机 械 厂 109203 
镇 江 林业 机 械 厂 67417 
天 津 林业 工具 厂 36105 


M2 1995 年 林业 机 械 产 量 


< 1995 Æ |1995 Æ HE 1994 
装载 机 1500 11.9 
又 车 | a lir 二 1 
绞盘 机 55 83. 3 
营 林 机 械 53.0 
Ti f 


木工 机 械 


WER | x | 184 | iso 
Wer | sA | 28 | -99 
mee | 条 [a a 


KIJA 81. 4 
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二 、 国 内 外 市 场 情 况 

1995 年 林业 机 械 行业 的 企业 把 销售 工作 作为 
生产 经 营 全 盘 工 作 的 关键 去 抓 RATE UAWR 
市 场 上 反馈 的 有 关 信 息 , 把 握 市 场 机 遇 ,及 时 调整 生 
产 计 划 , 保 证 了 产品 的 销售 .常州 林业 机 械 厂 在 工程 
机 械 行业 竞争 日 趋 激 烈 的 新 形势 下 ， 狠 抓 质量 抢 市 
场 ，1995 年 生产 装载 机 1500 台 ， 销售 1505 8, € 
全 国 主 要 装载 机 生产 厂家 中 市 场 占 有 率 为 
12.16% ,与 1994 年 持平 ,在 全 国 装 载 机 行业 继续 保 
持 第 三 位 ,泰州 林业 机 械 厂 1995 年 抓 住 摩托 车 及 发 
动机 的 销售 热点 ,采取 新 的 销售 策略 ,使 企业 的 产品 
能 站 稳 市 场 , 全 年 完成 销售 收入 4. 55 亿 元 , 比 1994 
年 增长 61.58%, HOME 133. 38 万 美元 , 比 1994 
年 增长 154%, 

1995 年 林业 机 械 行 业 实 现 销售 收入 10. 16 亿 
元 , E 1994 年 增长 16%, 销售 的 主要 产品 为 : 木材 
采 运 机 械 10480 台 ， 比 1994 年 增长 7% ;木材 加 工 
机 械 12 台新 产品 ); 人 造 板 设备 914 台 ， 比 1994 
年 下 降 20% 营 林 机 械 10662 A, IE 1994 年 增长 
52.9%; 小 动力 机 械 25.35 万 台 ， 比 1994 年 增长 
27% 。 

1995 年 林业 部 直属 企业 出 口 创汇 563. 35 万 美 
元 。 产 品 销 往 欧美 、 东 南亚 及 香港 地 区 。1995 年 出 
口 数量 及 创汇 额 见 表 3， 

表 3 1995 年 林业 部 直属 林 机 企业 
出 口 产品 数量 及 创汇 额 


出 口 产品 ji 

主要 产品 名 称 Ho One 
装载 机 台 180. 00 

人 造 板 设备 台 75. 47 
木工 机 床 I 4. 00 
叉车 TEN 1.65 
FAIDA 各 10. 50 
割 灌 机 人 | 4232 18. 00 
汽油 机 @ | 3533 76. 50 
喷 酒 器 a | 8 3. 28 
木工 刀具 、 工 具 | a | | 3. 95 
中 国 林 机 总 公司 创汇 | 190. 00 
总 计 P| 563. 35 


三 、 科 研 与 新 产品 开发 

1995 年 林业 机 械 行 业 共 安排 科研 项 目 36 项 ， 
主要 有 ;镇 江 林 业 机 械 厂 的 单 通道 干燥 机 ;苏州 林业 
机 械 厂 的 半自动 拼 板 机 ， 天 津 林业 工具 厂 的 仿 型 磨 
刀 机 、 雕 刻 机 ;北京 林业 机 械 研 究 所 的 中 密度 纤维 板 
铺 装 机 等 。 

1995 年 , 泰州 林业 机 械 厂 研制 的 1E50FM 汽油 
机 获 林 业 部 科技 进步 二 等 奖 ， 苏州 林业 机 械 厂 研 制 
的 BG134 三 层 喷气 辊 简 式 单 板 于 燥 机 、 哈 尔 滨 林 业 
机 械 研 究 所 研制 的 JZ50 型 集 装 机 等 项 目 获 林业 部 
科技 进步 三 等 奖 。 

险 尔 滨 林 业 机 械 研究 所 研制 的 JZ50 型 集 装 机 
主要 用 于 出场. 贮 木 场 的 原木 装 车 、 小 集中 BA 


农业 机 械 工业 发 展 概况 


拣 掉 道 材 等 作业 。 主 要 技术 指标 : (1) 发 动机 功率 50 
马力 ; (2) 最 大 起 重力 矩 ，150kN 。 my; D RAL 
EWR BE: 3.7m; (4) 额定 起 重量 ; 4; (5) EMA 
BE: 5~7m; (6) MARR: 0.4~1m/s; (7) 外 形 
尺寸 (mm); 720022003700; (8) 整 机 重量 ， 
8500kg。 泰 州 林 业 机 械 厂 研制 的 1E50FM 汽油 机 为 
Bit. PR, LS. RE. bt 
汽油 机 ， 主 要 配备 在 林海 牌 LH90A 摩托 车 上 。 
1995 年 林业 机 械 行 业 有 8 项 新 产品 通过 省 部 
级 鉴定 : 哈尔滨 林业 机 械 研 究 所 研制 的 中 耕 除 草 机 
和 施肥 机 \、 装 印 桥 安全 锁定 装置 、 带 分 离 装 置 前 片 机 
的 研究 ; 泰州 林业 机 械 厂 研制 的 157FMD 摩托 车 发 
动机 、LD125 摩托 车 .150FM 摩托 车 发 动机 、I.H100 
摩托 车 ， 常州 林 业 机 械 厂 研制 的 WZ40 (lsh eR 
机 。 
常州 林业 机 械 厂 研制 的 WZ40 侧 印 式 装载 机 是 
在 WZ40 效 载 机 基础 上 研制 而 成 的 ,可 以 正面 .侧面 
HUA, 是 一 种 高 效率 、 多 功能 的 新 型 装载 机 , 广泛 适 
用 于 铁路 、 交通 、 KA. 港口、 矿山 等 系统 的 物料 装 
Hl, Seize HH. S| SPE. 
四 、 质 量 与 质量 管理 
1995 年 林业 机 械 行业 的 企业 都 把 抓 产品 质量 
列 为 企业 的 头等 大 事 , 采 取 有 力 措施 ,使 产品 质量 上 
档次 。 如 常州 林业 机 械 厂 深入 贯彻 “以 质量 求生 存 ， 
以 质量 求 发 展 ” ARE. 采取 了 以 下 措施 : (1) 举办 
宣 芙 GB/T19000 一 ISO9000《 质 量 管理 和 质量 保证 》 
系列 标准 和 QC 小 组 学 习 班 ， 提 高 干部 职工 的 质量 
意识 。(2) 围绕 质量 目标 实施 创 名 牌 活动 规划 , 制定 
“降低 三 包 期 内 主要 部 件 故 障 率 指标 考核 办 法 ”。(3) 
开展 质量 体系 贰 标 认 证 工作 ， 强 化 质量 基础 工作 。 
1995 年 , 全 厂 总 的 质量 损失 率 降 到 O. 58%., HE 1994 
年 下 降 了 9.15%。 通 过 加 强 “ 三 包 ” 赔 偿 管 理 ,， 全 
年 减少 三 包 损 失 61. 8 万 元 。 泰 州 林 业 机 械 三 在 荣获 
“全 国 质 量 效益 型 先进 企业 ”称号 的 同时 , 林海 雅 马 
哈 牌 摩托 车 和 林海 雅马哈 牌 摩托 车 发 动机 又 获 “ 全 
国 用 户 满意 产品 ?称号 ,是 全 国 在 同一 年 度 同 获 - -项 
质量 殊荣 的 为 数 不 多 的 企业 之 一 。1995 年 ME 
马 哈 牌 摩托 车 还 被 认定 为 “江苏 省 消费 者 协会 推荐 
商品 ”, 林海 雅马哈 牌 摩托 车 发 动机 为 “江苏 省 名 牌 
品 ”。 该 厂 BH29 油 锯 攻关 小 组 获 林业 部 优秀 QC 
小 组 荣誉 ; 工厂 获 扬州 市 机 械 . 工 业 质 量 先进 企业 称 
号 .该 企业 之 所 以 取得 这 样 大 的 成 绩 , 采 取 的 主要 措 
WE: (1) 完善 质量 体系 ,切实 提高 产品 实物 质量 ， 
(2) 认真 贯彻 GB/T19000 一 ISO9000《 质 量 管理 和 质 
量 保证 》 系 列 标准 ;，(3) 实施 推进 式 质 量 攻关 计划 ， 
针对 用 户 反 映 , 不 断 提高 质量 标准 ,力求 使 产品 质量 
更 完善 ; (4) 进 -- 步 细 化 质量 管理 , 组 织 质量 攻关 、 
QC 课题 研究 ， 从 组 织 上 保证 质量 体系 的 完 
善 。 
五 、 行 业 管理 
1995 年 中 国 林 业 机 械 协 会 与 德国 木工 机 械 协 
会 、 德 国 汉 诺 威 展览 公司 共同 签 定 了 中 国 以 伙伴 国 
名 义 参 加 国际 最 大 的 木工 机 械 展 览 会 一 -95 汉 诺 
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威 国际 森林 及 木工 机 械 展览 会 协议 , 中 方 组 织 了 20 
个 企业 150 余人 的 参展 团 ， 展 出 面积 1000 多 平方 
米 ， 展 出 29 台 设 备 ，8 种 木工 工具 、 刃 具 ， 一 套 刨 
花 板 模型 。 林 业 部 部 长 徐 有 芳 应 德国 农林 部 邀请 亲 
临 展 会 参观 指导 ,并 举行 了 招待 会 。 通过 展览 , 不 但 
使 我 们 了 解 了 国际 市 场 情 况 ， 学 习 了 世界 先进 的 木 
工 机 械 技术 ， 也 扩大 了 我 国 林业 及 木工 机 械 在 国际 
市 场 上 的 影响 。 

鉴于 从 1995 年 1 月 1 日 起 , 凡 出 口 到 欧洲 市 场 
的 机 械 产品 必须 符合 欧 共 体 安全 指令 的 要 求 ， 并 加 
贴 “CE” 标 志 ， 和 否则 不 能 进入 欧 共 体 市 场 流通 的 情 
ML, 1995 年 中 国 林业 机 械 协 会 组 织 有 关 会 员 企 业 召 
FT “CE 工作 研讨 会 ”>， 邀 请 有 关 专 家 全 面 介 绍 了 
“CE” 标 志 的 内 容 、 要 求 和 CE 认证 工作 程序 , 并 向 
各 单位 提供 有 关 的 指令 和 标准 资料 ， 并 对 我 国 木工 
机 械 生 产 及 人 造 板 机 械 企 业 如 何 按 “CE” 要 求 改进 
产品 ,使 之 符合 欧盟 安全 指令 进行 研讨 ,为 我 国 机 械 
产品 进入 欧洲 市 场 做 好 了 准备 。 

1995 年 底 , 经 国家 经 济 贸 易 委员 会 批复 同意 林 
业 部 成 立 福 马 集团 。 福 马 集团 是 以 中 国 林 业 机 械 总 
公司 为 核心 ,以 该 公司 直属 企业 天 津 林 业 工 具 厂 , 常 
州 、 苏 州 、 泰州 .镇 江 林 业 机 械 厂 , 中 国 林 业 机 械 北 
京 、 上 海 、 广 州 、 哈 尔 滨 公司 等 为 紧密 层 企业 , 以 林 
业 部 北京 .哈尔滨 林业 机 械 研 究 所 为 半 紧 密 层 ,以 特 
丹 江 本 工 机 械 厂 .上 海 人 造 板 机 器 厂 20 家 企业 为 松 
散 层 企业 组 成 的 。 

六 、 技 术 改造 

1995 年 中 国 林 业 机 械 总 公司 共 安 排 各 类 计划 
15 项 , 安排 投资 25550 万 元 , 其 中 贷款 19950 万 元 ， 
企业 自 筹 5600 万 元 。15 个 项 目 中 ， 新 开工 项 目 10 
项 , 结 转 项 目 5 项 。 按 投资 类 别 分 , 技术 改造 项 目 7 
项 , 总 投资 16900 万 元 , 其 中 贷款 12900 万 元 , 企业 
自 筹 4000 万 元 ; 基本 建设 项 目 3 项 ,总 投资 6990 万 
元 , 其 中 贷款 5750 万 元 , 企业 自 筹 1240 万 元 ; 林业 
贴息 项 目 5 项 ,总 投资 1660 万 元 , 其 中 贷款 1300 万 
元 ,企业 自 筹 360 万 元 。 安 排 的 技术 改造 和 基本 建设 
KAA: 镇 江 林 业 机 械 厂 的 长 材 蚀 片 机 技术 改造 项 
目的 收尾 及 新 型 伸 花 板 成 套 设备 项 目 新 开工 ; 常州 
林业 机 械 厂 装载 机 提高 制造 工艺 技术 改造 项 目 收尾 
及 挖掘 机 生产 线 新 开工 ; 苏州 林业 机 械 厂 新 485 柴 
油 机 技术 改造 、 人 造 板 表 面 装 饰 设 备 技 术 改 造 项 目 
收尾 及 490、495 柴油 机 技术 改造 项 目 新 开工 ; 泰州 
林业 机 械 厂 摩托 车 及 发 动机 和 强制 风 冷 发 动机 技术 
改造 项 目 及 摩托 车 发 动机 技术 改造 双 加 项 目 新 开 
工 


这 些 项 目 主要 围绕 企业 及 产品 上 水 平 、 上 能 力 
来 进行 , 除 必 要 的 土建 外 ,资金 主要 用 于 购置 先进 的 
加 工 设 备 及 检测 设备 ， 并 建立 发 动机 生产 专用 柔性 
生产 线 、 焊接 机 器 人 生产 线 等 。 通过 建立 CAD 工作 
站 ， 提 高 企业 产品 开发 速度 及 质量 。 这 些 项 目 建成 
后 ,使 企业 初步 具备 了 规模 生产 能 力 .预计 常州 林业 
机 械 厂 的 挖 据 机 年 生产 能 力 将 达到 300 台 、 装 载 机 
达到 2500 台 ; 苏 州 林业 机 械 厂 的 柴油 机 年 生产 能 力 
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将 达到 3 万 台 ， 泰 州 林业 机 械 厂 的 摩托 车 发 动机 年 
生产 能 力 将 达到 40 万 台 ;镇江 林 业 机 械 广 的 长 材 刨 
片 机 年 生产 能 力 将 达 二 15 台 , 新 型 刨花板 成 套 设 备 
达到 15 Bs 苏州 林业 机 械 厂 的 人 造 板 表 面 装饰 设备 
年 生产 能 力 将 达到 55 @ CE). 

林业 贴息 项 目 主 要 安排 企业 的 小 型 技术 改造 项 
目 ,如 苏州 林业 机 械 厂 的 面 仙 .常州 林业 机 械 厂 的 球 
黑 钴 铁 、 泰 州 林 业 机 械 厂 的 发 动机 和 柔性 生产 线 改 造 
等 ,项 目 实 施 内 容 也 以 设备 购置 为 主 , 这 些 项 目 建 设 
周期 基本 上 为 一 年 , 属于 短 、 平 、 快 项 目 , 对 加 快 企 
业 的 发 展 起 到 积极 作用 。 

1995 年 ， 中 国 林 业 机 械 总 公司 受 林业 部 委托 ， 
组 织 了 对 常州 、 泰 州 林 业 机 械 厂 “七 五 ”技术 改造 项 
目 和 天 津 林业 工具 厂 两 个 “ 八 五 ”技术 改造 项 目的 竣 
工 验收 。 这 四 个 项 目 分 别 是 装载 机 技术 引进 及 改造 、 
割 灌 机 和 林业 小 型 动力 机 械 技 术 改 造 、 木 工 刀 具 技 
术 改 造 及 硬 质 合金 圆 锯 片 技术 改造 。 按 照 国 家 有 关 
规定 , 经 验收 合格 , 可 交付 生产 使 用 , 并 颁发 了 竣工 
验收 证 书 。 

CHA: 中 国 林 业 机 械 总 公司 谢 湘 京 】 


拖 枉 机 行业 


一 、 生 产 发 展 情况 

据 机 械 工业 部 生产 与 信息 统计 司 统计 ，1995 咎 
末 机 械 工 业 部 系统 拖拉 机 行业 主要 生产 企业 95 个 ， 
其 中 大 中 型 拖拉 机 企业 12 个 ， 小 型 拖拉 机 企业 83 
个 ; 全 部 职工 全 年 平均 人 数 210744 人 ， 其 中 大 中 型 
拖拉 机 行业 95093 人 ;网 定 资 产 原价 931216 万 元 ， 
其 中 大 中 型 拖拉 机 行业 475063 万 元 。 

1995 年 拖拉 机 行业 共 完 成 基本 建设 投资 额 
28706 万 元 ， 其 中 大 中 型 拖拉 机 行业 6197 万 元 ; 完 
成 技术 造 项 目 投资 额 49371 万 元 ， 其 中 大 中 型 拖拉 
机 行业 20921 万 元 。 

1995 年 拖拉 机 行业 的 主要 经 济 指标 完成 情况 
见 表 1: 

表 1 1995 年 拖拉 机 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 
1995 年 比 
1994 年 增 
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小 型 拖拉 机 行业 万 元 | 1169797 
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( 续 ) 
1995 年 比 
hi 指 H 单位 mon 1994 年 增 
减 〈%) 
5 Ri fs 万 元 26182 | 262.51 
大 中 型 拖拉 机 行业 万 元 7120 | 140.48 
小 型 拖拉 机 行业 万 元 19062 | 1194. 97 
6 | 工业 全 员 劳 动 生产 率 
中 型 拖拉 机 行业 11982 
小 型 拖拉 机 行业 元 /人 14165 
中 型 拖拉 机 行业 1. 95 
小 型 拖拉 机 行业 次 2. 53 
8 出 口交 货 值 万 元 46. 29 
大 中 型 拖拉 机 行业 万 元 一 20. 97 
小 型 拖拉 机 行业 万 元 104. 74 
自 营 出 口 创 汇 额 万 元 149. 80 


9 [工业 经 济 效益 综合 指数 

小 型 拖拉 机 行业 % 93. 95 

表 1 统计 数字 说 明 ，1995 年 在 全 国 普 让 重视 农 
业 的 大 环境 的 驱使 下 ， 各 类 拖拉 机 的 产销 量 均 比 上 
年 有 明显 提高 ,大 中 型 拖拉 机 实际 生产 64685 台 , 比 
上 年 增长 38.17%; 小 型 拖拉 机 实际 生产 1947264 
K., 在 1994 FE 1993 年 增长 47. 56% 的 基础 上 , X 
增长 54.18%. 

二 、 国 内 外 市 场 情况 

1995 年 是 我 国 拖 拉 机 市 场 发 展 较 快 的 一 年 , 在 
1994 年 下 半年 市 场 逐 步 回 升 的 基础 上 , 产销 量 都 有 
较 大 幅度 增长 。 主 要 特点 为 产销 旺季 来 得 早 ， 来 得 
猛 , 小 型 拖拉 机 和 大 中 型 轮 式 拖拉 机 全 面 旺销 ,分 别 
达到 201.23 万 台 和 64801 台 , 分 别 比 上 年 增长 
68.19% 和 43.85%. 全 国 各 地 农机 产销 势头 普遍 不 
错 ， 各 企业 经 济 效益 有 所 好 转 ， 但 企业 间 发 展 不 平 
衡 , 市 场 的 激烈 竞争 , 促进 了 企业 进一步 扩大 批量 ， 
追求 规模 效益 , 生产 的 集中 度 有 所 提高 , 《中国 农机 
化 报 》 公 布 的 小 型 拖拉 机 产销 量 居 前 10 名 的 厂家 的 
总 销量 达 87.7 FB WK 2), 接近 全 国 小 型 拖拉 机 
销量 的 50%。 其 中 皮带 传动 小 四 轮 拖拉 机 ,潍坊 拖 
拉 机 厂 、 石 家 庄 拖拉 机 厂 和 中 国 第 一 拖拉 机 工程 机 
械 公 司 三 家 企业 1995 年 产量 近 30 万 台 ， 占 全 国 小 
四 轮 拖拉 机 产量 的 33.9% .1996 年 三 家 企业 都 正 向 
12~15 万 台 的 产量 进军 。 在 12 马力 手 扶 拖拉 机 中 ， 
常州 拖拉 机 机 厂 、 永 康 拖拉 机 厂 、 南 宁 手 扶 拖拉 机 厂 
1995 年 产量 近 31 万 台 , 占 该 机 型 总 产量 的 50% 。 在 
小 马力 手 扶 拖 拉 机 中 ,山东 手 拱 拖拉 机 厂 、 六 安 拖 拉 
机 厂 、 全 椒 拖拉 机 厂 三 家 企业 1995 年 产量 近 22 万 
台 ， 基 本 垄断 了 该 类 机 型 的 生产 。 在 大 中 型 拖拉 机 
中 ,3 个 万 台 以 上 产销 最 厂家 的 总 销量 达 46439 台 ， 
占 全 国 大 中 型 拖拉 机 销量 的 71. 66% (上 海 拖拉 机 
内 燃 机 公司 产 15217 台 / 销 16383 台 ; 中 国 第 一 拖拉 
机 工程 机 械 公司 产 14640 台 / 销 14302 台 ; 山东 拖拉 
机 厂 产 14500 台 / 销 15754 台 )。 此 外 ,产销 量 较 大 的 
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LA: 天 津 拖拉 机 厂 产 7810 台 / 销 7889 台 ; 湖北 拖 
拉 机 厂 产 4923 台 / 销 4923 台 ; 宁 波 中 策 公 司 产 3875 
台 / 销 3550 台 ; 清江 拖拉 机 公司 产 2051 台 / 销 1790 


La 


FI o 
表 2 1995 年 小 型 拖拉 机 居 前 10 名 厂家 的 产销 量 


(f) 
序号 销量 


在 小 型 拖拉 机 国内 市 场 旺 销 的 情况 下 ， 生 产 企 
业 仍 抓 住 国际 农机 市 场 成 交 活 牙 的 机 遇 ， 努 力 开拓 
拖拉 机 外 销 市 场 ， 使 小 型 拖拉 机 的 出 口 有 了 较 大 幅 
度 的 增长 。 据 不 完全 统计 ，1995 年 我 国 出 口 手 扶 拖 
拉 机 7. 85 万 台 ， 创 历史 最 好 成 绩 ， 比 1994 年 增长 
1.5 倍 多 , 其 特点 有 : (1) 三 大 出 口 企 业 仍 保持 四 方 
集团 公司 第 一 .常州 拖拉 机 厂 第 二 、 南 宁 手 捧 拖 拉 机 
厂 第 三 的 排名 次 序 ， 这 三 家 企业 的 出 口 量 分 别 比 上 
年 增长 131.7%. 110.5%, 106.5%. 同时 , 涌现 出 
一 批 出 口 超 千 台 的 企业 ,如 昆明 手 扶 拖拉 机 厂 .盐城 
拖拉 机 厂 、 四 川 拖拉 机 厂 、 江 西 手 扶 拖拉 机 厂 、 河北 
拖拉 机 三 、 全 椒 拖 拉 机 厂 、 韶 关 拖 拉 机 三 ,这 ?7 个 企 
业 的 出 口 均 创 历史 最 好 成 绩 。 以 上 10 个 企业 已 成 为 
拖拉 机 行业 出 口 骨干 企业 , 详 见 表 3。(2) 出 口 产品 
规格 齐全 , 但 传统 型 出 口 机 型 仍 占 主导 地 位 ，12 型 
手 扶 拖拉 机 出 口 比重 达 80%. 其 次 为 61、81 型 手 扶 
拖拉 机 出 口 比 重 约 占 10% ,41 型 及 折腰 式 变型 拖拉 
机 也 有 少量 出 口 。(3) 边贸 兴旺 。 出口 地 区 以 东南 亚 
AL, 主要 是 缅甸 、 越南 等 。 据 不 完全 统计 ,我国 销 
往 该 地 区 的 手 扶 拖拉 机 达 7 万 多 台 , 占 总 量 的 95% 
以 上 。 

表 3 1995 年 10 家 手 扶 拖拉 机 企业 出 口 情 况 





、 主 要 出 口 数量 
1 | 四 方 集团 公司 32726 
= ine 
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1995 年 轮 式 拖拉 机 的 出 口 近 7000 台 ， 大 体 与 
1994 年 持平 。 主 要 以 直 联 式 的 16 一 30 马力 轮 式 拖 
拉 机 为 主 , 约 占 轮 式 拖拉 机 出 口 量 的 70~80%,， 上 
海 -50 型 也 有 较 大 量 的 出 口 ， 皮 带 传动 的 小 四 轮 拖 
拉 机 有 少量 出 口 , 主 要 是 120 和 150 型 四 轮 拖拉 机 。 
轮 式 拖拉 机 的 出 口 地 区 分 布 较 广 ,主要 销 往 秘 鲁 、 叙 
利 亚 等 发 展 中 国家 , 也 有 美国 、 德国 、 澳大利亚 等 一 
些 发 达 国 家 。 主 要 原因 是 价格 低 , 一 般 是 国际 同类 机 
型 价格 的 1/3 或 1/2, 适合 发 展 中 国家 使 用 , 加 上 外 
贸 部 门 与 生产 企业 密切 合作 ， 并 将 出 口 拖 拉 机 作 适 
应 性 改进 以 适合 不 同 用 户 的 需要 ,加 强 售 后 服务 , 因 
而 深 受 国外 代理 商 和 用 户 欢迎 。 

12 家 轮 式 拖拉 机 企业 1995 年 出 口 数量 是 ; (1) 
上 海 拖拉 机 内 燃 机 公司 1696 台 ; (2) 中 国 第 一 拖拉 
机 工程 机 械 公 司 900 台 ; G) 湖北 拖拉 机 厂 865 台 ， 
(4) 山东 拖拉 机 厂 683 台 ;(5) 江 西 抑 拉 机 厂 627 台 ， 
(6) 盐 城 拖 拉 机 厂 529 台 ; (7) 宁 波 中 策 公 司 506 台 ， 
(8) 石家庄 拖拉 机 厂 472 台 ; (9) 清江 拖拉 机 公司 
202 台 ; (10) 天 津 拖拉 机 厂 120 台 ; Al) 长 春 拖拉 
BLY 104 台 ; (12) 潍坊 拖拉 机 厂 82 台 ， 合计 6786 
台 。 

三 、 科 研 与 新 产品 新 技术 

1995 年 6 月, 中 国 第 一 拖拉 机 工程 机 械 公 司 开 
发 的 东方 红 -852 履带 拖拉 机 通过 部 级 鉴定 。 该 机 型 
是 在 公司 现 生产 的 802 型 履带 拖拉 机 上 进行 了 重大 
改进 设计 的 ， 配 套 B4125 型 直 喷 式 柴 油 机 ， 提 高 功 
率 , 降低 油耗 , 便于 起 动 , 增设 了 后 置 独立 式 动力 输 
出 轴 ， 整 机 性 能 和 结构 水 平 达到 了 国外 同类 机 型 先 
进 水 平 。 

天 津 拖拉 机 厂 研制 TN600LA 高 速 运输 型 拖拉 
SL, 最 高 运输 速度 可 达 41km/h，, 选 装 起 动 性 能 良好 
的 LR4105T5 柴油 机 ， 配 装 有 气 刹 车 系统 ， 对 自身 
的 刹车 系统 和 转向 系统 作 了 改进 。 

石家庄 拖拉 机 厂 在 泰山 型 小 四 轮 拖拉 机 的 基础 
上 研制 了 河北 -W180 拖拉 机 ， 采 用 S1110 柴油 机 ， 
设计 有 标准 后 置 动力 输出 轴 , 人 齿轮 泵 液压 系统 ,已 通 
过 省 级 鉴定 。 

洛阳 拖拉 机 研究 所 负责 组 织 ， 中 国 第 一 拖拉 机 
工程 机 械 公 司 、 上 海 拖拉 机 内 燃 机 公司 等 单位 参加 
的 国家 “ 八 五 ”重点 科研 攻关 项 目 “CAD 应 用 工 
程 ” 的 分 专题 “拖拉 机 CAD 推广 应 用 ”项 目 ，1995 
年 12 月 通过 了 部 级 鉴定 。 

由 机 械 工业 部 何 光 远 部 长 提出 立项 ， 中 国 农业 
机 械 学 会 组 织 , 中 国 农 业 机 械 化 科学 研究 院 、 洛 阳 拖 
拉 机 研究 所 、 呼 和 浩特 畜牧 机 械 研 究 所 、 江 苏 理工 大 
学 等 单位 承担 研究 的 机 械 工 业 部 软 科学 研究 项 目 
《我 国 农机 工业 产品 结构 调整 及 发 展 的 研究 》，1995 
年 10 月 通过 部 级 鉴定 。 该 项 目 对 拖拉 机 等 10 类 产 
品 进 行 了 深入 调查 研究 ， 提 出 了 农机 产品 结构 调整 
的 指导 原则 及 合理 化 标志 ,“ 九 五 ”农机 产品 结构 调 
整 框 架 , 以 及 实现 产品 结构 调整 的 政策 和 措施 ,对 我 
国 农 机 产品 结构 调整 及 发 展 具有 一 定 的 指导 意义 和 
决策 参考 价值 。 
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由 中 国 第 一 拖拉 机 工程 机 械 公 司 、 洛 阳 拖 拉 机 
研究 所 ,洛阳 工学 院 合 作 研 制 的 4 拖拉 机 履带 板 新 材 
料 新 工艺 研究 及 推广 应 用 》 获 1995 年 国家 级 科学 技 
术 进 步 三 等 奖 。 

洛阳 拖拉 机 研究 所 负责 与 有 关 厂 合作 研制 、 开 
发 的 5 个 项 目 获 1995 年 度 机 械 工业 部 科技 进步 奖 ， 
其 中 “TY2540 轮 式 拖拉 机 系列 的 研制 ” 获 二 等 奖 ， 
“TY1522 轮 式 拖拉 机 系列 “发 动机 出 厂 台 架 试验 
用 节能 型 测 功 机 ”、“ 中 小 功率 内 燃 机 塑料 风扇 系 
列 ”” 和 《JB/T6697-93 拖拉 机 电气 基本 条 件 〈 标 
准 )》 获 三 等 奖 。 

四 、 行 业 管 理 

1995 年 中 国 农 业 机 械 工 业 协 会 拖拉 机 分 会 在 
中 国 农业 机 械 工 业 协 会 领导 下 ， 一 方面 积极 从 事 分 
会 的 组 织 建设 ， 一 方面 着 手 进行 国内 外 行业 情况 的 
调查 、 收集 和 整理 , 研究 行业 发 展 的 方向 和 目标 , th 
助 政 府 部 门 开 展 行 业内 的 贯 标 工作 ， 同 时 加 强 技术 
咨询 , 技术 交流 , 合作 开发 及 科技 成 果 推 广 工作 。 由 
洛阳 拖拉 机 研究 所 主持 进行 的 拖拉 机 行业 信息 库 的 
工作 , 正 加 紧 收 集 数据 、 调研 和 整理 , 整个 信息 库 包 
括 行业 概况 库 、 企 业 商 情 库 、 新 产品 技术 库 、 科 技 成 
果 库 和 技术 引进 库 五 个 部 分 , 现 已 完成 总 体 规划 , 收 
集 了 大 量 资 料 ,输入 5000 条 记录 ,争取 1996 年 完成 
主体 工程 ， 开 始 对 行业 提供 信息 咨询 等 服务 。 

1995 年 中 国 农 业 机 械 学 会 拖拉 机 学 会 积极 组 
织 成 员 单 位 开展 学 术 活 动 ， 针 对 生产 中 小 功率 四 四 
驱动 拖拉 机 的 企业 出 口 需 采用 全 液压 驱动 转向 的 要 
求 , 所 属 的 液压 技术 分 会 以 全 液压 转向 的 产品 开发 、 
配套 和 使 用 为 主题 开展 了 技术 交流 ， 受 到 企业 的 普 
RKM., 并 于 10 月 举办 了 “全 国 农用 运输 车 技术 发 
展 研讨 会 ”， 对 我 国 农用 运输 车 “ 九 五 ”期 间 的 市 场 
需求 和 发 展 前 景 ,产品 开发 的 新 动向 ,与 汽车 工业 接 
轨 问 题 ， 政 府 对 农用 运输 车 的 调控 政策 等 行业 关注 
的 热点 问题 进行 了 探讨 。 

由 洛阳 拖拉 机 研究 所 任 总 网 网 长 单位 的 机 械 工 
业 拖 拉 机 科技 情报 总 网 是 一 个 拥有 200 多 家 网 员 单 
位 , 在 行业 内 有 较 大 影响 的 组 织 , 成 立 十 几 年 来 ,为 
行业 的 发 展 做 出 了 一 定 的 贡献 。1995 年 ,情报 总 网 
如 期 编 印 了 12 期 《拖拉 机 情报 》, 提供 了 30 余 万 字 
的 国内 外 拖拉 机 、 柴 油 机 、 农 用 运输 车 等 方面 的 信 
息 。 总 网 及 下 属 各 专业 分 网 还 着 重 进行 了 情报 调研 
工作 ,收集 并 印 制 了 《1994 年 度 网 员 单 位 基本 情况 
统计 表 及 销售 地 区 分 布 表 》， 运 输 车 分 网 还 编写 了 
“国内 外 农用 运输 车 技术 发 展 况 ”， 起 到 了 沟通 信息 
的 作用 。 

在 行业 标准 管理 方面 、 由 全 国 拖拉 机 标准 化 技 
术 委 员 会 负责 归口 完成 制 修订 《小 型 拖拉 机 变型 运 
输 机 产品 质量 分 等 》 等 7 项 标准 ， 其 中 国家 标准 2 
项 ,行业 标准 5 项 , 其 中 两 项 采用 国际 标准 。1995 年 
由 国家 技术 监督 局 颁布 的 新 批准 的 有 《拖拉 机 术语 
整 机 》 等 12 项 国家 标准 。 

五 、 质 量 与 质量 管理 

1995 年 国家 拖拉 机 质量 监督 检验 测试 中 心 根 
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据 国家 技术 监督 局 下 达 的 对 直接 传动 轮 式 拖 拉 机 进 
行 农业 生产 资料 专项 抽查 的 任务 ,对 全 国 17 家 生产 
直接 传动 轮 式 拖拉 机 企业 的 产品 进行 了 抽检 ， 实 际 
抽查 13 家 企业 、25 台 拖 拉 机 ， 结 果 优 等 品 率 仅 为 
12.4%, —S ih KH 30.8%. 而 1989 年 轮 式 拖拉 机 
行业 质量 评比 的 结果 是 ,12 家 企业 参加 ,6 家 为 优等 
m. 优等 品 率 为 50% ,一 -等 品 率 为 33, 3%。 因 此 ,总 
的 看 来 , 轮 式 拖拉 机 产品 的 质量 有 所 下 降 , 另外 , 国 
家 拖拉 机 质量 监督 检验 测试 中 心 还 对 盐城 拖拉 机 厂 
等 五 个 拖拉 机 企业 的 7 神 产 品 进行 了 出 口 质 量 许可 
证 检验 , 检验 结果 ,5 种 产品 达到 了 一 等 品 ,2 种 产 
品 达 到 了 优等 品 。 
六 、 技 术 引 进 和 中 外 经 济 技 术 合 作 
1995 年 8 月 , 中 国 第 一 拖拉 机 工程 机 械 公 司 为 
菲亚特 拖拉 机 上 质量 .上 能 力 , 向 洛阳 市 中 国 银 行 贷 
款 外 汇 1269 万 美元 。 非 亚 特 拖拉 机 项 目 是 “七 五 "期 
间 经 国家 批准 从 意大利 非 亚 特 公 司 引进 与 改造 的 项 
目 , 该 项 目 国内 配套 部 分 均 已 完成 ,并 已 开始 小 批 试 
生产 ,此 次 的 外 汇 贷款 将 用 于 从 国外 采购 关键 设备 ， 
以 确保 菲亚特 拖拉 机 的 制造 质量 和 生产 能 力 的 形 
成 。 
[把 搞 人 :机 械 工业 部 洛阳 扼 拉 机 研究 所 许诺 
th RAR %7) 


内 燃 机 行业 


一 、 生 产 发 展 情况 

据 机 械 工业 部 生产 与 信息 统计 司 的 年 报 ，1995 
年 机 械 工业 部 农业 装备 词 归口 的 内 燃 机 整 机 生产 企 
业 有 132 家 ,年 末 职 工人 数 23. 28 万 人 ,固定 资产 合 
it 112. 6 亿 元 ,全 年 完成 工业 总 产值 (1990 ERE 
价 ) 按 新 规定 为 171. 57 亿 元 , 按 原 规定 为 169 亿 元 ， 
比 上 年 增长 25. 67% ， 较 上 年 的 增长 率 21.65% 为 
高 。 按 现行 价 的 工业 总 产值 则 分 别 为 215. 35 亿 元 
(新 规定 ) 和 243. 3 亿 元 ( 原 规定 )。 全 年 完成 利润 总 
额 15, 37 亿 元 ， 比 上 年 增长 14%, 但 较 上 年 的 增长 
率 51% 下 降 匠 多 , 工业 经 济 效 益 综 合 指 数 为 
136.94%, 与 上 年 的 165.82% 相 比 也 有 较 大 下 隆 。 
总 的 来 说 ,企业 亏损 面 较 大 ,效益 下 降 , 但 尽管 如 此 ， 
利润 总 额 仍 在 农机 工业 的 22: 个 小 行业 中 居 首 位 , 占 
农机 工业 利润 总 额 的 66.5% 和 全 国 机 械 工 业 利润 
总 额 的 12.7% 。 工业 经 济 效益 综合 指数 在 农机 工业 
的 22 个 小 行业 中 也 居 首 位 , 工业 资金 利税 率 、 工业 
成 本 利税 率 、 销 售 收入 利税 率 等 指标 居 第 二 位 , 且 均 
高 于 全 国 机 械 工业 的 水 平 。 生 产 发 展 而 效益 降低 是 
1995 年 生产 的 一 个 特点 , 这 在 相当 大 的 程度 上 是 资 
金 控制 从 紧 的 宏观 环境 所 决定 ， 直 接 的 影响 因素 则 
包括 原材料 和 能 源 价格 上 涨 , 税 费 和 利息 增高 .债务 
拖 入 ， 以 及 用 户 承 担 能 力 增长 缓慢 因而 制约 了 先进 
新 产品 的 扩大 应 用 等 .关于 整 机 产量 ,机 械 工业 部 生 
产 与 信息 统计 司 的 统计 为 9048 万 kW， 比 上 年 增长 
29.03% ,高 于 上 年 11.6% 的 增长 率 。 另 据 中 国内 燃 
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机 工业 协会 统计 资料 ,农机 系统 1995 年 共生 产 内 燃 
机 992 万 多 台 , 近 11000kW , 其 中 单 缸 柴油 机 约 746 
万 台 ， 多 缸 柴 油 机 约 58 AG, Bartels) 96 万 
台 , SRAM 2208. 增长 率 最 高 的 是 单 缸 柴 
油 机 ， 按 台数 计 达 49.8%, 单 缸 汽油 机 的 增长 率 其 
至 更 高 ,但 数量 相对 较 少 .多 人 缸 柴油 机 和 多 人 缸 汽 油 机 
产量 变动 不 大 。 

产业 结构 在 继续 向 规模 经 济 方向 发 展 ， 少 数 大 
型 国有 企业 在 继续 扩大 其 市 场 占 有 率 ， 突 出 的 是 单 
RW FPS 万 台 以 上 的 五 厂 生产 集中 度 已 
IK 41.04% ， 其 中 常 柴 股份 有 限 公 司 生产 了 122 万 
台 ， 较 上 年 增长 68. 8%。 利 润 增长 较 大 的 也 首 推 单 
低 柴 油 机 生产 三 ,1995 年 农机 系统 内 燃 机 行业 中 利 
润 总 额 在 1000 万 元 以 上 的 25 家 企业 中 有 16 家 是 
单 缸 柴油 机 广 ， 其 利润 总 额 都 比 上 年 有 不 同 程度 增 
长 ， 其 中 规模 较 大 的 几 家 利润 都 成 倍增 长 。 

二 、 国 内 外 市 场 情 况 

1995 年 农机 系统 生产 的 内 燃 机 在 全 国 主机 配 
套 市 场 上 占有 较 大 份额 ， 主 要 有 以 下 几 方 面 。 

农业 机 械 : 包括 6.6 万 台大 中 型 拖拉 机 、189 万 
台 小 型 拖拉 机 、 约 1 万 台 联 合 收割 机 、230 万 辆 农用 
运输 车 、 约 80 万 台 排 灌 机 械 所 用 的 柴油 机 , 以 及 40 
万 台 机 动 植保 机 械 所 用 的 小 汽油 机 中 的 绝 大 部 分 。 

工程 机 械 : 为 全 国 总 计生 产 的 5 万 多 台 各 种 工 
程 机 械 提供 了 所 需 内 燃 机 (其 中 大 多 数 为 柴油 机 ) 的 
90 听 以 上 。 

汽车 : 生产 了 26.7 万 台 车 用 柴油 机 , 占 全 国 车 
用 柴油 机 产量 的 59%( 按 功率 数 计 约 占 50%), 还 生 
产 了 约 20 万 台 车 用 汽油 机 , 占 全 国 车 用 汽油 机 产量 
的 约 20% 。 此 外 ,还 生产 了 约 45 万 台 摩 托 车 和 助力 
车 用 小 汽油 机 。 

其 他 ;为 相当 数量 的 船用 、 内 燃 发 电机 组 用 和 工 
业 用 等 用 途 提供 了 所 需 的 内 燃 机 ,大 多 数 为 柴油 机 。 

1995 年 的 销售 额 为 210.9 亿 元 ， 销售 收入 为 
207 亿 元 , WEAK 29%, 与 产量 (TEO 的 增 
长 率 相 同 。 总 的 形势 是 上 半年 较 好 ,下 半年 趋 平 或 下 
降 

在 以 上 各 种 配套 用 途中 ， 农 机 用 柴油 机 增长 最 

多 ,其 中 又 以 单 氏 柴油 机 为 最 ， 其 增长 率 达 
42. 57% ， 较 上 年 36. 72% 的 增长 率 又 有 提高 。 这 主 
要 是 由 于 国家 重视 农业 ， 同 时 单 缸 柴 油 机 又 较 适 合 
我 国 现行 农业 经 济 体制 下 农村 广大 用 户 的 使 用 要 求 
和 购买 能 力 。 通 用 小 型 汽油 机 市 场 有 了 较 大 回升 ， 
1995 年 农机 系统 生产 了 51 万 台 ， 超 过 了 过 去 最 高 
的 年 产量 , 占 全 国 该 类 产品 的 88. 4% ,这 在 很 大 程 
度 上 是 由 于 机 动 植保 机 械 需 求 的 大 幅度 上 升 。 在 汽 
车 用 内 燃 机 方面 ,虽然 全 国 车 用 柴油 机 1995 年 产销 
量 均 比 上 年 下 降 了 2% 左右 ,但 农机 系统 生产 的 车 
用 柴油 机 则 增长 了 8. 6%， 在 全 部 车 用 柴油 机 中 所 
占 份额 也 由 上 年 的 55% 上 升 至 59% ;车 用 汽油 机 产 
量 较 上 年 下 降 了 5%， 这 是 由 于 农机 系统 生产 的 车 
用 汽油 机 多 属 较 老 的 机 型 。 

在 国际 市 场 上 ， 我 国 传统 的 出 口 产 品 单 缸 柴油 
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机 以 其 价格 低廉 和 使 用 技术 要 求 不 高 而 在 东南 亚 和 
其 他 某 些 发 展 中 地 区 占有 较 大 出 口 份额 ， 但 其 利润 
不 高 .此 外 还 有 部 分 小 汽油 机 出 口 。 至 于 多 缸 柴 油 机 
和 汽油 机 则 因 竞 争 力 不 强 而 出 口 量 不 大 。1995 ER 
机 系统 共 出 口内 燃 机 约 111 万 台 ， 占 全 国 出 口 台数 
的 95.6%. 创汇 约 2.52 亿美 元 , 占 全 国 的 71.2%， 
出 口 增长 幅度 较 大 。 

三 、 科 研 与 新 产品 新 技术 

面 对 市 场 激 烈 竞 争 ， 许 多 工厂 都 在 增加 产品 癌 
种 和 扩大 功率 范围 ， 较 简单 的 是 在 原 有 产品 上 扩大 
排 量 , 也 有 的 工厂 在 与 国外 合作 改进 产品 设计 。 这 些 
项 目的 水 平 要 求 较 高 ， 并 且 考 虑 了 志 界 趋势 ， 对 排 
放 、 噪 声 等 环境 指标 提出 了 较 高 目标 。 

1995 年 通过 部 级 鉴定 的 整 机 新 产品 有 5 项 , 包 
括 柴 油 机 2 项: 车 用 4D30A 柴油 机 GERRY 
司 ) 和 履带 拖拉 机 用 B4125 直 喷 柴油 机 (中 国 第 一 
拖拉 机 工程 机 械 公 司 ); 测试 设备 3 项: 小 汽油 机 用 
20kW 直流 电力 测 功 机 ，6kW 高 速 (9000r/min) 直 
流 电力 测 功 机 和 摩托 车 用 车 载 油 耗 仪 〈 均 为 天 津 内 
燃 机 研究 所 ) 。 此 外 ， 还 有 4 项 材料 和 工艺 项 目 。 

1995 年 获 机 械 工业 部 科技 进步 奖 的 整 机 项 目 
MF: 二 等 奖 1 项 ,ETS-3A 自动 控制 发 动机 试验 系 
统 ( 上 海内 燃 机 研究 所 ); 三 等 奖 2 项 : 发 动机 出 厂 
台 架 试验 用 节能 型 测 功 机 (洛阳 拖拉 机 研究 所 和 南 
宁 栅 械 厂 )、 四 冲程 航 外 机 用 汽油 机 (上海 内燃机 研 
FAT); 此 外 ， 还 有 3 项 材料 和 工艺 项 目 获 三 等 奖 。 

上 四、 行业 管理 

行业 的 生产 集中 度 提高 ， 说 明了 大 型 企业 的 集 
团 化 程度 和 生产 规模 在 进一步 提高 和 扩大 ， 效 果 较 
突出 的 是 单 生 柴油 机 厂 ， 这 与 市 场 形势 的 发 展 是 一 
致 的 。 

标准 化 工作 进一步 开展 。1995 年 根据 国家 技术 
监督 局 的 批文 ， 在 全 国内 燃 机 标准 化 技术 委员 会 下 
成 立 了 中 小 功率 内 燃 机 分 技术 委员 会 “ 八 五 ”期 间 ， 
在 全 国内 燃 机 标准 化 委员 会 的 组 织 下 ,按照 《标准 化 
法 》 的 要 求 , 对 内 燃 机 工业 原 有 的 239 项 标准 进行 了 
清理 整顿 ,至 1995 年 底 , 已 确认 的 国家 标准 有 40 项 
(其 中 强制 性 标准 2 项 ) .行业 标准 153 项 (其 中 内 部 
使 用 65 项 ); 废止 的 国家 标准 3 项 、 行 业 标准 29 项 
(其 中 内 部 使 用 22 项 )。 同 时, 还 组 织 制订 、 修订 了 
有 关 标 准 。1995 年 新 制订 实施 的 有 《小 型 汽油 机 噪 
PRR (A). 此 外 , 还 组 织 研 究 ISO8178《 内 燃 机 排放 
WE), 以便 等 同 采 用 , 还 在 准备 修订 内 燃 机 排放 限 
值 ， 并 列 为 强制 性 标准 。 

五 、 质 量 与 质量 管理 

1995 年 国家 内 燃 机 质量 监督 检验 测试 中 心 对 
13 家 企业 的 18 种 机 型 进行 了 可 靠 性 质量 检测 ， 包 
括 6 种 多 缸 柴油 机 和 12 种 单 缸 柴油 机 , 全 部 均 达 到 
了 标准 要 求 。 鉴 于 这 些 试 验 均 是 按照 强化 后 的 新 试 
验 规范 进行 的 ， 因 此 可 以 说 明 产 品 的 可 靠 性 有 了 一 
EAH. XE 20 家 企业 的 23 种 机 型 进行 的 出 口 许 
可 证 检测 也 均 获 通过 .此 外 , 机 械 工 业 部 对 35 RE 
业 的 35 台 内 燃 发 电机 组 进行 统 检 的 结果 ,合格 率 为 
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100%, -Fm E H 31.4%, 并 可 看 出 一 些 国 有 大 型 
企业 的 产品 质量 较 稳 定 ， 企 业 质量 管理 较 好 。 

与 此 同时 ,程度 不 同 地 存在 一 些 问 题 。 有 的 企业 
在 产品 紧俏 时 放松 质量 把 关 ， 宁 可 在 出 了 质量 问题 
后 再 向 用 户 保修 ,因为 从 短期 看 效益 仍 属 合算 ; 有些 
企业 资金 周转 困难 ， 由 于 拖欠 货款 而 无 法 获得 高 质 
量 外 协 件 ， 有 的 企业 为 使 新 产品 尽快 投入 市 场 而 在 
上 马 过 程 中 质量 控制 不 稳定 ; 还 有 的 企业 为 了 降价 
竞争 不 惜 御 牲 质 量 以 降低 成 本 。1995 年 对 气缸 套 、 
油 永 油嘴 精密 侦 件 的 统 检 过 明 , 合 格 率 .一 等 品 率 均 
有 较 大 下 降 , 并 有 多 家 企业 降 等 ,国家 监督 抽查 起 动 
电机 的 合格 率 也 较 低 ， 这 些 对 发 动机 的 质量 肯定 都 
直接 有 不 利 影响 .对 活塞 .活塞 环 的 国家 监督 抽查 还 
说 明了 提供 给 流通 领域 的 配件 比 提供 给 整 机 生产 广 
的 配件 质量 要 差 -- 个 档次 。 对 三 轮 农 用 运输 车 的 统 
检 和 对 轮 式 拖 拉 机 、 叉 车 的 抽查 表明 噪声 和 烟 度 普 
遍 偏 高 ,这 也 是 发 动机 直接 造成 的 ,上述 问题 有 待 于 
采取 有 效 措 施 整 顿 提高 。 

六 、 技 术 引 进 与 中 外 经 济 技术 合作 

1995 年 5 月 在 北京 举办 了 国际 内 燃 机 技术 咨 
询 研 讨 会 ， 会 上 有 8 家 国际 知名 的 内 燃 机 研究 开发 
机 构 和 内 燃 机 生产 厂 的 研究 开发 部 门 作 了 技术 报 
告 , 讨论 和 业务 治 谈 , 包括 AVL, BR. FEV. 波 
SW. FE. KK. 澳 必 托 、 本 田 等 公司 。 这 为 国 
内 许多 希望 通过 国际 技术 咨询 来 改进 或 改造 产品 的 
企业 提供 了 方便 。1995 年 与 国外 进行 技术 咨询 合作 
的 主要 项 目 有 上 柴 股 份 有 限 公司 与 AVL 合作 改造 
D6114 柴油 机 、 玉 柴 机 器 股份 有 限 公 司 与 西南 研究 
所 合作 改进 6112 柴油 机 、 莱 动 集团 总 公司 与 AVL 
合作 改进 4D358 柴油 机 等 。 

1995 年 又 有 一 批 企 业 与 国外 公司 进行 了 合资 
合作 , 既 有 外 方 投入 技术 的 项 目 , 也 有 单纯 的 投入 资 
金 项 目 。 

七 、 技 术 改 造 与 基本 建设 

1995 年 全 行业 完成 基本 建设 投资 3. 05 亿 元 ， 
完成 更 新 改造 措施 项 目 投资 13. 8 亿 元 ,分 别 比 上 年 
减少 8.1% 和 7.4%。 

CARA FAAARA LEHA KEK 机 械 
工业 部 上 海内 燃 机 研究 所 KKA) 


拖拉 机 配 附 件 行业 


1995 年 农机 市 场 全 面 旺销 , 使 得 拖拉 机 和 农用 
运输 车 配 附 件 市 场 看 好 。 主 机 配套 供不应求 ,配件 供 
应 亦 蜡 常 紧 张 , 尽管 如 此 ,市 场 竞争 仍 相 当 激 烈 。 由 
于 1994 年 农机 市 场 看 好 ,特别 是 小 型 拖拉 机 和 农用 
运输 车 受到 市 场 欢 迎 ， 一 些 原来 搞 过 小 型 拖拉 机 配 
附件 的 企业 ， 对 前 一 时 期 因 市 场 不 好 而 几乎 放弃 了 
的 产品 又 重新 组 织 生 产 ; 也 有 一 些 行业 外 企业 因 本 
行业 不 景气 ,看 到 农机 市 场 旺 销 , 加 上 小 型 拖拉 机 和 
农用 运输 车 配 附件 结构 简单 ,组 织 生产 较为 容易 ,也 
开始 涌 入 ， 开 发 生产 拖拉 机 和 农用 运输 车 配 附 件 。 
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近年 来 ， 我 国 拖拉 机 和 农用 运输 车 配 附件 行业 
的 发 展 出 现 了 一 些 新 的 变化 。 这 些 变化 将 成 为 本 世 
纪 末 我 国 拖拉 机 和 和 农用 运输 车 配 附 件 行 业 的 发 展 趋 
势 。 

一 、 企 业 生 产 规 模 不 断 集 约 化 。 液 压 行业 中 ，, 单 
柱 塞 和 汞 生产 企业 在 市 场 起 落 变 化 和 市 场 竞争 过 程 
中 ， 优 胜 劣 汰 。1995 年 ， 三 家 单 柱 塞 泵 生产 企业 所 
生产 的 单 柱 塞 泵 的 数量 占 该 产品 总 产量 的 80% 以 
上 (1990 年 以 前 有 13 家 企业 生产 该 产品 )， 基 本 占 
据 了 主导 市 场 。 产 量 的 扩大 ,使 企业 有 可 能 和 有 必要 
进一步 优化 生产 组 织 和 设备 ,从 而 提高 了 产品 质量 ， 
降低 了 产品 成 本 ， 使 配 附 件 厂 和 主机 厂 均 取得 了 较 
好 经 济 效 益 。 液 压 行业 中 在 改革 开放 以 前 就 有 五 家 
老 资 格 的 液压 件 厂 . 近 岂 年 来 ,他 们 在 市 场 的 起 落 和 
竞争 中 ,利用 自己 技术 水 平 较 高 ,人 才 实 力 雄 齐 和 设 
备 精 良 的 优势 ,不断 扩大 自己 的 产品 品种 和 产量 ,不 
失 时 机 地 占领 和 扩大 市 场 ， 取 得 很 好 的 效果 。1995 
年 ， 五 家 液压 件 厂 的 产量 占据 农机 液压 件 市 场 的 
80% 以 上 。, 近 几 年 来 , 量 有 些 行业 内 外 的 企业 争 上 液 
压 件 产品 , 争 抢 农 机 液压 件 市 场 , 但 终 因 实力 不 够 ， 
没有 形成 “气候 ”。 只 有 个 别 企业 液压 件 生 产 上 了 一 
定 批量 ,但 品种 单一 , 产品 档次 较 低 , 质量 也 有 待 进 
一 步 提 高 。 由 于 农用 运输 车 市 场 “火爆 ”以 生产 拖 
拉 机 转向 机 为 主 的 转向 机 企业 近 几 年 也 纷纷 进入 农 
用 运输 车 市 场 ， 生 产 不 同 档次 不 同 规格 的 农用 运输 
车 用 转向 机 ,经 过 这 几 年 的 竞争 和 发 展 ,转向 机 行业 
的 主导 厂 仍然 占据 着 拖拉 机 和 农用 运输 车 转向 机 的 
主导 市 场 。 并 且 在 产品 的 品种 .质量 和 数量 上 都 有 大 
幅度 提高 。 

=. 企业 冲破 原 行 业界 限 , 积极 与 市 场 接 轨 , 在 
激烈 的 市 场 竞争 中 ， 关 键 是 要 不 断 有 适销 对 路 的 产 
品 。 因 此 ,拖拉 机 配 附 件 行业 各 厂 根 据 市 场 需 要 狠 抓 
新 产品 开发 , 调整 产品 结构 , 用 新 产品 夺取 新 市 场 。 
如 液压 件 行业 ， 一 方面 稳定 已 有 的 老 的 农机 液压 件 
配套 市 场 和 配件 市 场 ， 另 一 方面 积极 抢占 汽车 和 农 
用 运输 车 的 液压 自负 装置 市 场 , 取 得 了 很 好 效果 。 还 
有 部 分 企业 积极 向 工程 机 械 行业 渗透 ， 生 产 工 程 机 
械 用 液压 件 供 应 其 配套 市 场 和 配件 市 场 ， 取 得 可 喜 
进展 .转向 机 行业 已 进入 汽车 行业 ,配套 汽车 用 转向 
机 ， 部 分 转向 机 生产 三 正在 开发 汽车 用 转向 助力 机 
构 与 汽车 配套 。 离 合 器 行业 的 所 有 企业 都 在 同时 生 
产 拖拉 机 和 和 农用 运输 车 配套 的 离合 器 ,行业 内 的 主 
导 企 业 也 都 在 生产 汽车 离合 器 。 个 别 企业 已 从 生产 
拖拉 机 离合 器 为 主 转 为 生产 汽车 离合 器 为 主 。 

三 、 企 业 对 关键 要 素 的 意识 不 断 提 高 。 一 般 来 
说 ,生产 拖拉 机 和 农用 运输 车 配 附件 都 能 获 利 ,特别 
是 在 拖拉 机 和 农用 运输 车 市 场 旺 销 时 更 是 如 此 ， 因 
而 企业 成 功 的 唯一 要 素 就 是 开 足 马力 进行 大 量 产品 
生产 ,但 经 过 近 几 年 市 场 的 起 落 变 化 和 激烈 竞争 , 行 
业 的 多 数 企业 越 来 越 明 确 ， 除 了 组 织 足 够 大 的 规模 
生产 ,还 要 注重 产品 的 研究 与 开发 ,产品 的 更 新 换代 
(以 前 多 依附 于 主机 厂 ); 注重 与 主机 配套 厂 共同 降 
低产 品 成 本 ,使 双方 都 受益 ; 严格 产品 质量 标准 ; 最 
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大 限度 提高 产品 的 可 靠 性 ， 以 便 取信 于 用 户 ; 加 大 
“三 包 ” 服 务 的 力度 ， 进 行 质 量 承 诺 等 。 

另外 ， 车 轮 行业 原来 是 中 国 农业 机 械 工 业 协 会 
拖拉 机 分 会 的 行业 组 。 自 1990 年 以 来 , 得 到 很 大 发 
展 。 成 员 单 位 由 成 立 初期 32 个 单位 发 展 到 60 个 单 
位 ,包括 汽车 、 拖 拉 机 、 农 用 运输 车 、 LEIR. E 
托 车 和 其 他 运输 车 辆 的 专业 车 轮 广 ， 已 形成 了 一 个 
跨行 业 的 组 织 。 原 行业 组 的 结构 形式 已 适应 不 了 行 
业 的 扩大 和 活动 内 容 增 加 的 需要 ，1994 年 12 月 在 
南京 召开 的 车 轮 行业 会 议 上 ,经 会 员 代表 大 会 讨论 ， 
一 臻 通过 向 中 国 农业 机 械 工 业 协 会 及 拖拉 机 分 会 申 
请 成 立 车 轮 分 会 。 中 国 农业 机 械 工业 协会 于 1995 年 
5 月 以 农机 协 〈1995) 012 号 文 批准 同意 。 据 此 ， 中 
国 农业 机 械 工 业 协 会 车 轮 分 会 于 1995 年 10 月 在 大 
连 市 召开 成 立 大 会 既 分 会 理事 会 第 一 次 会 议 ， 通 过 
了 车 轮 分 会 工作 条 例 ,选举 产生 了 分 会 正副 理事 长 ， 
理事 长 宣布 了 理事 会 的 组 织 机 构 和 工作 要 点 。 

[ 撰 搞 人 :机 械 工 业 部 洛阳 拖拉 机 研究 所 kA 
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一 、 生 产 发 展 情况 

1995 年 , 机械 工 业 部 农业 装备 可 系统 的 内 燃 机 
配 附件 厂 有 380R, 职工 25.4 FA, 全 年 完成 工业 
总 产值 约 95 亿 元 (1990 年 不 变价 , 原 规 定 ), 比 1994 
年 增长 12.9% ; 完成 销售 籁 88. 44 亿 元 , IE 1994 年 
增长 6%; 实现 利润 8019 万 元 ， 比 1994 年 下 降 了 
36%. 

按 工业 总 产值 (现行 价 ) 排序 。 处 于 行业 前 十 名 
的 企业 依次 为 : 无 锡 威 孚 股份 有 限 公 司 (3.7 亿 元 )， 
石家庄 内 燃 机 配件 总 厂 (2. 07 亿 元 ) , 仪征 活塞 环 上 
(1.94 亿 元 )， 北 京 天 纬 油 泵 油嘴 股份 有 限 公 司 
(1.67 4Z 70). 山东 曲轴 总 厂 (1.57 亿 元 ), KEK 
油嘴 厂 (1.354250). URAN G. 341270). 成 
都 动力 配件 股份 有 限 公司 (1. 22 亿 元 ), 柳州 市 钢 圈 
J" 1.194250). 南京 活塞 环 厂 (1.10 亿 元 )。 按 人 
均 年 利润 排序 ,前 五 名 的 企业 为 :无 锡 威 孚 股份 有 限 
公司 (18100 元), 武进 电机 厂 (9100 元 ), 浙江 水 活 
股份 有 限 公 司 (8100 元 ) ,江苏 轴瓦 三 (7200 元 ), 仪 
(Lik HHS (5200 元 ) 。 

1995 年 我 国 农用 内 燃 机 的 产销 量 比 1994 年 有 
较 大 增长 ,所 以 其 配 附 件 的 产销 亦 有 回升 .但 是 由 于 
农机 产品 价格 历来 较 低 , 加 上 原材料 、 能 源 价格 上 涨 
等 因素 ， 产 销量 的 增加 并 没有 给 配 附件 行业 融 | 
厚 的 利润 ， 反 而 出 现 了 更 多 亏损 企业 。 

二 、 科 研 与 新 产品 开发 

列 入 1995 年 机 械 工 业 部 科学 技术 发 展 计划 的 
科研 项 目 有 : 高 效 节能 全 铝 热 交换 器 新 技术 的 消化 
吸收 及 应 用 ,陶瓷 气门 机 构 的 研制 , 增 压 器 用 陶 资 叶 
轮 的 研究 ,车 用 柴油 机 排 气 颗 粒 过 滤器 的 研制 ,NZP 
陶 盗 材料 的 应 用 预 研 ， 新 型 复合 材料 强化 活塞 的 技 
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术 开 发 ， 增 压 器 用 陶 资 叶轮 研制 。 新 产品 开发 项 目 
A: J90-2E REWER. QZP OPER) 双 偏 心 供 
油 角 度 自 动 提 前 器 ，QP24 电磁 喷 油 器 ， 
BHF47YSOUXY3 型 喷 油 泵 总 成 ， 电 子 燃 油 喷射 系 
统 ,KD2410 空气 滤 清 器 ,CX0706LT 和 2CX0710LT 
旋 装 式 柴油 滤 清 器 , BHOZL140 型 喷 油 泵 ,油嘴 针 体 
座 面 研 磨 机 ， 压 力 室 去 毛刺 机 ， 高 压 液 体 流 量 试验 
台 ， 新 型 小 尺寸 P 系列 低 惯 量 喷 油 器 。 

此 外 ,还 有 列 入 1995 年 国家 科技 成 果 重 点 推广 
计划 的 1 个 项 目 ， 车 用 氮 化 硅 电 热 塞 。 

1995 年 获 机 械 工 业 部 科学 技术 进步 奖 的 项 目 
有 二 等 奖 2 项: ETS-3A 自动 控制 发 动机 试验 系统 
(上 海内 燃 机 研究 所 ), QWNP 系列 小 型 双 偏 心 供 油 
角度 自动 提前 器 (无 锡 油泵 油嘴 研究 所 ,江苏 省 金 湖 
wR); 三 等 奖 2 项 ; 发 动机 出 三 台 架 试验 用 节 
能 型 测 功 机 (洛阳 拖拉 机 研究 所 ,广西 南宁 机 械 厂 )， 
中 小 功率 内 燃 机 塑料 冷却 风扇 系列 (洛阳 拖拉 机 研 
究 所 ， 长 春 汽车 研究 所 ， 南 京 航 空 学 院 )。 

1995 年 制 修订 的 标准 有 : 内 人 燃 机 稳 态 气体 和 颗 
粒 排放 物 台 架 测量 方法 (国家 标准 ), BEAL Ah 
毛坯 技术 条 件 (行业 标准 ), 内 燃 机 进 排 气管 技术 条 
件 〈 行 业 标 准 )， 内 燃 机 铸铁 气缸 套 产品 质量 分 等 
(行业 内 部 标准 ) ,内 燃 机 进 排 气管 产品 质量 分 等 ( 行 
业内 部 标准 ), 柴油机 用 氮 化 硅 电热 塞 技术 条 件 〈 行 
业 标 准 )， 以 上 各 项 系 上 海内 燃 机 研究 所 负责 制 修 
订 。 柴 油 机 燃油 系统 〈 术 语 ) (国家 标准 ), FEAL 
油泵 试验 台 用 高 压 油管 组 件 (行业 标准 ), 柴油 机 喷 
油 器 总 成 产品 质量 分 等 (行业 内 部 标准 ), 柴油 机 活 
塞 式 输 油 泵 产品 质量 分 等 (行业 内 部 标准 ), 以 上 各 
项 系 无 锡 油 泵 油嘴 研究 所 负责 修订 。 

1995 年 新 发 布 的 全 国内 燃 机 配 附 件 国 家 标准 
及 行业 标准 共 68 项 。 

三 、 行 业 管理 

目前 全 国 的 内 燃 机 配 附件 企业 约 749 个 ， 分 属 
16 个 主管 部 门 归口 管理 。 企 业 数量 过 多 ,必然 有 相 
当 多 的 企业 达 不 到 经 济 规模 ,加 之 宏观 调控 不 力 , 导 
致 整个 行业 生产 散 、 乱 、 差 和 经 济 效益 不 高 。 在 国家 
有 关 政 策 指导 和 市 场 经 济 的 推动 下 ， 近 年 来 企业 下 
在 向 各 种 形式 的 联合 和 集团 化 发 展 ， 以 形成 适度 的 
生产 规模 ,在 联合 过 程 中 ,体现 了 打破 部 门 和 地 区 界 
限 的 做 法 , 这 是 合理 的 、 良好 的 发 展 趋势 . 企业 的 机 
制 改革 还 表现 在 向 股份 制 发 展 , 到 1995 年 初 , 配 附 
件 广 已 成 立 了 80 个 股份 制 公司 。 

四 、 质 量 与 质量 管理 

产品 的 质量 是 用 户 最 为 关心 的 问题 ， 目 前 整 机 
在 往 以 进货 渠道 多 元 化 来 保证 外 购 配 附件 的 质 
晤 ,激烈 的 市 场 竞争 ,也 使 许多 配 附 件 厂 越 来 越 重视 
质量 和 质量 管理 。 例 如 石家庄 内 燃 机 配件 总 厂 ， 自 
1979 年 以 来 , 就 积极 推行 全 面 质量 管理 , 在 技术 改 
造 和 引进 技术 工作 中 ,始终 把 提高 测试 水 平 ,加 强 产 
品 检测 作为 重点 ,推行 全 面 质量 管理 ,实行 全 过 程 质 
量 控制 。 

国家 为 促进 企业 提高 质量 意识 ， 每 年 也 对 部 分 
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产品 进行 质量 抽检 。1995 年 遵照 国家 技术 监督 局 的 
部 署 ， 机 械 工 业 部 委托 国家 内 燃 机 质量 监督 检验 测 
试 中 心 对 内 燃 机 机 油 滤 清 器 进行 统 检 。 实 际 抽 到 样 
品 的 厂家 为 31 家 ,经 检测 ,有 25 家 企业 的 产品 达到 
合格 品 以 上 , 合格 率 为 80. 65% , 其 中 一 等 品 为 7 个 
企业 。 

这 次 统 检 是 近 十 年 来 制订 机 油 滤 清 器 分 等 标准 
后 第 一 次 质量 集中 检测 。 从 检测 结果 看 ， 总 共 出 现 
155 个 缺陷 ,反映 出 来 的 问题 是 : 性 能 指标 达 不 到 要 
求 的 71 个 , 属 外 观 质量 的 61 个 。 主 要 原因 是 : 有 的 
产品 图 纸 未 经 定型 就 盲目 生产 ;， 某 些 产品 局 部 结构 
设计 不 合理 , 零 部 件 选 用 不 当 ; 工艺 纪律 执行 不 严 ， 
抛 自选 用 成 本 低 的 代用 材料 ;生产 设备 落后 等 .六 家 
产品 质量 统 检 不 合格 的 企业 对 检测 结果 表示 认同 ， 
并 表示 回去 后 尽快 整改 ， 争 取 早 日 复查 通过 。 

五 、 技 术 引 进 与 中 外 经 济 技 术 合 作 

为 满足 主机 更 新 换代 的 需要 ， 内 燃 机 配 附 件 企 
业 重 视 技术 引进 和 中 外 经 济 技术 合作 ， 不 断 地 引进 
国外 的 先进 加 工 设备 和 工艺 、 生产 线 , 测试 设备 。 其 
Ht, 1995 年 投产 使 用 的 较 大 项 目 有 天 津 市 汽车 空气 
滤 清 器 静电 喷涂 设备 ， 北 京 汽车 水 箱 厂 的 铝 散 热 秦 
加 工 和 设备 等 .另外 ,一 些 地 方 和 企业 积极 利用 境外 
资金 , 组 建 合资 企业 , 到 目前 为 止 , 中 外 合资 的 内 燃 
机 配 附件 企业 已 建 76 个 ,如 北京 弘 大 汽车 空调 散热 
器 有 限 公 司 OR. HE). 北京 天 纬 油泵 油嘴 股份 有 限 
公司 《中 、 美 ), 东方 内 燃 机 零 部 件 有 限 公 司 ( 石 家 
FE. HE), 沈阳 玫瑰 滤 清 器 有 限 公 司 (中 、 韩 ), 常州 
信和 发 汽车 配件 有 限 公 司 (常州 、 台 ), 湖南 中 南 活塞 
环 有 限 责任 公司 Ch. AD. FREER ARR ay 
CE, H) 等 。 上 海 浦 东 新 区 美国 独资 的 联 信 增 压 器 
(上 海 ) 有 限 公 司 更 以 它 先 进 的 产品 和 管理 模式 向 国 
内 同行 展开 挑战 ,这 对 增强 国内 企业 的 竞争 意识 , 推 
动产 品 技术 水 平 提 高 有 很 大 意义 。 

[ 摆 稿 人 :机械 工业 部 上 海内 燃 机 研究 所 OG 
% MA) 
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一 、 生 产 发 展 情况 

1995 Æ, 机 械 工业 部 系统 耕 整 种 植 机 械 行 业主 
要 生产 企业 94 家 ， 职 工 42564 人 ,固定 资产 原价 
11.41 亿 元 ， 固定 资产 净值 年 平均 余额 5. 81 亿 元 。 
全 年 完成 工业 总 产值 22. 87 亿 元 (1990 年 不 变价 ， 
原 规 定 ， 按 新 规定 为 22. 28 亿 元 )， 比 1994 年 增长 
77.6%. 其 中 ,出 口交 货 值 6282 万 元 , E 1994 年 下 
降 10.4%， 自 营 出 口 创汇 91 万 美元 ,与 1994 年 基 
本 持平 。 

1995 年 ， 耕 整 种 植 机 械 行 业 总 的 情况 比 1994 
年 好 。 主要 表现 在 : (1) 工业 总 产值 有 较 大 增长 , 与 
1994 年 相 比 , 增长 77. 6%。(2) 大 部 分 耕 整 种 植 机 
械 产 品 的 产量 比 1994 年 有 大 幅度 提高 ,也 高 于 “ 八 
五 ”期 间 的 平均 年 产量 , 见 表 1。 农田 基本 建设 机 具 、 
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种 植 机 械 的 增长 幅度 更 大 。(3) 企 业 的 经 济 效 益 有 一 
定 改善 。1995 年 全 行业 的 工业 经 济 效 益 综合 指数 由 
1994 年 的 45. 41% 上 升 到 71.18%， 百 元 资金 创利 
税 ， 每 一 职工 创利 税 分 别 为 1994 年 的 341% 和 和 
520. 4% ,全 行业 的 亏损 总 额 比 1994 年 大 幅度 下 降 。 

1 PML 1995 年 产量 CA 
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促使 行业 工业 产值 增长 、 经 济 效益 提高 的 主要 
河 因 是 市 场 需求 旺盛， 许多 企业 主导 产品 的 产量 大 
幅度 增长 。 企业 面向 市 场 , 加 强 了 对 市 场 的 调研 , 增 
强 了 开拓 市 场 的 能 力 , 加 强 了 销售 力量 .有 些 企业 采 
取 了 销售 额 、 回 收 货 款 承 包 等 一 系列 加 强 销售 管理 
的 措施 ， 使 企业 销售 收入 明显 增加 。 
其 次 ,企业 经 过 几 年 的 产品 结构 调整 ,逐步 克服 
了 单一 品种 季节 性 生产 的 局 面 ， 大 部 分 企业 形成 了 
多 品种 生产 的 格局 。 很 多 企业 除 以 耕 整 种 植 机 械 产 
品 为 主 外 , 还 生产 收获 机 械 、 植保 机 械 、 农 用 运输 车 
及 饲料 加 工 机械 等 。 还 有 一 些 企业 的 产品 跨 出 了 农 
业 机 械 行 业 的 门槛 , 生产 工程 机 械 、 汽车 零 配 件 、 通 
用 机 械 零 部 件 等 多 种 多 样 的 产品 。 这 样 不 仅 使 产值 
增加 , 效益 提高 , 也 促使 企业 生产 趋 于 均衡 , 适应 市 
场 变 化 的 能 力 增强 。 
1995 年 耕 整 种 植 机 械 行业 仍 存在 不 少 问 题 , 其 
中 主要 有 ; (1) 生产 能 为 尚未 充分 发 挥 , 不 能 完全 满 
足 市 场 需求 ,由 于 企业 自 有 资金 少 ,银行 贷款 十 分 困 
难 , 原材料 购 不 进来 , 汇 法 扩大 生产 ,许多 骨干 企业 
主导 产品 的 生产 量 远 远 没有 达到 能 力 ， 一 部 分 产品 
供不应求 。(2) 一 部 分 骨干 企业 的 处 境 仍然 十 分 困 
难 . 由 于 前 几 年 受 市 场 突然 下 滑 的 强烈 冲击 ,企业 的 
元 气 尚未 恢复 过 来 ,生产 尚未 进入 正常 状态 ,加 上 社 
会 负担 沉重 等 原因 ,有 些 企 业 尚未 走出 亏损 的 困境 。 
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(3) 全 行业 经 济 效益 差 的 局 面 没有 根本 改变 .尽管 全 
行业 亏损 总 额 减少 ， 但 亏损 企业 的 数量 没有 显著 变 
化 ,大 部 分 企业 年 终结 算 基 本 持平 或 略 有 盈余 。 据 中 
国 农业 机 械 工业 协会 耕 整 种 植 机 械 分 会 调查 , 12 个 
生产 手 扶 拖拉 机 好 的 工厂 ,亏损 企业 占 25% 。 

二 、 国 内 外 市 场 情况 

1995 Æ, 机 械 工 业 部 系统 内 耕 整 种 植 机 械 行 业 
的 全 年 销售 额 为 21.37 亿 元 ， 比 1994 年 增长 了 近 
70%， 行 业内 各 小 类 产品 都 有 不 同 程 度 的 增长 。 其 
中 ,与 大 中 型 拖拉 机 配套 的 农田 基本 建设 .种 植 及 耕 
作 机 具 增 加 幅度 更 大 。 其 主要 原因 是 各 项 支 农 政策 
不 断 落 实 , 农业 投入 增 大 ,补贴 资金 到 位 , 加 快 了 更 
新 大 中 型 农机 具 的 速度 。 近 两 年 ,水 稻 种 植 面 积 的 扩 
大 ,对 水 稻 种 植 机 械 如 机 动 插秧 机 .工厂 育秧 设备 的 
需求 急剧 增加 .这 类 产品 产量 虽 大 幅度 增加 ,但 还 二 
远 不 能 满足 市 场 的 需求 。 小 型 拖拉 机 配套 农具 的 市 
场 需 求 连 年 逐步 上 升 ， 除 受 小 型 拖拉 机 的 产量 不 断 
增加 的 影响 之 外 ,三 轮 和 四 轮 农 用 运输 车 大 最 增加 ， 
使 拖拉 机 的 田间 作业 量 增多 ， 促 使 市 场 对 小 型 拖拉 
机 配套 农机 具 的 需求 增加 。 

据 海 关 统 计 ，1995 年 机 引 耕 种 机 具 出 口 额 为 
553.8 万 美元 , 比 1994 EK 19.5% He, A 72.1 
万 美元 , ARH 12. 6 万 美元 ,其它 把 、 松 土 机 、 耕 
耘 机 等 241.2 万 美元 ,播种 机 、 种 植 机 及 移植 机 
12.7 万 美元 ， 园 艺 及 林业 用 耕 整 地 机 械 192. 96 万 
美元 。 出 口 产 品 仍然 以 中 小 型 为 主 。 出 口 零 配 件 总 额 
为 510. 3 万 美元 。 其 中 国 盘 犁 、 契 片 , 松 土 铲 等 占有 
很 大 比重 。 

三 、 质 量 与 质量 管理 

1995 年 , 国家 农机 具 质 量 监 督 检 测 中 心 根 据 国 
家 技术 监督 局 下 达 的 任务 , 对 全 国 11 SA. Wi. A 
治 区 生产 谷物 播种 机 的 28 家 企业 进行 抽查 。 实 际 抽 
查 了 15 家 企业 的 15 种 产品 。 受 检 企 业 的 谷物 播种 
机 产量 约 占 全 国产 量 的 70%。 检测 依据 是 国家 标准 
《谷物 播种 机 试验 方法 》 和 部 颁 标 准 《 谷 物 播 种 机 产 
品质 量 分 等 )。 抽查 结果 , 达到 合格 标准 以 上 的 产品 
仅 为 53. 3%。 

产品 质量 下 降 , 不 仅仅 是 谷物 播种 机 -- 种 产品 ， 
而 是 行业 中 普遍 存在 的 问题 .其 原因 是 多 方面 的 . 企 
业 产 品质 量 意 识 差 ,质量 管理 水 平 下 降 , 质 量 保 证 体 
系 不 健全 ,企业 生产 和 检测 人 员 素 质 不 高 等 ,是 企业 
内 部 的 原因 。 由 于 缺乏 资金 ,原材料 及 配 附 件 不 能 按 
时 购 进 ,为 保证 市 场 需求 突击 生产 ,从 而 放松 了 质量 
监督 ;一些 农 机 专用 钢材 供应 渠道 中 渐 , 不 少 产品 不 
得 不 采用 非 专 业 厂 的 钢材 或 代用 材料 ， 是 造成 产品 
质量 下 降 的 外 部 原因 。 

四 、 新 产品 开发 

1995 年 本 行业 列 入 机 械 工业 部 新 产品 计划 并 
已 完成 的 项 目 有 旋 耕 半 精 播 复式 作业 机 、 弹 齿 联 合 
整地 机 等 ， 比 1994 年 完成 的 数量 少 。 HRA, ~ 
部 分 未 完成 的 项 目 转 入 到 “ 九 五 ”计划 内 ,不 少 企业 
自行 开发 的 “短平快 ”项 目 没 有 列 入 省 、 部 计 
划 。 


“AE” (1991~ 1995 F) 机 械 工 业 部 已 完成 的 
新 产品 开发 项 目 中 , 属于 耕 整 种 植 机 械 行业 的 共 45 
项 。 其 中 , 耕 整 地 机 械 19 项 , 包括 深耕 犁 ， 驱 动 贺 
BE AAI ESL. DBR MAL REA BAL. 
KERELE: HH IEF. 施肥 及 联合 作业 机 具 26 
项 , 包括 中 耕 追 肥 机 系列 , 精 量 谷物 播种 机 , 免 耕 精 
量 播 种 机 , 少 耕 施肥 播种 机 ,水 稻 插 秧 中 耕 施 肥 多 用 
OL» 秸秆 还 田 施 肥 播 种 机 等 。 这 些 新 产品 中 , 耕 整 地 
及 播种 施肥 联合 作业 机 具 , 少 耕 深 松 机 具 ,精密 播种 
机 具 占 有 很 大 比重 ， 适 应 了 农业 发 展 的 需求 。 

五 、 技 术 改 造 与 基本 建设 

1995 年 ， 全 行业 完成 基本 建设 投资 10456 万 
元 , 比 1994 年 增长 83.1%; 完成 更 新 改造 措施 项 目 
投资 7095 万 元 ， 比 1994 年 增长 74. 8%。 
[ 摆 稿 人 :中 国 农 业 机 械 工业 协会 耕 整 种 植 机 械 
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一 、 生 产 发 展 情况 
1995 年 , 中 国 农业 机 械 工 业 协 会 旋 耕 机 械 分 会 
吸收 2 个 新 会 员 单 位 ， 至 年 末 共 计 有 53 个 会 员 单 
位 。 旋 耕 机 械 行业 22 个 主要 生产 企业 ( 手 拖 旋 耕 机 
生产 企业 9 个 、 轮 拖 旋 耕 机 械 生 产 企业 8 个 、 旋 耕 刀 
生产 企业 5 个 )，1995 年 的 产品 产量 、 产 值 、 利 渔 ， 
都 比 1994 年 有 较 大 幅度 增长 ， 详 见 表 1。 
RI 旋 耕 机 械 行业 主要 生产 企业 
1995 年 产品 产量 、 产 值 、 利 润 


分 会 










1. 产量 
轮 拖 旋 耕 机 
手 拖 旋 耕 机 

系列 旋 耕 刀 


2. 产值 
轮 拖 旋 耕 机 
系列 诈 耕 刀 


3. 利润 
轮 拖 旋 耕 机 
系列 旋 耕 刀 


二 、 国 内 外 市 场 情 况 

1995 年 ， 随 着 手 扶 拖拉 机 销量 的 大 幅度 增加 ， 
全 国 主要 旋 耕 机 生产 广 的 手 拖 旋 耕 机 产量 较 1994 
年 有 较 大 幅度 增长 , 仍 满 足 不 了 市 场 的 需要 .江苏 大 
丰 机 械 总 厂 、 常 州 拖拉 机 厂 、 兴 化 市 纺织 机 械 厂 ,无 
锡 拖拉 机 厂 、 云 南 玉溪 轻 工 设备 厂 、 杭州 拖拉 机 厂 、 
北京 拖拉 机 公司 等 生产 的 手 拖 旋 耕 机 产量 增长 
30% # 50%. 其它 手 扶 拖拉 机 厂 配套 的 旋 耕 机 的 产 
量 也 有 较 大 幅度 的 增加 。 为 大 中 型 拖拉 机 配套 的 旋 
耕 机 械 生 产 企业 ， 如 南昌 旋 耕 机 厂 、 连 云 港 旋 耕 机 
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三 ,河北 武 邑 旋 耕 机 三 西安 市 旋 播 机 厂 、 上 海松 江 
RW. 太仓 农机 一 厂 、 清 江 拖拉 机 三 .山西 旋 
耕 机 厂 等 ,生产 已 恢复 到 历史 最 好 水 平 ,1995 年 , 旋 
耕 刀 生产 和 销售 量 突破 历史 最 好 水 平 。 如 国内 最 大 
的 旋 耕 刀 生 产 企 业 一 一 江苏 建 湖 县 农机 配件 厂 产量 
达到 550 万 把 。 上 海中 华 涂 油 器 厂 创 一 条 生产 线 年 
产 193. 8 万 把 旋 耕 刀 的 最 好 水 平 。 江 苏 灌 云 水 利 机 
械 厂 产 量 也 达到 150 万 把 ,产量 超过 百 万 把 的 企业 ， 
由 过 去 的 4 个 增加 到 8 个 ,由 于 市 场 销售 形势 好 转 ， 
旋 耕 机 械 产 品 价格 普遍 提高 5% ~ 10%. LKE 
由 过 去 的 代销 、 先 发 货 后 付款 的 被 动 方式 转 为 款 到 
发 货 、 资 金 周转 快 的 经 营 方式 ,给 生产 企业 的 正常 运 
转 带 来 了 活力 。 

1995 年 出 口 旋 耕 刀 136 万 把 , 轮 拖 旋 耕 机 1300 

台 , 手 拖 旋 耕 机 8600 台 ,出 口 量 比 1994 年 略 有 增 

加 。 出 口 地 区 主要 是 东南 亚 、 非 洲 、 欧 美和 独 联 体 。 

三 、 质 量 与 质量 管理 

为 引导 企业 进一步 贯彻 《产品 质量 法 》, 强化 质 
量 工作 , 提高 产品 质量 , 树立 名 牌 意识 , 经 机 械 工业 
部 科技 与 质量 监督 本 .农业 装备 司 同意 ,中 国 农 业 机 
械 工业 协会 在 总 结 1994 年 评选 旋 耕 刀 “ 人 金 刀 王 ” 工 
作 的 基础 上 ， 于 1995 年 开展 了 “ 金 、 银 牌 ” 旋 耕 机 
产品 评选 活动 。 主 办 单位 按照 国家 有 关 技 术 及 管理 
标准 , 制订 和 修改 了 质量 评选 的 有 关 文 件 (包括 : 行 
评 活 动 实施 办 法 :“ 金 、 银 牌 ” 旋 耕 机 、 旋 耕 刀 产品 
评选 打分 标准 ; 企业 申报 材料 内 容 、 格 式 和 填写 要 
求 ;专家 评审 注意 事项 ;评选 委员 会 组 成 名 单 和 评选 
活动 经 费 预算 等 )。 自愿 报名 参加 评选 的 企业 , 经 过 
企业 自 评 , 自 下 而 上 申报 , 组 织 调查 被 实 、 取 证 、 听 
取 用 户 意见 , 专家 打分 、 评 审 等 程序 , 常州 拖拉 机 三 
等 8 个 企业 生产 的 旋 耕 机 械 获 得 中 国 农 业 机 械 工 业 
办 会 “金牌 旋 耕 机 ”称号 ， 详 见 表 2。 


R2 获 “ 金 牌 旋 耕 机 ”称号 的 名 单 





获奖 产品 名 称 
常州 拖拉 机 










大 丰 机 械 总 厂 波 牌 东风 12 型 旋 耕 机 
连云港 旋 耕 机 厂 云 山 牌 大 中 型 系列 旋 耕 机 
太仓 农机 一 厂 鼎 牌 大 中 型 系列 旋 耕 机 
南昌 旋 耕 机 广 翔 牌 大 中 型 系列 旋 耕 机 
上 海 市 松江 农业 机 具 广 禽 杯 牌 大 中 型 系列 旋 耕 机 
河北 武 邑 旋 耕 机 三 华 武 牌 小 四 轮 型 旋 耕 机 


西安 市 旋 播 机 广 亚 澳 牌 联合 作业 型 旋 耕 机 

旋 耕 机 械 行业 生产 三 点 多 ,企业 之 间 竞 争 激烈 。 
上 述 获奖 企业 多 年 来 形成 了 重视 质量 的 传统 ， 生 产 
和 技术 部 门 密切 配合 ,严格 把 关 , 有 力 地 提高 了 产品 
质量 。 如 我 国 第 一 批 获得 “金牌 旋 耕 机 ”的 常州 拖拉 
机 厂 ， 为 国家 一 级 企业 ， 手 扶 拖拉 机 多 次 获得 国家 
金 、 银 奖 。 两 次 获得 全 国 小 型 拖 拉 机 用 户 评 议 “ 十 佳 
产品 ”榜首 ,产品 还 销 世界 60 多 个 国家 和 地 区 , 在 
国际 市 场 上 享有 名 牌 声誉 。 该 厂 始 终 坚 持 以 质量 为 
立 厂 之 本 ,不 断 完善 产品 质量 保证 体系 ,在 突出 产品 
质量 , 强化 内 部 管理 , 开拓 国际 市 场 , 增强 发 展 后 劲 
方面 ,取得 了 比较 显著 的 效果 。 大 丰 机 械 总 厂 为 江苏 
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省 先进 企业 ,国家 二 级 计量 单位 ,取得 了 标准 合格 证 
书 , 通过 了 省 标准 局 的 “ 采 标 ”验收 , 手 拖 旋 耕 机 产 
品 获得 部 优 产品 称号 . 连云港 旋 耕 机 厂 为 江苏 省 先 
进 企业 ,江苏 省 文明 单位 和 江苏 省 先进 集体 ,参加 开 
发 研究 并 投入 大 批量 生产 的 中 间 传 动 旋 耕 机 械 系列 
产品 , 获得 机 械 工业 部 科技 进步 二 、 三 等 奖 , 产品 获 
得 省 、 部 优质 产品 称号 ， 获 得 二 项 国家 实用 新 型 专 
利 。 太 仓 农机 一 厂 为 江苏 省 先进 企业 ， 二 级 计量 单 
位 ， 参 加 开发 研究 并 投入 大 批量 生产 的 新 系列 旋 耕 
机 械 产 品 , 获 得 国家 科技 进步 二 等 奖 ,机械 工业 部 科 
技 进 步 一 、 二 、 三 等 奖 , 产品 获得 省 、 部 优质 产品 称 
号 ,连续 六 次 获得 行业 先进 集体 荣誉 .南昌 旋 耕 机 厂 
为 国家 二 级 企业 ， 参 加 开发 研究 并 投入 大 批量 生产 
的 新 系列 旋 儿 机 械 产 品 ， 获得 机 械 工 业 部 科技 进步 
二 、 三 等 奖 , 产品 获得 省 、 部 优 产品 称号 , 获得 三 项 
国家 实用 新 型 专利 。. 上 海 市 松江 农业 机 具 厂 为 上 海 
市 先进 企业 ， 参 加 开发 研究 并 投入 生产 的 新 系列 旋 
耕 机 械 产品 ,获得 机 械 工 业 部 科技 进步 二 、 三 等 奖 ， 
产品 获得 市 .部 优质 产品 称号 ,获得 一 项 国家 发 明 专 
利 、 一 项 国家 实用 新 型 专利 .河北 武 邑 旋 耕 机 三 参加 
开发 研究 并 投入 生产 的 小 四 轮 旋 耕 机 ， 获 得 机 械 工 
业 部 科技 进步 二 等 奖 , 产 品 获得 河北 省 优质 产品 、 省 
优秀 新 产品 二 等 奖 、 三 等 奖 、 振兴 河北 经 济 奖 等 。 西 
安 市 旋 播 机 厂 为 西安 市 一 级 乡镇 企业 ， 旋 播 机 荣获 
西安 市 “名 牌 产品 ”称号 , 开发 研究 并 生产 的 旋 播 机 
产品 获得 陕西 省 优秀 新 产品 奖 、 机 械 工业 部 科技 进 
步 三 等 奖 、 西 安 市 星火 科技 二 等 奖 , 并 获 全 国 和 省 、 
市 各 种 展览 会 “ 金 、 银 奖 ” 五 次 , 获得 二 项 国家 实用 
新 型 专利 。 

CRRA: 农业 部 南京 农业 机 械 化 研究 所 E 
RI 


植保 机 械 行业 


1995 年 , 机 械 工 业 部 系统 植保 机 械 行 业 有 主要 
生产 企业 16 个 ， 职工 约 9000 人 ,固定 资产 原 值 
1. 47 亿 元 。 全 年 完成 工业 总 产值 5. 4 亿 元 (1990 年 
不 变价 ), 完成 销售 额 6. 4 亿 元 。 机 动 植保 机 械 出 口 
4200 @,. 创汇 57 万 美元 ; 手动 植保 机 械 出口 约 6 万 
架 , 创汇 40 万 美元 , 主要 出 口 到 东南 亚 、 非 洲 等 地 。 

1995 年 ， 植 保 机 械 行业 总 的 情况 比 1994 年 大 
有 好 转 ,在 1994 年 大 滑坡 的 基础 上 ,走出 了 低谷 , 产 
销 两 旺 。 主 要 表现 在 :(1) 产 品 产 量 大 幅度 增长 。1995 
年 背负 式 机 动 喷 雾 机 产量 约 22 万 台 ， 比 1994 年 增 
长 158. 8%; BHBRUARSI,. ZEMER, =i 
活 蹇 泵 、 隔 膜 泵 等 的 产量 约 14 万 台 套 , 1994 年 增 
长 27. 2%; 手动 喷雾 机 产量 80 万 架 ， 比 1994 年 增 
长 14. 2%。(2) 工业 总 产值 迅猛 提高 , 全 年 完成 5. 4 
亿 元 ， 比 1994 年 增长 150. 4%。(3) 销售 旺盛 。 全 
年 完成 销售 收入 6. 2 亿 元 , 比 1994 年 增长 184. 2%， 
企业 经 济 效益 明显 好 转 。 

促使 植保 机 械 行业 迅猛 发 展 的 主要 原因 是 : (1) 
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由 于 党 中 央 、 国 务 院 多 次 召开 农业 和 农村 工作 全 
制定 了 一 系列 鼓励 农业 生产 的 政策 措施 ， 使 农 
W. 种 棉 、 种 经 济 作物 的 积极 性 大 为 提高 ,给 农村 经 
济 注入 了 活力 ,农民 购买 力 提高 。(2) 由 于 前 儿 人 年 植 
保 机 械 一 直 处 于 低谷 ， 植 保 机 械 社 会 保有 量 相 对 减 
少 ,一 些 农 机 公司 和 农机 销售 部 门 几乎 没有 库存 ,也 
是 1995 年 销量 大 幅度 提高 的 夭 因 。 

在 以 市 场 为 导向 的 前 提 下 ， 机 械 工 业 部 大 部 分 
重点 企业 各 项 经 济 指标 完成 较 好 。 苏 州 农业 药械 广 
是 机 械 工 业 部 重点 企业 ， 是 中 国 农 机 工业 协会 副 理 
事 长 单位 ， 又 是 植保 机 械 分 会 理事 RA BI 
位 ， 职 工 1004 人 。 主 导 产 品 为 工农 -36 GH SU S 
机 、PX-40A 型 清洗 机 和 QL270 系列 清洗 机 ， 以 及 
=H ER. = HL RR. 1995 年 实现 产值 
11516.37 万 元 ， 比 1994 年 增长 47%: HITE IA 
13163 万 元 , 比 1994 年 增长 54%; 实现 利润 1104 帮 
元 ， 比 1994 年 增长 379% 。 北 京 市 植保 机 械 上 拥有 
职工 1356 A. 1995 年 生产 背负 式 机 动 喷 寡 机 65020 
A» HW 1994 年 增长 105.8%, 生产 轻型 及 越野 汽车 
车 架 29729 辆 份 , th 1994 年 增长 28. 9% ;1995 年 创 
产值 11407. 3 Asc. th 1994 年 增长 47%; 实现 销 舍 
收入 10929. 9 Asc. EE 1994 年 增长 93.7%; 实现 利 
润 132. 6 Asc. 比 上 年 增长 145. 6%。 列 沂 农业 药械 
T .金华 农业 药械 厂 由 于 转换 企业 经 营 机 制 , 抓 仁 杆 
保 机 械 大 发 展 的 机 遇 ， 产品 产量 和 销售 量 达到 内 中 
最 高 水 平 ， 各 项 经 济 指 标 完 成 得 也 很 好 。1995 H 
保 机 械 行 业 产值 超 亿 元 的 企业 有 三 个 :(1) 临 沂 农 业 
药械 厂 ; (2) 苏州 农业 药械 厂 ; (3) 北京 市 植保 机 域 
三。 

1995 年 , 苏州 农业 药械 厂 在 苏州 市 机 械 工业 局 
的 指导 下 , 与 苏州 液压 附件 厂 、 苏州 汽油 机 广 、 和 苏州 
庆 丰 仪表 厂 等 四 厂 组 建 了 植保 机 械 行业 第 .个 企业 
集团 即 苏 州 黑 猎 集团 ,该 集团 是 一 家 以 租赁 经 兴 托 
管 和 资产 一 体 化 等 多 种 改革 形式 组 建 起 来 的 企业 集 
A ,集团 经 济 性 质 为 全 民 与 集体 联营 ,企业 在 经 济 上 
MVE. 目 主 经 营 , BRAS FEER OM 
市 机 械 控股 集团 公司 管理 ,该 集团 注册 资金 2041 万 
To 经营 范 围 : 生产 机 动 喷雾 机 、 高 压 清 洗 机 、 柱 塞 
泵 、 活 塞 泵 、 液 压 附 件 及 液压 件 、 汽车 摩托 车 仪表 、 
汽油 机 等 产品 。 集 团 公司 保留 苏州 农业 药械 三 和 名作 
为 集团 公司 第 二 名 称 。 

“ 八 五 ?期 间 ,植保 机 械 行业 昌 然 有 较 大 的 市 场 ， 
但 需求 忽 高 忽 低 , 有 些 企业 经 受 不 住 冲击 ,处 于 停产 
或 半 停 产 状 态 , 有 的 甚至 被 兼并 。 但 大 多 数 企 业 , FF 
别 是 国有 重点 企业 在 “ 八 五 ”期 间 , 抓 住 时 机 ,调整 
产品 结构 , 加 大 经 营 规模 , oes Ae. RA 
身 素质 ,使 企业 上 了 几 个 台阶 。 例 如 苏州 农业 药械 广 
1995 年 与 1990 年 相 比 , 工业 总 产值 增长 3.6 倍 , 销 
售 收 入 增长 2.7 倍 , PARK 10 倍 , 固定 资产 增长 
2.3 倍 。 

1995 年 , 针对 我 国 棉花 生产 中 后 期 棉铃 虫 防治 
不 力 , 严 重 影响 棉花 产量 的 状况 ,农业 部 从 财政 部 获 
得 185 万 元 ,有 于 资助 棉花 生产 施 药 机 械 研 制 项 日， 


27 


并 向 国内 从 事 植 保 机 械 的 科研 .生产 .教学 单位 公开 
招标 .农业 部 南京 农业 机 械 化 研究 所 .中 国 农 业 机 械 
化 科学 研究 院 和 临沂 农业 药械 三 三 家 联合 中 标 ， 负 
责 研 制 新 型 背负 式 喷雾 喷 粉 机 和 一 种 手动 粉 粒 撤 播 
器 ;中 国 农业 大 学 .中国 农 业 科 学 院 植保 研究 所 和 邯 
郸 华 肝 机 械 厂 三 家 联合 中 标 ， 研 制 一 种 手动 粉 粒 撒 
播 器 。 样 机 已 试制 完毕 ,在 北京 农业 展览 馆 召 开 了 现 
会 ， 受 到 与 会 领导 和 专家 的 好 评 。 

1995 年 ,苏州 农业 药械 厂 .临沂 农业 药械 厂 、 北 
京 市 植保 机 械 厂 .金华 农业 药械 厂 等 企业 的 产品 ,经 
国家 植保 机 械 质 量 监督 检验 测试 中 心 抽查 ， 保 持 一 
等 品 和 优等 品 水 平 。 苏州 农业 药械 厂 生 产 的 工农 -36 
型 机 动 喷雾 机 和 黑 猫 牌 系列 清洗 机 均 采 用 了 国际 标 
准 ， 黑 猫 系 列 清洗 机 已 获得 采 标 标志 认证 证 书 。 

[ 舞 稿 人 :中 国 农业 机 械 工 业 协 会 植保 机 械 分 会 
陈 松 年 ] 


收获 及 场 上 作业 机 械 行业 


一 、 生 产 发 展 情况 

1995 年 , 机 械 工 业 部 系统 收获 及 场 上 作业 机 械 
行业 共有 主要 生产 企业 78 个 ( 比 上 年 减少 4 个 ), 职 
T. 34037 A. 固定 资产 原价 7. 33 亿 元 、 净 值 年 平均 
余额 4. 86 亿 元 ， 金 属 切削 机 床 4854 台 ， 锻 压 设备 
122 台 。 全 年 完成 工业 总 产值 11.78 (2590 GR 1990 
年 不 变价 ， 原 规定 ; 按 新 规定 则 为 11. 42 亿 元 )， 比 
上 年 增长 55.8% 。 完 成 产品 产量 298438 台 , WEE 
增长 58%。 其 中 : 联合 收割 机 10014 A. WK 
188.2%; SMHL 138734 台 ， 增 长 69.7%; 其 他 收 
获 机 械 7424 台 ， 下 降 60.6%; 机动 脱 粒 机 135520 
台 ， 增 长 89.7%; 扬 场 机 2063 台 , WK 5.6%; 谷 
物 烘 干 机 40 台 , 下 降 57%; 种 子 精 选 机 301 台 , 增 
长 22.9%; 其 它 场 上 作业 机 械 4342 台 , 下降 
60.9%; 配件 1179 万 件 、 增 长 115.2%。 

收获 及 场 上 作业 机 械 行 业经 过 两 年 多 的 困难 ， 
终于 在 1995 年 迎 来 了 生产 蕃 勃 发 展 的 大 好 形势 。 从 
一 些 骨 干 重点 企业 就 可 以 看 出 这 个 形势 。 四 平 联合 
收割 机 总 厂 生 产 联 合 收割 机 978 台 ， 比 上 年 增长 
2.8 倍 ， 工 业 总 产值 8102. 8 万 元 ， 比 上 年 增长 2. 3 
倍 , 佳 木 斯 联合 收割 机 厂 生产 联合 收割 机 600 台 , 比 
上 年 增长 5.4 倍 , 工 业 总 产值 10623 万 元 , 比 上 年 增 
长 2, 12 倍 。 北京 联合 收割 机 厂 生产 联合 收割 机 633 
台 (其 中 玉米 联合 收割 机 105 台 ), 比 上 年 增长 1. 58 
倍 , 工业 总 产值 7112 万 元 , 比 上 年 增长 2. 66 倍 。 新 
MRA KRU BPRS APL 1500 台 , 比 上 年 增 
长 2,48 倍 ， 工 业 总 产值 14400 万 元 ， 比 上 年 增长 
1. 47 倍 。 桂 林 联 合 收割 机 总 三 生产 联合 收割 机 3900 
B, 比 上 年 增长 7.7 倍 , 其 产量 居 行 业 榜首 , 工业 总 
产值 4180 万 元 , 比 上 年 增长 5. 95 fF. ER LAT 
中 ,舞阳 县 机 械 厂 生产 割 晒 机 38342 台 , 比 上 年 增长 
24.5%, 工业 总 产值 1.05 亿 元 ， 比 上 年 增长 
28.8%. 桐 柏 县 机 械 厂 生产 割 晒 机 22700 台 WEE 
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增长 103%、 工 业 总 产值 1880 万 元 ， 比 上 年 增长 
86%. 其 他 如 上 海 向 明 机 械 厂 、 南 通 农业 机 械 总 三、 
湖州 联合 收割 机 厂 ,富平 联合 收割 机 厂 .张掖 收割 机 
厂 、 河 北 收割 机 厂 、 镇 江 脱 粒 机 制造 厂 等 , 其 产值 产 
量 比 上 年 同期 都 有 较 大 增长 。 

收获 及 场 上 作业 机 械 行 业 虽 然 产销 形势 很 好 ， 
但 由 于 生产 流动 资金 不 足 ， 贷 款 利 息 和 各 种 赋税 过 
重 ， 致 使 一 些 企 业 亏 损 局 面 仍 未 扭转 。 全 行业 1995 
年 亏损 2763 万 元 ， 比 上 年 减亏 5082 万 元 。 

二 、 市 场 情 况 

1995 Œ, 收获 及 场 上 作业 机 械 行业 的 产品 市 场 
兴旺 。 全 行业 完成 销售 收入 11.13 亿 元 , 比 上 年 增长 
72. 9% 。 联合 收割 机 、 割 晒 机 、 机 动 脱 粒 机 的 销路 都 
好 ， 尤 以 联合 收割 机 最 为 “火爆 ”。 例如 ， 四 平 联合 
收割 机 总 厂 销售 联合 收割 机 1012 A, 是 上 年 的 3.5 
倍 , 销售 收入 11505. 6 Asc, 是 上 年 的 3 倍 。 佳木斯 
联合 收割 机 厂 销售 联合 收割 机 800 台 ， 是 上 年 的 
3.2 倍 , 销售 收入 11117 万 元 ,是 上 年 的 1.69 倍 。 北 
京 联 合 收割 机 厂 销售 联合 收割 机 625 台 ， 是 上 年 的 
1.56 倍 , 销售 收入 7486.3 万 元 , 是 上 年 的 2.14 倍 。 
桂林 联合 收割 机 总 厂 销售 联合 收割 机 3860 台 , 是 上 
年 的 2.5 倍 ,销售 收入 5238. 4 万 元 ， 是 上 年 的 2.5 
倍 。 新 疆 联 合 收 割 机 三 销 售 联合 收割 机 1523 68., 是 
上 年 的 2.52 倍 ， 销 售 收 入 15645 万 元 ， 是 上 年 的 
1. 63 倍 。 

1995 年 的 联合 收 拓 机 市 场 , 中 小 型 联合 收割 机 
销售 最 旺 ,在 我 国 南部 和 中 部 地 区 很 受 欢 凶 。 打 为 我 
国 农业 生产 ( 除 大 农场 外 ) 基 本 上 是 以 户 为 单位 的 小 
生产 方式 ,中 小 型 联合 收割 机 更 能 适应 小 规模 .丘陵 
地 区 .半山 区 ,水 网 地 区 ,以 及 不 规则 地 块 和 小 块 地 。 
中 小 型 背负 式 联合 收割 机 其 动力 一 机 多 用 ， 价 格 适 
中 , 工效 高 , PRE. 维修 方便 。 另外, 分 段 收割 方式 
投入 低 , 风险 小 ,对 大 多 数 手头 “拘谨 ”的 农民 来 说 ， 
仍 是 一 种 比较 切合 实际 的 选择 .所 以 市 晒 机 .机动 脱 
粒 机 的 产销 形势 也 很 好 。 

收获 及 场 上 作业 机 械 畅 销 , 主要 原因 是 : (1) 党 
中 央 把 发 展 农 业 、 加 强 农业 基础 地 位 放 在 国民 经 济 
的 首位 。 中 央 经 济 工 作 会 议和 农村 工作 会 议 概 求 在 
资金 投放 上 确保 农业 发 展 需要 ， 并 且 制 定 了 鼓励 农 
业 生 产 的 政策 措施 .各 级 政府 采取 多 渠道 ,多 层次 的 
办 法 加 大 对 农业 的 投入 。 如 江苏 一 些 县 市 政府 对 购 
买 联合 收割 机 的 农户 , 由 市 、 乡 财政 分 别 补 贴 4000 
元 。(2) 由 于 农业 丰收 , 农民 收入 增加 , 富裕 起 来 的 
农民 盼望 从 田间 劳动 中 解放 出 来 ,减轻 劳动 强度 , 提 
高 劳动 生产 率 。(3) 农民 投入 观念 有 了 变化 ,购买 联 
合 收割 机 不 再 是 为 了 自家 本 村 收割 需要 ， 基 本 上 是 
属于 投资 行为 , 成 为 致富 的 好 途径 。 如 今 , RELA 
的 新 “麦客 ”在 农机 部 门 的 组 织 下 , 驾 着 联合 收割 机 
开展 易 地 收 麦 ， 每 年 每 台 联 合 收 割 机 可 获得 几 万 元 
的 纯 收入 ,河北 有 20 多 个 县 看 准 了 联合 收割 机 的 高 
回报 率 ,购买 联合 收割 机 参加 易 地 作业 。 有 不 少 单位 
相继 仿效 .有 些 地 区 个 人 买 不 起 就 合 户 买 , 合 户 买 还 
不 行 就 搞 股 份 制 ， 联 合 收割 机 易 地 作业 从 此 鞍 勃 兴 
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E. AU. “RRQ UI” Erde, WMA. dae. E 
海 、 江 苏 、 山 东 、 山西 、 陕 西 、 内 蒙 等 省 市 自治 区 持 
久 不 训 .(4) 各 级 政府 及 农机 部 门 重视 联合 收割 机 的 
推广 使 用 。 如 山东 省 委 书 记 提 出 改 “ 开 镰 收 玫 ” 为 
“FUE”. 在 “三 夏 ” 期 间 , 该 省 一 位 副 省 长 亲临 
第 一 线 , SOL. 宣传 推广 联合 收割 机 。 该 省 联合 
收割 机 保有 量 4600 台 ，1995 年 新 增 1500 台 。 海南 
省 一 位 副 省 长 亲自 组 织 桂林 联合 收割 机 总 厂 生 产 的 
30 多 台 联 合 收割 机 现场 表演 ， 示 范 推广 。 

三 、 加 强 管理 ， 深 化 内 部 改革 

为 适应 市 场 经 济 发 展 的 需要 ， 各 企业 进一步 解 
放 思 想 , 在 深化 内 部 改革 .引入 竞争 激励 机 制 方面 做 
了 大 量 工作 。 四 平 联 合 收割 机 总 厂 严格 控制 费用 支 
出 ， 严 把 审批 关 ，1995 年 管理 费用 比 计 划 节 约 425 
万 元 ,制造 费用 比 计划 节约 142. 3 万 元 ;在 能 源 管理 
方面 严 墙 跑 、 冒 、 滴 、 漏 , 能 源 消耗 比 上 年 降低 344 
万 元 ; 利用 法 律 手段 加 大 清和 欠 力 度 ，1995 年 共 清 理 
RICH 115 万 元 。 桂 林 联 合 收 割 机 总 厂 加 强 了 内 部 
管理 , 完善 了 质量 、 安 全 、 营 销 、 物资、 医疗 等 七 个 
方面 的 管理 制度 ， 产 品 可 比 成 本 材料 费 比 上 年 减少 
374 万 元 , 银行 利息 支出 减少 411 万 元 , 产品 合格 率 
达 100% 。 舞 阳 县 机 械 厂 在 加 强 企业 管理 .不断 深化 
内 部 改革 方面 迈 出 了 新 的 步伐 ，1995 年 成 绩 卓 著 ， 
荣获 “河南 省 优秀 企业 ”、“ 市 科技 进步 先进 企业 ”等 
省 、 市 级 以 上 荣誉 称号 10 多 项 。 

四 、 新 产品 开发 

1995 年 , 收获 及 场 土 作 业 机 械 行业 各 企业 为 了 
满足 市 场 需 要 和 促进 企业 发 展 ,开发 了 一 批 新 产品 ， 
通过 了 上 级 部 门 的 鉴定 。 四 平 联 合 收割 机 总 厂 开发 
了 LT6 型 沥 清 摊 铺 机 、 半 喂 入 型 水 稻 联合 收割 机 、 
SL-20 型 谷物 联合 收割 机 。 佳 木 斯 联合 收割 机 厂 开 
发 了 JL1188 系列 联合 收割 机 ,北京 联合 收割 机 厂 在 
北京 市 政府 支持 下 , 开发 了 4YZ-4 型 玉米 联合 收割 
机 ,并 生产 105 台 ,结束 了 北京 市 玉米 收割 一 直 依 靠 
进口 机 器 的 历史 。 桂 林 联 合 收割 机 总 三 开发 了 桂林 
3 号 背负 式 联 合 收 割 机 ， 新 疆 联 合 收割 机 厂 开 发 了 
新 山 牌 4LD-2 型 自 走 式 轴 流 谷物 联合 收割 机 。 陕西 
富平 联合 收割 机 厂 开 发 了 4L-1.5 型 秦 丰 4 号、 秦 丰 
5 号 联合 收割 机 。 汉 中 收获 机 械 厂 开发 了 4L-0. 75 
型 谷物 联合 收割 机 。 河 南 舞 阳 县 机 械 厂 开发 了 4L- 
140 型 联合 收割 机 。 河 南 桐 柏 县 机 械 厂 开发 了 太白 
峰 牌 4GL-130 型 麦 稻 收割 机 和 6NF-9 型 铁 辊 分 离 
式 研 米 机 。 河 南 省 延 津 农 业 机 械 厂 开发 了 钢 草 机 、 秸 
AF REL KRM FAS BERR AE 
播种 机 .组 合式 章 引 作业 机 等 。 天 津 葡 县 脱粒 机 厂 试 
制 出 2BF-7 施 播 机 ，5TGS-1300 水 稻 脱粒 机 。 

五 、 技 术 改造 与 基本 建设 

收获 及 场 上 作业 机 械 行业 的 企业 ， 为 了 提高 自 
身 的 竞争 能 力 , 通过 国家 计划 安排 , 招商 引资 、 地方 
银行 贷款 、 企业 自 筹 等 渠道 , 争取 资金 , 投入 技术 改 
造 或 基本 建设 。 据 不 完全 统计 , 全 行业 1995 年 完成 
技术 改造 投资 4357 万 元 ,基本 建设 投资 3770 万 元 。 
其 中 ,四 平 联合 收割 机 总 厂 完 成 技 改 投资 1148 万 
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元 ， 消 化 吸收 了 韩国 GCA-3200 型 水 稻 联 合 收割 机 
制造 技术 。 桂 林 联 合 收 割 机 总 厂 完成 基建 投资 250 
万 元 。 湖 州 联合 收 割 机 厂 投 资 189 万 元 ,新 建 了 装配 
E, 添置 了 生产 、 检 测 设备 .南通 农业 机 械 总 厂 为 
了 扩大 联合 收割 机 批量 ,扩建 了 小 件 车 间 . 冷 作 车 间 
MEMEH, WET RRE. APEI KHA 
1700 万 元 , 新建 中 小 型 联合 收割 机 厂房 。 桐 柏 县 机 
械 厂 投 资 440 万 元 ,新建 厂 房 1578m’，, 添置 设备 78 
台 , 形 成 3 万 台 收 割 机 的 生产 能 力 , 镇 江 脱 粒 机 制造 
厂 完 成 基建 投资 245 万 元 。 河 南 延 津 农业 机 械 厂 完 
成 技 改 投资 53.6 万 元 。 

[ 捍 稿 人 :中 国 农 业 机 械 工业 协会 收获 及 场 上 作 
Amy FH II 


种 子 加 工 及 
粮食 处 理 设备 行业 

中 国 农业 机 械 工 业 协 会 种 子 加 工 及 粮食 处 理 设 
备 分 会 有 17 个 会 员 厂 ，1995 年 职工 总 数 8924 人 ， 
固定 资产 原价 19777 万 元 、 净 值 11004 万 元 。 全 年 
完成 工业 总 产值 (1990 年 不 变价 ) 21797. 7 万 元 (其 
中 农垦 系统 企业 11789. 3 万 元 ， 占 54.08%), E 
1994 年 增长 14.35% (HR ER AE EW FE 
9.5%); 销售 收入 29377.2 万 元 ， 比 1994 年 增长 
19.31%; 实现 利税 619.4 F, E 1994 年 下 降 
48. 83% 。 全 年 主要 产品 产量 的 完成 情况 是 , 种 子 清 
选 机 完成 1330 台 , HE 1994 年 增长 51. 35%; 清 粮 机 
完成 840 台 ， 比 1994 年 增长 74. 64%， 烘 干 机 完成 
86 台 , 比 1994 年 增长 18. 57% ;提升 输 送 机 完成 698 
台 , E 1994 年 增长 2.79%; 装配 式 金属 贮存 仓 完成 
136 AB, HE 1994 年 增长 44.68% ;种 子 加 工 成 套 设 备 
完成 27 台 ， 比 1994 Æ FR 10%., 

本 行业 1995 年 生产 较 1994 年 有 所 上 升 ， 特 别 
是 中 小 型 的 、 适 于 小 规模 范围 使 用 的 种 子 清 选 加 工 
机 具 与 清 粮 机 具 增 幅 较 大 。 促 进 这 一 增长 的 重要 因 
素 是 企业 普遍 强化 了 产品 结构 调整 与 企业 管理 。 酒 
泉 种 子 机 械 厂 .黑龙 江 省 白桦 清 选 机 厂 .内江 市 长 征 
粮油 机 械 厂 等 企业 ,挖掘 内 部 资金 与 人 力 , 加 大 科技 
投入 ， 组 织 中 小 型 种 子 清 选 机 与 清 粮 机 的 新 产品 开 
发 ,及 时 投放 市 场 , 效 果 显 著 。 酒 泉 种 子 机 械 厂 1995 
年 的 工业 总 产值 比 1994 年 增长 了 89%, 迅速 扭转 
了 上 年 的 亏损 局 面 。 

狠 抓 产品 质量 ,特别 是 稳定 与 提高 优质 与 名 牌 
产品 的 质量 ， 在 1995 年 生产 增长 中 发 挥 了 重要 作 
Al. 黑龙 江 省 白桦 清 选 机 厂 的 5XFZ-15 清 粮 机 是 省 
优 、 部 优 产品 ，1995 年 产量 比 1994 年 增长 了 
23. 4% ,已 累计 生产 6850 台 。 镇江 脱粒 机 制造 厂 重 
视 提高 5XJ-0.5 型 选 种 机 的 质量 , 1995 年 出 口 了 11 
台 种 子 清 选 机 。 石 家 庄市 种 子 机 械 在 适销 对 路 产品 
上 狠 下 工夫 ， 种 子 清 选 加 工 机 械 的 产量 较 上 年 翻 了 
—%. 总 产值 增长 80. 37%。 为 使 产品 质量 上 升 档 
次 .更 新 换代 ,部 分 企业 在 寻求 引进 国外 技术 与 资金 
方面 也 作 了 一 些 工作 。 上 海 向 明 实 业 总 公司 已 组 建 
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了 上 海 向 明 种 子 设备 厂 ， 拟 与 外 商 合作 生产 。 

但 是 , 全 行业 1995 年 利润 总 额 为 负 值 , 经 济 效 
益 较 1994 年 明显 下 降 。 主 要 原因 是 占 本 行业 重要 
组 成 部 分 的 农 明 系统 企业 多 数 亏 损 ， 至 利 企业 中 也 
只 有 一 个 企业 的 僵 利 数 高 于 1994 E. 此外, 由 于 本 
行业 产品 利润 微薄 ,税制 改革 后 税 负 增 加 ,又 都 是 老 
企业 , 各 方面 负担 较 大 , 难点 较 多 , 即使 生产 大 幅度 
增长 的 企业 ， 其 经 济 效益 亦 明显 滞后 于 生产 发 展 。 

“ 八 五 期间， 本 行业 累计 完成 工业 总 产值 
10. 13 亿 元 ， 实现 利润 4463 万 元 。 五 年 共生 产 种 子 
清 选 加 工 机 械 6501 台 , 清 粮 机 4496 A. 烘 干 机 577 
E. 装配 式 金属 贮存 仓 1387 Æ, 种 子 加 工 成 套 设 备 
248, 5 ‘tn’ WM. 产值 略 有 增长 , 但 产品 产 
量 未 见 上 升 。 在 本 行业 兴起 、 发 展 的 近 20 年 间 , 大 
约 以 10 年 为 周期 呈 马 鞍 形 缓 缓行 进 ,本 行业 专业 产 
品 生产 在 1983 一 1985 年 经 历 了 第 一 次 大 滑坡 ,1993 
一 1994 年 是 第 二 次 大 滑坡 。1995 年 虽 略 有 上 升 , 仍 
远 未 达到 “七 五 ' K. SAR’ 初 的 水 平 。 作 为 一 个 
服务 于 农事 两 头 , 投入 少 、 收效 大 , 可 影响 农业 粮食 
收益 以 每 年 数 百 亿 公 斤 计 的 行业 ， 理 应 有 一 个 大 的 
发 展 才 是 。 

[把 稿 人 :中 国 农业 机 械 化 科学 研究 院 
农业 部 农时 局 BER) 


农 副 产品 加 工 机 械 行 业 


一 、 生 产 发 展 情况 

1995 年 末 机 械 工 业 部 系统 农 副 产品 加 工 机 械 
行业 有 主要 生产 企业 198 个 ,职工 55141 人 ,固定 资 
产 原 价 12. 1 亿 元 ,金属 切削 机 床 9889 台 ,锻压 设备 
1773 台 。1995 年 完成 工业 总 产值 15. 65 亿 元 〈 原 规 
定 1990 年 不 变价 ， 按 新 规定 则 为 14. 67 亿 元 )， 比 
1994 年 增长 11. 98% ;完成 产品 产量 59. 36 WG. lt 
1994 年 增长 62.37% ; 当年 实现 利润 总 额 由 1994 年 
的 207 万 元 上 升 为 2712 万 元 。 

1995 年 生产 发 展 的 主要 特点 : C) 总 产量 经 过 
1992 年 和 1993 年 两 年 下 降 1994 年 回升 后 , 1995 年 
又 有 较 大 幅度 增长 ， 从 各 小 类 产品 看 ， 情 况 各 有 不 
同 。 油 料 加 工 机 械 完 成 88326 台 ， 比 1994 年 增长 
141. 38%, 增幅 最 大 。 面粉 加 工 机 械 完成 86735 台 ， 
比 1994 年 增长 82. 93%、 碾 米 机 械 完 成 170333 台 ， 
HE 1994 年 增长 27, 59%。 茶叶 加 工 机 械 生 产 处 于 低 
谷 , 完成 12576 £, IE 1994 年 增长 1.45%. 棉花 加 
工 机 械 完 成 4910 台 ， 比 1994 Œ FR 31.48%, (2) 
随 着 国家 经 济 体制 改革 的 深入 发 展 ， 部 分 企业 向 联 
合 化 和 集团 化 的 方向 发 展 , 有 些 企业 开发 多 种 产品 ， 
向 跨行 业 的 综合 性 生产 企业 发 展 。 如 米 机 行业 的 广 
西 博 白 机 械 厂 组 建 为 广西 绿 珠 股 份 有 限 公 司 ， 油 机 
行业 的 四 川 青 江 机 器 厂 组 建 为 四 川 青 江 机 瞻 股 份 有 
限 人 公司， 四川 夹 江 荣 叶 机 械 厂 组 建 为 四 川 夹 江 粹 原 
机 械 制 造 公 司 。 面 粉 机 械 行业 的 河北 赞 皇 机 械 厂 开 
发 了 小 型 收获 机 械 、 食 品 机 械 ; 河 南 南 阳光 辉 机 械 厂 
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开发 了 其 他 民用 产品 ;安徽 五 河 机 械 厂 开发 了 碾 米 
机 械 。 米 机 行业 的 山东 鱼 台 机 械 厂 不 仅 开 发 了 小 型 
收获 机 械 ， 还 开 了 发 饮料 、 民 用 小 五 金 等 产品 。 

二 、 国 内 外 市 场 情况 

1995 年 ， 农 副产品 加 工 机 械 行业 完成 销售 额 
15.09 亿 元 ， 比 1994 年 增长 7.29% ， 年 末 库 存 额 
3. 38 亿 元 ， 与 1994 年 末 基 本 持平 。 

(1) 碾 米 机 械 市 场 继续 看 好 。 FCI BOL. ARA 
合 米 机 和 小 型 研 米 成 套 设 备 ,都 比较 畅销 。 重 点 企业 
的 产品 销路 更 好 。 例如 , 山东 鱼 台 机 械 厂 1995 FE 
产 各 种 米 机 10073 台 ( 套 ), IE 1994 年 增长 25%, 实 
现 销售 收入 4091 万 元 , 增长 38. 1% 。 广西 绿 珠 股份 
有 限 公 司 1995 年 生产 各 种 米 机 27600 台 ， 比 1994 
年 增长 30.2% ， 实 现 销售 收入 2554 万 元 ， 增 长 
32.4%, 

(2) 面 粉 加 工 机 械 销 路 较 好 。 国 内 知名 企业 中 的 
河北 赞 皇 机 械 厂 .河南 南阳 光辉 机 械 厂 .安徽 五 河 机 
械 厂 .山东 面粉 机 械 厂 的 产品 销路 都 较 好 .其 中 尤 以 
河南 南阳 光辉 机 械 广 发 展 更 快 ，1995 年 完成 工业 总 
产值 8208. 3 万 元 ， 比 1994 年 增长 45.9% ， 实 现 销 
售 收 入 6003.7 万 元 , 增长 41.7%. 现在 , KH) RE 
产 面粉 机 单机 和 粮食 清理 设备 外 ,还 生产 具有 90 年 
代 先 进 水 平 的 日 加 工 小 麦 15 至 250t 的 系列 高 精 专 
用 粉 生 产 线 ,安徽 五 河 机 械 厂 于 1995 年 9 月 派出 四 
个 “雪松 万 里 行 ” 小 分 队 , 进行 市 场 调查 ,走访 用 户 ， 
开展 售后 服务 , 历时 两 个 月 , 用 户 反 映 良 好 。 该 厂 产 
品 销 路 不 错 ，1995 年 生产 各 种 面粉 加 工 成 套 设备 
620 Æ, Ly 1994 年 增长 12.7%, 实现 销售 收入 3541 
万 元 。 

(3) 油料 加 工 机 械 产 量 和 销量 连续 几 年 保持 上 
升 的 势头 。 例 如 重点 油 机 企业 四 川 青 江 机 器 厂 1995 
年 生产 榨 油 机 4149 台 ， 比 1994 年 增长 65. 2% ， 实 
现 销售 收入 2730.41 万 元 , 比 1994 年 增长 54%。 其 
它 重 点 企业 产销 形势 也 都 很 好 ， 例 如 河南 沈 丘 机 械 
厂 、 辽 宁 本 溪 榨 油 机 三、 常德 中 兴 机 械 厂 在 销售 旺 
季 , 用 户 在 厂 门 口 排队 购买 , 其 它 季节 也 很 畅销 。 从 
产品 机 型 分 析 , 中 小 型 榨 油 机 械 畅 销 , 较 大 型 的 油脂 
浸出 成 套 设备 则 不 如 小 型 机 械 好 销 。 

(4) 棉 花 加 工 机 械 行业 市 场 处 于 波动 之 中 。1992 
年 和 1993 年 棉花 加 工 机 械 市 场 萧条 ,连续 两 年 产量 
大 幅度 度 下 降 ，1994 年 市 场 好 转 ， 产量 开始 回升 ， 
1995 EMA RH. HOLT BR 1994 年 下 降 了 
31.48%, 但 重点 企业 的 产品 由 于 质量 好 , 销路 也 较 
好 。 如 邯 韩 棉花 机 械 厂 是 棉 机 行业 的 排头 兵 企业 ， 
1995 年 完成 工业 总 产值 4206 万 元 ， 比 1994 年 增长 
70%, 实现 销售 收入 4748 万 元 , 增长 35%, 实现 利 
税 251 万 元 ,增长 86%. FSR 131.6 Ao. Bl 
汇 101 万 美元 。 

(5) 茶 叶 加 工 机 械 市 场 不 景气 ,一 些 企业 只 好 转 
产 其 它 产 品 。 例 如 浙江 绍兴 茶叶 机 械 总 厂 .安徽 屯 溪 
茶叶 机 械 厂 均 不 以 茶 机 生产 为 主 。 曾 是 国内 最 大 的 
茶 机 生产 企业 杭州 茶叶 机 械 总 厂 并 入 了 杭 氧 集团 。 
部 分 重点 企业 在 逆水 行 舟 中 运转 尚 算 良 好 。 例 如 四 
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川 夹 江 茶 叶 机 械 厂 1995 年 生产 各 类 茶 机 436 台 
( 套 ) ， 完 成 工业 总 产值 348 万 元 ， 销 售 收入 294 万 
元 。 四 川江 津 茶叶 机 械 厂 1995 年 完成 工业 总 产值 
360 万 元 ， 生 产 各 种 茶叶 加 工 机 械 1007 台 。 

以 初 制 茶 机 积 精 制 茶 机 市 场 比较 而 言 ， 精 制 茶 
机 市 场 稍 好 一 些 。 由 于 名 优 茶 产 量 增长 ,名优 茶 叶 加 
工 机 械 发 展 较 快 , 在 1995 年 10 月 举行 的 17 届 茶 叶 
机 械 展 销 会 上 ， 和 名优 茶 机 成 交 额 占 全 部 茶 机 成 交 额 
的 一 半 以 上 。 

我 国 粮油 机 械 的 产品 水 平 及 产品 质量 进步 较 
快 ,已 达到 国际 同类 产品 的 水 平 , 部 分 已 跨 入 国际 先 
进 水 平 , 加 之 我 国产 品 价格 低 , 所 以 在 国外 享有 较 高 
的 声誉 。1995 年 农 副 产品 加 工 机 械 国外 市 场 继续 看 
好 , 机 械 工 业 部 系统 企业 出 口交 货 值 1. 23 亿 元 , E 
1994 年 增长 24.59% 。 出 口 产 品 仍 以 碾 米 机 械 为 主 ， 
榨 油 机 械 和 面粉 加 工 机 械 出 口 形势 也 较 好 。 例 如 山 
东 鱼 台 机 械 厂 1995 年 出 口 碾 米 机 械 7431 4 (Æ), 
创汇 510 万 美元 , 除 继 续 销 往 印 尼 、 JERR. HKA 
F., BS. PHAR. RR. RAH 56 个 国家 和 地 
区 外 , 还 开辟 了 斯 里 兰 卡 .巴基斯坦 .印度 等 国际 市 
场 .广西 绿 珠 股 份 有 限 公 司 1995 年 出 口 碾 米 机 1 万 
4. 创汇 120 万 美元 。 面粉 加 工 机 械 出 口 形势 看 好 ， 
例如 河南 南阳 光辉 机 械 厂 出 口 面 粉 加 工 机 械 单 机 
1100 台 到 苏丹 、 埃 及 、 土 耳 其 、 罗 马 尼 亚 、 马 来 西 
亚 和 独 联 体 ; 出 口 日 加 工 小 麦 15t、18t、30t 、50t 的 
精制 粉 成 套 设 备 5 套 到 越南 罗马尼亚、 哈萨克 斯 坦 
和 巴勒斯坦 等 国 。 河 北 先 和 皇 机 械 厂 和 山东 面粉 机 械 
广 产品 出 口 数量 也 都 有 较 大 幅度 增长 。 在 油料 加 工 
机 械 行 业 中 ， 河 南 沈 丘 机 械 厂 和 辽宁 本 溪 榨 油 机 厂 
的 产品 出 口 量 稳步 增长 。 本 溪 榨 油 机 厂 出 口 产品 已 
占 该 厂 产 量 的 五 分 之 一 。 

三 、 新 产品 开发 

列 入 1995 年 机 械 工 业 部 新 产品 试制 计划 的 项 
目 有 5 项 , 全 部 在 当年 完成 了 试制 任务 。(1) 安徽 五 
河 机 械 厂 的 6NTD-25 BRK REE, AM CBA 
25t. (2) 河南 南阳 光辉 机 械 厂 的 6F-30X2 型 高 效 复 
Th RB AL. 生产 效率 为 7kg/ Cm» h). G) 杭州 茶 
叶 机 械 总 厂 的 红 碎 茶 发 酵 机 , 发 酵 温 度 24 士 4C , 台 
时 产量 600~ 800kg. (4) 浙江 富阳 茶 机 总 厂 的 新 型 
炒 干 机 ， 台 时 产量 15kg。(5) ZAT FARUL W 
制 成 功 粉 末 绿 茶 成 套 设备 ， 绿 茶 粒度 1 一 20km， 含 
水 率 小 于 6%, 每 班 套 生 产 率 为 20~40kg. 

生产 企业 根据 当地 主管 部 门 安排 或 市 场 需求 ， 
研制 成 功 了 一 批 新 产品 ,通过 了 鉴定 ,并 安排 生产 投 
放 市 场 。 山 东 鱼 台 机 械 厂 研制 的 NZJ-15/12 型 联合 
米 机 通过 了 省 机 械 厅 组 织 的 技术 鉴定 ,投放 市 场 ;该 
T FRH SB-30 型 组 合 碾 米 机 获 国家 级 新 产品 称 
号 , 新 研制 的 SB-15/15 型 铁 辊 碾 米 机 , 大 大 提高 了 
粳稻 加 工 成 品 米 的 亮度 。 河 南 南阳 光辉 机 械 厂 完成 
了 日 处 理 小 麦 18t 的 机 组 改进 ， 补 充 设计 了 面粉 加 
工 成 套 系 列 设备 (日 处 理 小 麦 22t、25t、32t、50t 
等 ); 设 计 了 16 型 等 级 面粉 加 工 成 套 设 备 ,四 川 青 江 
Olas) fe 6YL-95 型 榨 油 机 的 基础 上 推出 了 
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YZYX10A 型 榨 油 机 ， 并 投放 市 场 ， 完成 了 6GT- 
900A 型 滚 简 炒 锅 的 改进 设计 ,并 生产 出 部 分 炒 锅 与 


6YL-95 AUPE MH ALAC ck 1, TBAB ARE BL BK) 1995 
年 完成 了 120 型 机 电 一 体 化 棉花 加 工大 型 成 食 设 备 


的 技术 改进 ,效果 很 好 ,其 中 安装 在 湖北 省 江北 农场 
的 -- 套 ,已 成 为 该 三 的 样板 示范 三 ,受到 同行 和 用 户 
的 称赞 。 四 川 夹 江 茶 机 三 开发 了 边 茶 钢 醒 机 、 和 输送 
机 、32 型 烘 干 机 、25 型 把 给 机 、30 型 揉 拾 机 等 新 产 
品 ， 还 改进 了 系列 破碎 机 、 平 面 圆 得 机 等 产品 。 

四 、 质 量 与 质量 管理 

质量 是 企业 的 生命 ,不 少 企业 都 能 以 质量 第 …、 
优化 产品 结构 .提高 服务 水 平 为 指导 思想 , 争 创 和 名牌 
产品 , 争 做 知名 企业 。 例 如 山东 鱼 台 机 械 厂 将 质量 日 
标 层 层 分 解 ， 严 格 奖 第 制度 ， 产 品质 量 稳步 提高 。 
1995 年 经 国家 粮油 机 械 质 量 监督 检测 中 心 抽查 ， 
NZJ-10/8. 5 型 联合 米 机 达到 优等 品 水 平 ; SB-30 型 
组 合 米 机 1995 年 8 月 在 第 二 届 中 国 科 技 新 上 产品 优 
质 产品 博览 会 上 获 金 奖 , NZJ-10/8.5 型 联合 米 机 在 
第 二 届 中 国 农业 博览 会 上 获 金 奖 。 农 副产品 加 工 机 
械 企业 在 第 二 届 中 国 农业 博览 会 上 获 银 奖 的 产品 还 
有 :山东 面粉 机 械 厂 的 登 峰 牌 6FTD-20R 型 面粉 机 、 
山西 水 济 市 东风 机 械 三 的 东风 牌 6FY-35 型 磨 粉 
机 、 山 东 郑 城 农 业 机 械 厂 的 精华 牌 LM24-2C $ AHL 
Al N-110 型 双 风 道 碾 米 机 。 河 南 南 阳光 辉 机 械 钱 
1995 年 产品 质量 工作 取得 了 较 好 的 成 绩 , 连续 6 年 
被 评 为 省 机 电 行 业 优 秀 企 业 ， 当 年 被 命名 为 省 质量 
监督 产品 免检 企业 、 省 粮食 加 工 机 械 行业 完 进 企业 
等 称号 。 磨 辊 是 面粉 加 工 机 械 的 关键 部 件 ,河南 省 中 
原 轧辊 厂 专 业 生 产 磨 辊 。 该 厂 1995 年 推广 了 新 型 涂 
料 和 陶瓷 刀具 ， 解 决 了 多 年 没有 解决 的 产品 热 裂 现 
象 , 铸造 成 品 率 达 到 96%, 产品 质量 稳定 ， 从 1996 
年 1 月 1 日 起 被 省 技术 监督 局 定 为 免检 产 蜗 。 在 油 
料 加 工 机 械 行 业 中 , 四 川 青 江 机 器 三 、 河 南 沈 丘 机 
械 厂 、 本 溪 榨 油 机 厂 等 企业 的 产品 ,都 保持 优质 产品 
水 平 ， 都 是 用 户 信得过 的 产品 。 

五 、 技 术 改 造 与 基本 建设 

1995 年 农 副产品 加 工 机 械 行业 全 年 完成 基本 
建设 投资 4845 万 元 ， 完 成 更 新 改造 措施 项 目 投资 
5523 万 元 ， 对 提高 企业 生产 能 力 , 增强 开发 新 产品 
能 力 ， 提 高 产品 质量 等 得 到 了 保证 。 

山东 鱼 台 机 械 厂 是 米 机 行业 产品 出 口 的 重点 企 
业 , 1995 年 完成 了 “ 八 五 > 基本 建设 项 绅 的 验收 , 完 
成 总 投资 871 万 元 ,“ 八 五 ”后 续 450 万 元 的 技术 改 
造 项 目 正在 实施 ,广西 绿 珠 股份 有 限 公司 1995 年 完 
成 了 厂房 改造 ,另外 筹资 兴建 了 两 幢 4600 平方 米 的 
员工 大 楼 .安徽 五 河 机 械 厂 “ 八 五 ”技术 改造 项 日 为 
国家 A 类 项 目 , 历时 五 年 完成 了 总 投资 1200 万 元 。 
河南 南阳 光辉 机 械 厂 1995 年 以 扩大 技 改 投入 给 企 
业 发 展 增添 后 劲 为 中 心 ， 加 强 技 改 工 作 ，1995 FIN 
家 开发 银行 、 省 .市 投入 的 2000 万 元 投资 已 经 到 位 ， 
4 条 线 的 改造 工作 正在 进行 。 河 南 中 原 轧 辊 | 1995 
年 完成 “ 八 五 ” 技 改 项 目 6 个 , 总 投资 217 Ac. PY 
川 青 江 机 器 厂 1995 年 自 筹 资金 270 oc. RE” 
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和 运输 设备 14 台 。 重 庆 江 津 茶叶 机 械 厂 投资 220 万 
元 ， 增 添 了 生产 和 运输 设备 。 

[ 扣 术 人 ;中 国 农业 机 械 工 业 协 会 农 副 产品 加 工 
机 械 分 会 KEI) 


农用 运输 车 行业 


农用 运输 车 行业 自 80 年 代 中 期 以 来 发 展 很 快 ， 
生产 三 家 已 遍布 全 国 ， 列 入 机 械 工 业 部 与 公安 部 联 
合 印 发 的 《农用 运输 车 生产 企业 及 其 产品 目录 》 的 企 
业 共 248 个 ， 其 中 生产 三 轮 农用 运输 车 的 企业 113 
个 , 生产 四 轮 农 用 运输 车 的 企业 158 个 (有 23 个 企 
业 生 产 两 种 车 型 ) 。 据 不 完全 统计 , 1995 年 全 行业 共 
生产 农用 运输 车 230 万 辆 ， 其 中 三 轮 农 用 运输 车 
200 万 辆 ,四 轮 农 用 运输 车 30 万 辆 , 整 车 产值 约 250 
亿 元 。 至 1995 年 底 , 全国 农 用 运输 车 保有 量 约 800 
万 辆 ,其 中 三 轮 农 用 运输 车 约 700 万 辆 ,四 轮 农 用 运 
输 车 约 100 万 辆 。 

农用 运输 车 已 成 为 农机 行业 中 的 一 个 新 的 支柱 
Poll, 1984~1995 年 农用 运输 车 历年 生产 量 见 表 
1 。 

Rl 1984~195 年 农用 运输 车 年 产量 


四 轮 农用 运输 车 三 轮 农 用 运输 车 


年 份 产量 “| 比 上 年 增 | 产量 | 比 上 年 增 
(万 辆 ) | 减 (%) | CAM 
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在 1995 年 生产 的 30 万 辆 四 轮 农 用 运输 车 中 ， 
小 吨位 农用 运输 车 约 占 60%， 比 1994 年 的 比重 又 
有 较 大 增长 。1995 年 ， 四 轮 农 用 运输 车 产量 在 1 万 
辆 以 上 的 企业 有 7 个 , 共生 产 11. 1 万 辆 (产量 最 大 
的 文登 农用 车 厂 已 达 32962 辆 )， 占 37%; 产量 在 
5000~ 10000 辆 的 企业 有 9 个 , 共生 产 6.5 万 辆 。 以 
上 16 个 企业 的 产量 为 17.6 万 辆 ， 占 全 行业 总 产量 
的 58.7%。 各 企业 产量 见 表 2。 

1995 年 ， 三 轮 农 用 运输 车 产量 在 10 万 辆 以 上 
的 企业 有 5 个 ,共生 产 89. 63 万 辆 , 占 全 行业 总 产量 
的 44.8%， 产 量 在 5 一 10 万 辆 的 企业 有 7 个 ， 共生 


产 46. 31 万 辆 。 以 上 12 个 企业 的 产量 为 135. 94 万 
辆 , 占 全 行业 总 产量 的 68% .1995 年 产量 居 前 20 名 


的 企业 的 产量 见 表 3。 
$2 95 年 四 轮 农用 运输 车 行业 产量 
Bh 16 名 的 企业 的 产量 
A ， 1995 年 
1 | 文登 农用 车 厂 32962 
2 | 查 建 龙马 集团 16418 
3 | 江西 手 扶 拖拉 机 厂 15841 
4 | 湖北 至 喜 集 团 13068 
5 | 福建 龙 江 和 集团 12597 
6 | 湖南 果园 汽车 改装 厂 10258 
7 | 河北 广 平 机 械 厂 10003 
8 | 山东 寿光 聚宝 集团 9410 
9 | 诸城 车 辆 厂 8668 
10 | 川路 机 械 厂 8366 
11 | 福建 平和 农用 车 厂 8178 
12 | 山东 荣成 海山 集团 8028 
13 | 皖南 机 动车 辆 总 厂 7076 
14 | 湖南 果园 交通 机 械 厂 6111 
15 | 四 川 公 路 机 械 修配 厂 5695 
16 | 长沙 莱 萝 汽车 厂 5500 
M3 1995 年 三 轮 农 用 运输 车 行业 产量 
居 前 20 名 的 企业 
P4 1995 年 
次 序 企业 名称 产量 G) 
1 | 南京 农用 车 三 264819 
2 | 山东 巨 力 集团 206436 
3 | 皖南 机 动车 辆 总 厂 148910 
4 | 聊城 运输 机 械 厂 139098 
5 | 高 唐 时 风 集 团 137050 
6 | 许昌 机 器 厂 85013 
7 光明 机 器 三 75167 
8 | 兰州 手 扶 拖拉 机 厂 66082 
9 宁国 机 械 工 业 公 司 61038 
10 | 奔 马 集团 公司 60500 
11 | 德州 通力 集团 公司 59724 
12 | 五 莲 通 用 机 械 厂 55588 
13 | 甲 路 通用 机 械 广 40268 
14 | 诸城 恒星 机 械 公 司 33639 
15 | 石家庄 拖拉 机 厂 32586 
16 | 山东 和 鲁 翔 集团 26100 
18 | 西安 古城 三 轮 车 公司 24300 
19 | 合肥 车 辆 三 19024 
20 | 兰州 车 辆 广 16025 
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以 上 事实 说 明 ， 农 用 运输 车 的 生产 集中 度 在 提 
高 ,生产 正 向 集约 化 方向 发 展 , 逐 步 形 成 规模 化 生产 
经 营 的 趋势 。 

农用 运输 车 行业 一 开始 就 打破 了 部 门 和 行业 界 
限 . 在 现 有 生产 企业 中 , 除 农机 行业 归口 的 企业 外 ， 
还 有 汽车 、 兵 器 、 航 空 、 航 天 、 司 法 、 交 通 、 农 业 
(KE) 林业 、 轻 工 、 煤炭、 石油 等 部 门 归 口 的 企业 。 
近年 来 ,农村 的 广阔 市 场 已 越 来 越 被 汽车 界 所 重视 。 
1995 年 ， 一 汽 、 二 汽 、 北 汽 、 南 汽 、 重 汽 等 企业 集 
团 已 开始 研究 开发 农用 运输 车 或 农用 轻型 载 货 汽 
车 :采用 兼并 农用 运输 车 企业 ,或 向 农用 运输 车 与 拖 
拉 机 生产 企业 投资 等 方式 ， 既 生产 汽车 又 生产 农用 
运输 车 。 

“AG” 期 间 , 农用 运输 车 的 产品 开发 取得 了 重 
大 进展 。 除 1. 5t 级 四 轮 农 用 运输 车 的 选 型 与 整顿 
外 ， 重 点 开发 了 0. 5t、0. 75t、1. 0t 级 的 系列 产品 ， 
0. 5t、0.75t 级 的 农用 运输 车 已 完成 基本 型 及 一 些 变 
型 的 开发 ，1. 0t 级 也 有 若干 机 型 定型 。 三 轮 农 用 运 
输 车 有 0.5t、0.75t 两 级 , 有 方向 盘 转向 和 手 把 式 转 
向 两 种 ,其 动力 一 般 为 195、190、185、180、175 等 
卧 式 单 伺 柴油 机 ， 以 195 柴油 机 为 动力 的 三 轮 农 用 
运输 车 1995 年 已 占 全 国 总 产量 的 80% 。 至 今 , 从 产 
品 结构 型 式 上 看 ， 有 四 类 农用 运输 车 产品 已 获得 了 
农村 市 场 的 认可 ， 进 入 了 大 批量 生产 。 第 一 类 是 
0. 5t、0. 75t 装 各 型 单 生 柴油 机 的 三 轮 农用 运输 车 ， 
列 入 了 1993 年 两 部 《4 目录) 的 型 号 已 多 达 360 多 个 。 
第 二 类 是 手 扶 拖拉 机 的 折腰 变型 运输 机 ， 至 今 该 产 
品 仍 统 计 在 手 扶 拖 拉 机 类 中 。 第 三 类 是 手 扶 拖拉 机 
变型 设计 的 整 架 式 四 轮 农 用 运输 车 〈( 如 赣 江 -12 系 
列 1, 0t 级 四 轮 农 用 车 ), HAR BAHL. PUK 
是 配 小 红 径 多 缸 柴 油 机 的 直接 传动 式 的 四 轮 农 用 运 
输 车 (汽车 形式 的 结构 布置 )。 

近 几 年 来 ， 江苏 与 浙江 省 在 当地 公安 部 门 的 支 
持 下 ,率先 发 展 了 农用 客车 ,已 形成 0.5~1. 5t 级 各 
式 农 用 客车 ,并 成 为 本 企业 的 主导 产品 。 如 浙江 公路 
机 械 厂 在 省 内 生产 销售 飞 蝶 牌 农用 客车 ,1994 E 
售 量 即 达 3884 辆 。 为 指导 各 地 载 客 农用 运输 车 的 发 
展 ， 机 械 工 业 部 农业 装备 司 与 公安 部 交通 管理 局 协 
商 后 , 于 1995 年 9 月 印发 了 《 载 客 农用 运输 车 暂行 
技术 条 件 》 和 《 载 客 农 用 运输 车 暂行 试验 方法 》 两 个 
文件 。 

在 1995 年 内 还 颁发 了 《四 轮 农 用 运输 车 型 号 编 
制 规则 》(JB/T7735-1995) 和 《四 轮 农用 运输 车 可 
靠 性 考核 》 (JB/T7736-1995) 两 个 行业 标准 。 

1994 F, 国家 拖拉 机 质量 监督 检测 中 心 对 全 国 
115 家 四 轮 农用 运输 车 生产 企业 的 115 种 有 代表 性 
的 产品 进行 了 质量 统 检 , 其 中 17 家 企业 的 产品 达到 
一 等 品 ，36 家 企业 的 产品 达到 合格 品 ， 统 检 合 格 率 
只 达 48%, 62 家 企业 的 产品 不 合格 。 经 过 统 检 后 的 
认真 整改 ，1995 年 对 产品 质量 不 合格 的 62 个 企业 
进行 了 复查 。 复查 结果 是 , 有 61 个 企业 的 产品 质量 
合格 ,1 个 企业 的 产品 仍 不 合格 , 复查 中 出 现 的 故障 
缺陷 总 数 和 缺陷 项 次 均 较 1994 年 统 检 有 较 大 幅度 


减少 。 
农用 运输 车 产品 可 靠 性 指标 质量 等 级 在 提高 。 
在 1993 一 1994 年 间 考 核 试验 的 29 种 车 型 中 ,优等 
品 有 8 种, 占 26.7%. 1995 年 试验 的 18 种 车 型 中 ， 
达到 优等 唱 的 有 9 种 , 占 50%。 各 种 级 别 农用 运输 
车 的 可 靠 性 指标 平均 值 列 于 表 4。 对 1995 年 试验 的 
18 种 车 综合 统计 得 出 , 平均 故障 间隔 里 程 点 估计 值 
为 4500km, 无 故障 性 综合 评分 值 为 97. 17 分 , 达到 
一 等 品 水 平 , E 1995 年 前 的 平均 水 平 提高 了 一 个 等 
级 。 
表 4 各 种 级 别 农用 运输 车 的 可 靠 性 指标 平均 值 


MTTFF (km) MTBF (km) 







. 50 857.0 82. 41 





| | 





94. 39 
| 0.75 74.91 
| 1-00 | 5788. o | 2349. 1 | 6500. 0 | 4623.4 | 73.95 
| 1. 50 | 3583.3 | 1439. 6 | 6133.8 | 4407.6 | 81.48 
WE: Sy. Ss 一 一 F814 th. 
Srv Sa 单 测 置信 下 限 值 。 

三 轮 农 用 运输 车 1995 年 由 国家 拖拉 机 质量 检 
测 中 心 对 96 个 企业 的 96 个 品种 进行 了 质量 统 检 。 
其 中 目录 内 企业 77 个, 非 目录 内 企业 19 个 ,检测 结 
果 是 :目录 内 企业 的 产品 有 48 个 达到 合格 品 水 平 以 
E., 合格 率 为 62. 3%,， 非 目录 内 企业 的 产品 合格 率 
为 47.7%。 

预计 “ 九 五 ”期 间 农用 运输 车 行业 仍 会 有 较 快 的 
发 展 。 有 关 部 门 和 企业 正在 着 重 抓 好 以 上 1996 年 
《目录 》 为 契机 的 行业 管理 , 农用 运输 车 整 车 与 主要 
零 部 件 质量 考核 与 提高 ， 以 及 农用 运输 车 发 展 战 略 
研究 等 工作 ， 以 促进 农用 运输 车 行业 的 健康 发 展 。 

( 舞 稿 人 人: 机械 工业 部 洛阳 拖拉 机 研究 所 A 
J 
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1995 年 , 中 国 农 业 机 械 工 业 协 会 挂车 力 车 分 会 
会 员 单位 140 个 ， 以 生产 挂车 为 主 的 企业 70 多 个 ， 
以 生产 力 车 为 主 的 企业 20 多 个 ， 其 余 是 配套 企业 。 

1995 年 ， 挂 车 行业 的 产销 形势 进一步 好 转 。 
1993 年 挂车 产量 下 降 到 最 低谷 ，1994 年 开始 好 转 ， 
1995 年 继续 上 升 。 机 械 工 业 部 系统 挂车 行业 1995 
年 生产 农用 挂车 28.92 万 辆 ， 比 1994 年 增长 
27. 09% ， 其 中 大 中 型 农用 挂车 5.62 万 辆 ， 比 1994 
年 增长 28.08%. 

从 80 年 代 中 期 以 来 ,由 于 三 轮 和 四 轮 农 用 运输 
车 的 兴起 ， 用 拖拉 机 牵引 的 农用 挂车 的 需求 量 逐 渐 
减少 ,对 农用 挂车 的 生产 企业 冲击 很 大 。 许 多 企业 调 
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整 了 产品 结构 ,开发 生产 市 场 适销 的 产品 。 到 1995 
年 ， 挂 车 行业 有 10 多 家 企业 在 保留 老 产 品 的 情况 
下 ,开发 生产 了 三 轮 或 四 轮 农 用 运输 车 ; 还 有 10 多 
家 企业 以 生产 大 中 型 汽车 挂车 、 半 挂车 ,特种 车 辆 、 
方向 盘 式 手 扶 拖拉 机 ,汽车 改装 为 主 。 调 整 产 品 结构 
比较 早 的 企业 , 已 获得 了 较 好 的 经 济 效益 。 例 如 , 河 
北 广 平 县 机 械 厂 开发 四 轮 农 用 运输 车 之 后 ， 发 展 很 
快 ，1995 年 产量 已 达 1 万 多 辆 ， 在 全 国 四 轮 农 用 运 
输 车 行业 排名 第 七 ,山西 临 狂 卓 理 机 械 厂 1995 年 生 
Pout 25000 辆 三 轮 农 用 运输 车 ,在 省 内 名 列 榜首 。 以 
生产 大 中 型 汽车 挂车 、 半 挂车 .集装箱 车 和 汽车 改装 
为 主 的 张家口 拖车 总 厂 、 郑 州 拖车 厂 、 青 岛 第 一 挂车 
三 .随州 天 风 专 用 汽车 制造 三 的 经 济 效益 都 比较 好 。 
杭州 挂车 三、 江苏 常州 江南 机 具 厂 开发 生产 了 方向 
盘 式 手 扶 拖拉 机 带 挂车 ,产销 形势 不 错 , 广 东 和 锥 山 挂 
车 总 厂 过 去 以 生产 小 型 农用 挂车 为 主 ， 现 已 开发 了 
轻型 汽车 、 热 水 炉 等 多 种 新 产品 ,还 建立 了 科 工 贸 市 
场 ， 经 营 机 电 、 汽 车 、 建 材 、 化 工 产品 等 , 搞活 了 企 
业 。 
力 车 行业 生产 持续 大 幅度 下 降 ,形势 严峻 .机 械 
工业 部 系统 的 手 推 胶 轮 车 的 产量 ， 由 1991 年 的 
778.3 万 轮 下 降 到 1995 年 的 83 万 轮 。 有 些 企 业 处 
于 停产 状态 。 由 于 科学 技术 的 进步 , 力 车 行业 的 衰落 
已 成 定 势 有 些 予 见 性 比较 强 的 企业 ,比较 早 地 转产 
了 其 他 产品 , 产销 形势 很 好 .例如 , 山东 聊城 运输 机 
械 三 前 几 年 就 丢掉 了 力 车 这 个 老 产品 ， 开 发 生产 三 
轮 农用 运输 车 ,1995 年 产量 近 14 万 辆 , 在 全 国 三 轮 
农用 运输 车 行业 排名 第 四 ; 兰州 车 辆 厂 在 适当 保留 
力 车 生产 的 情况 下 ,1995 年 生产 了 2 万 多 辆 三 轮 农 
用 运输 车 。 而 一 些 调整 产品 结构 动手 慢 的 企业 则 处 
境 十 分 艰难 。 
[ 扎 稿 人 :中 国 农业 机 机 工业 协会 挂车 力 车 分 会 
aX Hh) 


RA AR IP 4k HL AE HR FF AL 


一 、 生 产 发 展 情 况 

1995 年 是 农用 航 外 挂机 挂 桨 行业 自 1989 年 以 
来 第 二 次 产销 大 滑坡 的 年 头 。 据 初步 统计 ,全 行业 整 
机 和 配件 生产 企业 仍 保持 在 50 RAM 70~80 家， 其 
中 参加 中 国 农 业 机 械 工 业 协 会 的 会 员 单位 56 家 。 
1995 年 末 ， 本 行业 〈 指 挂机 挂 桨 分 会 范围 ) 企业 总 
人 数 约 1.1 万 人 ,固定 资产 1.8 亿 元 ,全 年 完成 工业 
总 产值 4.2 亿 元 ， 其 中 本 行业 归口 产品 产值 约 1.7 
亿 元 , HE 1994 年 下 降 34. 6%; 上 交 增 值 税 及 各 项 附 
加 税 1600 万 元 , 比 1994 年 下 降 9.1%; 利润 930 万 
元 , 比 1994 年 下 降 25.6% .1995 年 全 国 各 种 型 号 规 
格 挂机 挂 效 的 总 产量 约 14.6 万 台 ， 比 1994 年 减少 
9 万 台 , 减 幅 达 40%。 其 中 江苏 省 总 产量 9. 5 万 台 ， 
HE 1994 年 减产 7.5 万 台 , 减 帆 为 44.4%。 年 产 7000 
台 以 上 的 厂 , 已 由 1994 年 的 11 家 减 至 6 家 , 这 11 
家 企业 1995 年 总 产量 9.2 万 台 , 比 1994 年 的 15.45 
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HEFT 40.5%. 其中, MRK 1995 年 
产量 14009 台 , IE 1994 年 下 降 51. 1%; 吴县 农用 挂 
机 厂 11977 台 , 下 降 52.4%; 宁波 挂机 厂 12100 台 ， 
下 降 3.2%; 海安 县 挂 浆 挂机 厂 10500 台 ， 下降 
23.7%; RULER RELI 10050 台 , FR 44.7%; 杭 
州 华 春 汽车 活塞 有 限 公 司 10035 台 ， 上 升 23.3%， 
太仓 农机 三 厂 5670 台 , 下降 34.8%; 扬州 江华 机 械 
厂 5941 台 ， 下降 10. 5%。 上 述 8 厂 属于 1995 年 产 
销 形势 较 好 的 厂 , 其 它 如 兴 化 .江都 .昆山 等 地 的 一 
BES, 1995 年 产量 的 降幅 分 别 高 达 68.2%. 61.3% 
和 57.7% 。 全 年 亏损 100 万 元 以 上 的 1 个 厂 ; 70 万 
元 以 上 的 3 个 厂 ; 20 万 元 以 上 的 6 个 厂 ; 10 万 元 以 
上 的 7 个 厂 ; 3 万 元 以 上 的 11 个 厂 。 配件 产量 比较 
突出 的 是 扬州 第 一 汽车 齿轮 厂 ,1995 年 工业 总 产值 
接近 1.3 亿 元 , 生产 齿轮 1000 万 只 , 其 中 挂 桨 机 精 
锯齿 轮 51. 79 万 只 , RIET 1994 年 产量 ; 58ih 
山 机 械 厂 生产 的 向 机 牌 系列 螺旋 桨 ， 总 产量 35 万 
A, 51994 年 持平 。 

据 农业 部 1995 年 未 统计 , 全 国 农用 机 动 运输 船 
拥有 量 为 373257 WW. E 19944 EHT 0.87%。 其 
中 ， 江 苏 省 最 多 ， 为 126416 WM, 11994 年 上 升 了 
2.2%, 浙江 省 第 二 , 为 114464 BW, 11994 FEH 
了 0.6%; 安徽 省 第 三 , X31468 Æ. tH 1994 EH 
了 6.1%。 全 国 渔 用 机 动 船 拥有 量 为 350784 BR. I 
1994 年 上 升 了 7 了 6%。 其 中 ,浙江 省 最 多 ,为 54862 R. 
比 1994 FLAS 8%; 福建 省 第 二 , 为 50867 R, It 
1994 年 上 升 了 4. 3%; 江苏 省 第 三 , 为 50548 W. IH 
1994 年 上 升 了 9.6%。 

1995 年 由 于 挂机 挂 奖 行业 市 场 疲软 , 工厂 生产 
不 景气 ,被 迫 转 产 或 基本 转产 的 企业 一 年 中 又 增加 
了 7~8 家 ,为 此 ,本 行业 的 企业 结构 已 由 原先 80% 
以 上 的 县 属国 营 或 集体 企业 转 为 县 、 乡 .村 和 私营 厂 
并 存 的 结构 。 虽 然 其 中 不 少 厂 通过 技术 改造 和 新 产 
品 开发 ,工艺 水 平 有 了 很 大 改善 ,但 就 行业 的 总 体 技 
术 素 质 而 言 , 较 前 几 年 已 有 所 下 降 ,特别 是 某 些 村 办 
厂 和 私营 厂 , 无 图 纸 、 无 标准 、 无 注册 商标 的 现象 仍 
不 同 程度 存在 .行业 整体 质量 水 平 较 前 几 年 下 降 , 假 
冒 伪 劣 产 品 成 批 充 奈 市场, 分析 1995 EGG eA 
坡 的 原因 , 大 致 有 以 下 几 点 : (1) 宏观 经 济 控制 , 银 
行 信 贷 紧 缩 ,使 企业 缺乏 足够 资金 备料 生产 。 主 机 广 
和 配件 厂 之 间 、 主 机 厂 、 配 件 厂 和 和 销售 单位 之 间 货 款 
互相 拖欠 ,三 角 债 现象 其 于 往年 ,从 而 拖 长 了 资金 回 
笔 周 转 期 ,用 户 因 集资 困难 ,也 难以 投 建 80t 以 上 钢 
船 , 即 使 某 些 在 建 船 舶 ,也 往往 因 后 续 资 金 难以 补充 
而 不 得 不 半途 搁置 甚至 废弃 。(2) 国家 基建 规模 压 
缩 , 公路 的 大 规模 扩建 、 增 建 , 四 轮 和 三 轮 农 用 运输 
车 的 大 批 投放 市 场 ， 使 得 内 河 船舶 的 运输 量 大 大 减 
少 ， 特别 是 较 大 吨位 钢 船 的 产量 明显 缩减 。(3) 目 
1995 年 起 , 每 年 6 一 8 月 ,国家 实施 近海 渔场 封 海 育 
鱼 规 定 ,从 而 给 捕 鱼 户 带 来 了 季节 性 限制 , 短 规格 挂 
机 挂 奖 在 这 三 个 月 中 出 现 滞销 。(4) 鲁 鱼苗 的 捕捞 是 
挂 桨 机 的 又 一 重要 市 场 。1995 年 下 半年 起 ， 受 关税 
影响 ,鳗鱼 苗 价 格 大 幅度 回落 ,导致 挂 奖 机 销售 受到 
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一 定 冲击 。(5) 假冒 伪劣 产品 和 配件 大 量 上 市 ， 某 些 
私营 业主 采用 以 次 充 好 、 偷 税 漏税 的 办 法 压低 售 价 ， 
一 方面 损害 主机 厂 品牌 声誉 ， 另 方面 由 于 价格 大 战 
也 影响 了 行业 成 员 厂 的 效益 ,(6) 挂 机 挂 桨 行业 虽然 
多 次 向 上 级 申请 ， 但 至 今 增 值 税 率 始 终 未 能 按 农 机 
优惠 政策 执行 ， 从 而 增加 了 部 分 企业 的 税 负 。 综 观 
1995 年 整个 挂机 挂 桨 行业 ， 无 论 是 产值 、 产 量 、 利 
Bi. 都 比 1994 年 大 幅度 下 降 , 亏损 企业 多 达 11 家 ， 
EAK 20 万 元 以 上 企业 仅 有 6 家 ,其 中 效益 较 好 的 
有 扬州 第 一 汽车 齿轮 厂 TRE RK 
厂 和 武进 蔷 医 农机 厂 4 家 ， 其 余 均 处 于 微利 或 无 利 

二 、 国 内 外 市 场 情况 

1995 年 市 场 情 况 大 不 如 1994 年 ， 总 趋势 是 沿 
海 市 场 有 所 上 升 , 内 河 市 场 大 幅度 下 降 . 邢 江 农 水 机 
械 厂 、 吴 县 农用 挂机 厂 武进 甘 甘 农机 厂 等 几 家 产量 
较 高 的 厂 过 去 都 以 销售 1.6~2. 4m 光 机 为 主 ， 而 
1995 年 80t 以 上 钢 船 产量 减少 ， 故 光 机 销量 也 大 大 
减少 ,与 渔船 配套 的 lm 整 机 销量 有 所 上 升 。 销 售 滑 
坡 情况 在 长 江 沿 岸 企 业 比 较 突 出 ， 沿 海 企业 幅度 较 
小 。 其 中 ， 杭 州 华 春 汽车 活塞 有 限 公司 不 仅 没 有 减 
S, 相反 还 有 所 上 升 。 从 销售 价格 看 , 南方 沿海 各 厂 
价格 较 高 , 相 比 之 下 , 江苏 .安徽 各 厂价 格 要 低 于 浙 
江 、 福 建 同 行 厂 10%; 私营 企业 售 价 又 低 于 行业 成 
R6%~10%. ABH. 仍然 以 8.8kW HWE, 
1995 年 销量 为 11 万 台 ，5.9kW 以 下 挂机 挂 桨 约 3 
万 台 ; 1lkW 以 上 挂 浆 约 0.6 万 台 。 

国外 市 场 挂机 挂 桨 的 销量 较 少 。1995 年 宁波 挂 
HORA. HA. RARER (边贸 ) H 
800 台 ， 主 要 为 2.2kW 挂机 ; 温州 挂机 厂 出 口 苏丹 
4. 4kW 挂机 10 台 ; 其 它 厂 还 有 零星 机 具 出 口 ,数量 
不 多 。 

三 、 新 产品 开发 

由 于 1995 年 市 场 形势 较 差 , 工厂 在 新 产品 开发 
方面 投入 不 多 。 据 目前 掌握 的 资料 , 环 江 农 水 机 械 厂 
开发 的 Z 型 组 装 式 船 用 齿轮 箱 型 航 外 挂 奖 已 经 小 
批量 投放 市 场 。 该 项 目 已 获得 国家 实用 新 型 专利 ,其 
它 厂 为 改变 挂 桨 机 产品 单一 局 面 ,也 纷纷 开发 第 二 、 
第 三 产品 ， 因 此 对 挂 奖 机 的 更 新 换代 不 够 重视 。 

四 、 行 业 管 理 

1995 年 中 国 农业 机 械 工 业 协 会 挂机 挂 奖 分 会 
着 重 开展 的 行业 工作 有 : (1) 3 月 、6 月 , 根据 国家 
技术 监督 局 1994 年 4 季度 对 挂 桨 机 行业 产品 质量 
抽查 情况 , 按照 江苏 省 经 委 、 标 准 局 和 机 械 厅 要 求 ， 
挂机 挂 柴 分 会 配合 机 械 工业 部 农用 运输 机 械 产品 质 
量 监督 检测 中 心 南京 分 中 心 召 开 了 抽查 产品 质量 不 
合格 厂 厂 长 座谈 会 和 行业 产品 质量 分 析 会 ， 布 置 了 
两 年 的 行业 整改 要 求 ， 并 为 有 关 企 业 进 行 整改 咨询 
RS; (2) 4 月 份 召开 挂机 挂 桨 分 会 第 三 届 会 员 大 
会 , 进行 了 换届 选举 , 接纳 新 会 员 , 表彰 先进 , 并 就 
产品 质量 工作 的 有 关 问 题 和 法 规 进 行 了 传达 和 讨 
论 ; (3) 按照 各 项 新 标准 要 求 ， 对 本 行业 统 型 图 纸 
7GJS-8. 8 型 挂 浆 进行 了 新 旧 标 准 转化 和 标准 化 审 
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查 , 制订 并 报批 发 布 了 苏 机 N65-95《7GJS-8.8 HR 
用 航 外 挂 浆 产 品质 量 分 等 》 和 苏 机 N9-95《 农 用 航 外 
挂机 挂 奖 齿轮 产品 质量 分 等 } 两 项 指导 性 技术 文件 ， 
并 发 放行 业内 有 关 工 厂 ;(4)? 继 续 向 政府 有 关 部 门 申 
报 挂 桨 机 产品 增值 税 减免 问题 ; (5) 编 印 《 农 船 挂机 
挂 奖 》、《 挂 机 挂 桨 简讯 》 各 两 期 , 撰写 《乡镇 企业 机 
电 实 用 手册 》 中 “ 农 船 挂机 挂 桨 及 螺旋 桨 ”有关 章节 ， 
(6) 为 有 关 行 业 厂 提供 工艺 .质量 管理 及 新 品 开发 等 
项 技术 服务 。1995 年 由 于 市 场 疲软 , PMN., ii 
格 协调 工作 难以 展开 。 行业 内 部 体制 基本 维持 1994 
年 原状 。 

五 、 质 量 与 质量 管理 

1995 年 3 一 6 月 ， 机 械 工 业 部 农用 运输 机 械 产 
品质 量 监督 检测 中 心 南京 分 中 心 对 江苏 .浙江 .安徽 
等 地 有 关 村 办 和 私营 挂 奖 机 及 配件 生产 厂 的 产品 和 
质量 进行 了 一 次 系统 摸底 : 7~8 月 ， 对 六 家 质量 抽 
查 不 合格 企业 进行 了 复查 验收 ;9 月 ,配合 农业 部 农 
机 推广 许可 证 发 放 ， 对 福 鼎 船用 挂机 广 和 连 江 凤 城 
机 械 厂 的 产品 进行 了 检测 。 此 外 , 在 有 关 地 区 工商 、 
公安 部 门 支持 下 ， 本 行业 的 打假 工作 已 在 禾 江 农 水 
机 械 厂 、 吴 县 农用 挂机 厂 和 马鞍 山 向 山 机 械 厂 取得 
了 突破 性 进展 , 查获 兴 化 、 吴 县 、 无 锡 、 张家港 地 区 
多 家 伪劣 假冒 产品 制 售 单位 ,进行 了 一 定 的 制裁 , 假 
BMRB MH. 但 近期 又 有 回潮 势头 。 目前 ， 
本 行业 多 数 厂 正 努力 加 强 全 面 质量 管理 和 产品 质量 
整顿 以 迎接 统 检 ， 但 仍 有 部 分 厂家 至 今 仍 埋头 压价 
销售 而 置 标准 贯彻 与 质量 整顿 于 不 顾 。 

六 、 技 术 改 造 

1995 年 本 行业 技术 改造 动作 较 大 的 厂 仍 是 扬 
州 第 一 汽车 齿轮 厂 ， 国 家 科 委 下 达 了 引进 日 本 冷 锯 
和 瑞士 冷 精 锻 技术 , 两 个 项 目 总 投资 5800 万 元 , 全 
部 项 目 完 成 后 , WHR ASM. HR. RAY 
挤 压 全 套 工 艺 设施 和 生产 能 力 。 宁 波 挂机 三 投资 
200 万 元 ,建成 了 精 锻 齿 轮 生 产 线 , 除 满足 本 厂 产品 
配套 外 ,还 承接 部 分 外 协 业 务 BYE ARK ALR H 
资 450 万 元 , 扩建 了 新 厂区 , 增 辟 了 链条 生产 线 , M 
变 了 产品 单打 一 局 面 。 

[ 扎 稿 人 ;中国 农 业 机 机 工业 协会 挂机 挂 奖 分 会 
HAR 
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一 、 生 产 发 展 情况 

1995 年 机 械 工业 部 归口 的 企业 166 个 , 全 部 职 
工 全 年 平均 人 数 65421 人 ， 固 定 资产 原价 16. 58 亿 
元 、 净值 年 平均 余额 8. 75 亿 元 。 全 年 完成 工业 总 产 
值 26. 2 亿 元 (1990 年 不 变价 )， 实 现 利税 1. 63 亿 
元 , 分 别 比 1994 年 增长 19.8% 和 2.5%. 喷灌 机 产 : 
量 544467 台 , 比 1994 年 下 降 31. 25%% 。 水 轮 和 产量 
1888 台 , 比 1994 年 增长 468. 67% 。 农 用 水 井 钻机 产 
M1291 台 , 1994 年 增长 61. 38%。 在 各 种 农用 水 
FE, 除 长 轴 深 井 泵 和 井 用 潜水 电 和 泵 产量 低 于 1994 
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年 外 ,其 它 各 种 泵 的 产量 均 有 不 同 程度 的 增长 . 详 见 
# 1. 


表 1 1995 年 排灌 机 械 产 量 ( 台 ) 
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1994 年 增 
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1635163 
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671481 
189057 
25279 
14419 
78498 
| AE PRE KER 813173 
: Ke 332 
据 统 计 , 11 个 骨干 重点 企业 的 产品 产量 比 1994 
年 有 所 增加 ,工业 总 产值 高 于 1994 年 , 总体 经 济 效 
益 不 及 1994 年 。 主 要 原因 是 , 其 中 有 三 个 长 轴 深 井 
泵 为 主导 产品 的 企业 销售 形势 不 好 ,效益 下 滑 , 这 三 
个 企业 之 中 还 有 一 个 企业 严重 亏损 ,所 以 ,平均 水 平 
只 相当 于 全 行业 的 平均 水 平 。 
二 、 国 内 外 市 场 情 况 
1995 年 排灌 机 械 国 内 市 场 形势 好 于 1994 F, 
全 年 销售 收入 23. 84 亿 元 , 比 1994 年 增长 24.17%, 
销售 形势 较 好 的 产品 是 水 轮 泵 、 水 井 钻 机 、 中 小 型 泵 
AK GR ,长 轴 深 井 泵 和 喷灌 机 的 销售 量 下 降 . 各 企 
业 销 售 不 均衡 程度 较 大 。 
国外 市 场 销 售 情况 好 于 1994 年 ,全 年 出 口交 货 
值 2645 万 美元 ， 其 中 自 营 出 口 创 汇 额 896 万 美元 。 
农用 水 泵 的 出 口 量 有 较 大 增长 。 出 口 的 主要 地 区 是 
南亚 、 东 南亚 和 非洲 几 个 国家 , 如 泰国 、 i. 秘鲁 
等 国 。 
三 、 科 研 与 新 产品 开发 
1995 年 完成 机 械 工 业 部 新 产品 试制 计划 的 项 
A 6 项 , 其 中 续 1994 年 的 3 项 。 包括 ; RRR 
水 泵 厂 的 5.5 ~7. 5kW 污水 潜水 电 泵 ; 湖北 洪湖 市 
工业 有 泵 厂 和 中 国 农 业 机 械 化 科学 研究 院 研制 的 9X- 
900 型 强制 循环 泵 ;四 川 新 达 机 械 集 团 股 份 有 限 公 
司 研制 的 600S47 型 单 级 双 吸 离心 泵 ;中 国 农 业 机 械 
化 科学 研究 院 和 湖南 省 农业 机 械 研 究 所 、 山 东 省 农 
WLR OT FET SP TBM ARBOR; 出 东 省 农 
业 机 械 研 究 所 和 山东 平 度 华 通 有 限 公 司 研 制 的 污水 
AR AT iss 新 对 潜水 泵 厂 研 制 的 SXB 型 潜水 
TE UR Ht FF KE 
1995 年 完成 机 械 工 业 部 科研 计划 的 项 目 2 项 。 
包括 : 江苏 理工 大 学 的 螺杆 和 泵 大 螺 距 螺杆 复杂 廊 形 
数控 加 工 的 研究 ; 江苏 高 邮 农 机 厂 和 江苏 亚太 特种 
泵 三 的 高 比 转 数 混流 泵 水 力 模型 研究 。 
江苏 理工 大 学 的 计算 机 辅助 设计 研究 及 应 用 获 
机 械 工 业 部 科技 进步 二 等 奖 ,. 浙 江 省 机 电 研 究 院 、 湖 
队 省 农业 机 械 研 究 所 、 山 东 省 农业 机 械 研 究 所 、 中 国 
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农业 机 械 化 科学 研究 院 和 河北 省 机 械 科 学 研究 院 共 
同 研制 的 IQ 轻 小 型 离心 泵 系列 获 机 械 工 业 部 科技 
进步 三 等 奖 。 

四 、 行 业 管理 

1995 年 ,中国 农 业 机 械 工 业 协 会 排灌 机 械 分 会 
召开 了 理事 会 议 ， 就 排灌 机 械 分 会 如 何 进一步 发 挥 
群体 组 织 作 用 ， 切 实 克服 松散 状况 进行 了 讨论 并 研 
究 了 措施 ， 对 解决 排灌 机 械 行 业 存 在 的 问题 起 到 了 
积极 推动 作用 。 对 排灌 机 械 行业 主要 生产 厂 的 经 济 
指标 完成 情况 进行 了 统计 。 以 经 济 体制 改革 为 主要 
内 容 组 织 了 经 验 交 流 。 撰 写 了 “排灌 机 械 产 品 结构 调 
整 及 发 展 的 研究 ”。 

五 、 质 量 与 质量 管理 

1995 年 排灌 机 械 行业 没有 开展 全 国 性 的 质量 
检查 工作 。 质 量 检测 部 门 为 颁发 和 换 发 潜水 电 录 生 
产 许 可 证 作 了 些 准备 工作 ,制定 了 新 的 规定 和 要 求 ， 
组 织 宣 贯 了 检测 细则 。 生 产 企 业 根据 新 的 要 求 对 本 
企业 的 质量 管理 工作 进行 了 整顿 。 针 对 一 些 排 灌 机 
械 产 品质 量 不 稳定 的 问题 ， 有 关 质 量 管理 部 门 组 织 
了 经 验 交 流 和 互 访 学 习 活动 。 中 国 农业 机 械 工 业 协 
会 排灌 机 械 分 会 也 开展 了 一 些 加 强 质 量 管理 提高 产 
品质 量 的 工作 。 

六 、 技 术 改 造 与 基本 建设 

1995 年 部 管 国家 专项 计划 没有 安排 沪 机 械 的 
技术 改造 计划 。 一 些 企业 自行 安排 了 部 分 技术 改造 
项 目 。 据 统计 ， 全 年 完成 更 新 改造 项 目 总 投资 8152 
万 元 、 基 本 建设 投资 1. 27 亿 元 。 

[ 摆 稿 人 ;中 国 农业 机 械 工 业 协 会 排灌 机 械 分 会 
ESB) 


水 利 机 械 行 业 


一 、 生 产 发 展 情 况 

1995 年 是 “ 八 五 ”计划 的 最 后 一 年 ， 各 企业 继 
续 加 快 经 营 机 制 的 转变 ,提高 企业 应 变 能 力 , 强 化 管 
理 , 在 管 好 企业 主体 的 同时 , 搞活 多 种 经 营 , 创 经 济 
效益 ， 一 些 企业 的 生产 经 营 有 了 明显 好 转 。 

据 中 国 农业 机 械 工 业 协 会 水 利 机 械 分 会 对 42 
个 企业 会 员 的 调查 , 1995 年 职工 总 数 2.31 万 人 ,其 
中 科技 人 员 2134A, 占 职工 总 数 的 10. 78%, 完成 
工业 总 产值 2. 67 亿 元 , 人 均 11500 元 , 比 1994 年 有 
增长 ,水 利 施 工 机 械 产品 的 销售 形势 看 好 ,如 水 利 金 
属 结构 产品 需求 较 多 , SRA PDA. GAL. A 
A LR. 堤坝 基础 处 理 机 械 、 小 型 水 利 装载 机 等 .但 
企业 之 间 发 展 并 不 平衡 ,产品 对 路 .质量 好 的 企业 能 
在 市 场 上 占据 主动 地 位 ,企业 的 产销 形势 好 ,江苏 水 
利 机 械 厂 1995 年 的 工业 总 产值 比 1994 年 增长 
12.1% ,山东 水 利 机 械 厂 的 工业 总 产值 .上 交 利 税 等 
各 项 重要 指标 都 比 1994 年 翻 了 一 番 。 郑 州 水 工 机 械 
厂 成 绩 也 很 突出 。 但 也 有 一 些 企业 任务 不 饱满 ,面临 
亏损 局 面 ,总 的 来 看 ,骨干 企业 的 形势 仍 好 于 -ME 
业 。 因 为 这 些 企业 能 适应 市 场 变化 ,加 快 内 部 经 党 机 
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制 的 改革 ,实施 富余 人 员 与 生产 主要 人 员 分 流 , 采 取 
主 副 分 开 , 齐 头 并 举 的 发 展 原则 ,有 力 地 调动 了 职工 
在 各 自 岗 位 上 的 积极 性 ， 推 动 了 企业 生产 的 发 展 与 

二 、 国 内 外 市 场 情 况 

1995 年 , 国家 的 一 些 重点 大 型 水 利水 电工 程 项 
目 如 三 峡 大 型 工程 项 目 、 小 浪 底 水 利 工程 及 西北 输 
水 防 渗 工 程 等 ,都 在 继续 建设 ,水 利 机 械 有 一 定 的 市 
的 企业 , 具有 较 强 的 竞争 能 力 , 销售 形势 更 好 。 据 中 
国 农 业 机 械 工 业 协 会 水 利 机 械 分 会 42 个 企业 会 员 
的 统计 ，1995 年 完成 产品 销售 额 2. 12 亿 元 。 

据 对 2 个 水 利 机 械 企 业 调 查 ，1995 年 产品 出 口 
创汇 424.6 万 美元 , 主要 出 口 到 伊朗 、 也 门 、 巴 基 斯 
坦 等 国家 。 根 据 有 关 资 料 分 析 ,我 国 水 利 机 械 产 品 在 
国际 上 有 一 定 的 竞争 能 力 ,主要 是 产品 价格 偏 低 。 但 
一 些 企 业 没 能 很 好 地 利用 这 一 有 利 条 件 。 主 要 是 各 
企业 信息 不 灵 ,没有 进入 国际 国内 信息 网 络 ; 不 少 企 
业 没 有 建立 完善 的 质量 保证 体系 ,没有 和 国际 接轨 ， 
因而 影响 我 国 的 水 利 机 械 产 品 进 入 国际 市 场 。 

三 、 质 量 与 质量 管理 

1995 年 是 水 利 机 械 系统 企业 深入 宣传 贯彻 《 产 
品质 量 法 》、《 计 量 法 》.《 标 准 法 》 重 要 的 一 年 。 经 学 
习 贯 彻 执行 “三 法 ”企业 普遍 认识 到 产品 质量 的 好 
坏 , 是 决定 企业 生存 的 头等 大 事 。 水 利 部 下 发 文件 ， 
加 强 对 水 利水 电 建设 工程 质量 及 产品 质量 的 技术 监 
E., 并 对 企业 内 部 质量 评审 员 进 行 培训 、 考 核发 证 。 
一 些 骨干 企业 全 面 学 习 和 采用 国际 标准 ， 主 要 产品 
标准 向 国际 标准 靠拢 ， 在 质量 体系 环境 分 析 的 基础 
上 ,确定 质量 保证 模式 和 体系 要 素 , 编制 企业 《质量 
管理 手册 》 和 《程序 文件 》, 使 产品 质量 在 企业 各 个 
部 门 和 各 个 生产 环节 都 受到 控制 ， 对 保证 产品 质量 
起 到 良好 的 作用 。 如 郑州 水 工 机 械 厂 的 合格 率 达 
90% 以 上 ,出 口 产品 受到 外 商 好 评 。 山 东 水 利 机 械 总 
三 的 产品 在 保修 期 内 的 返修 率 由 过 去 的 47% 降 到 
32% ,一 些 中 小 型 企业 ,通过 深入 学 习 贯 彻 《 产 品质 
量 法 》 的 活动 ,严格 质量 和 质量 管理 , 使 工作 走向 正 
轨 ， 产 品质 量 得 到 保证 和 提高 。 

CRA: KARKEAA KEK) 


畜牧 及 人 饲料 加 工 机 械 行 业 


1995 Æ, 机 械 工 业 部 系统 畜牧 及 饲料 加 工 机 械 
行业 有 主要 生产 企业 75 家 , 职工 25300 人 。 由 于 饲 
料 加 工 机 械 的 拉动 ， 全 年 完成 工业 总 产值 93663 万 
JG, HE 1994 年 增长 20. 47%; 产品 总 产量 345146 台 
( 套 )， 比 1994 年 增长 41.53%; 销售 收入 69646 万 
元 , 比 1994 年 增长 16. 26% ;出 口交 货 值 4323 万 元 ， 
其 中 上 自 营 出 口 额 63 万 美元 ， 年 末 库 存 15453 万 元 。 
1995 年 在 农业 机 行业 的 22 个 小 行业 中 ， 畜 牧 机 械 
行业 的 工业 经 济 效益 综合 指数 排 在 第 19 位 ,饲料 加 
工 机 械 行业 排 在 第 11 位 。 
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一 、 生 产 与 销售 情况 

草原 畜牧 机 械 。 近 几 年 来 ,草原 畜牧 机 械 的 生产 
一 直 处 于 徘徊 状态 。1995 年 的 产量 虽 比 1994 年 有 
所 增加 ,但 无 大 的 起 色 , 各 类 产品 的 产量 是 ; 草原 建 
设 机 械 12 台 ( 套 ), 牧草 收获 机 机 1798 台 (其 中 : 制 
草 机 为 1555 台 , 搂 草 机 为 185 台 , 捆 草 机 为 38 台 )， 
畜产 品 采集 加 工 机 械 19647 台 (其 中 前 羊毛 机 只 有 
64 台 )， 畜 牧 运输 机 械 7 8. 

畜 禽 饲养 机 械 。 自 从 1993 年 饲养 机 械 市 场 下 滑 
PASE, 1995 年 继续 下 滑 , 产量 为 30053 组 ( 套 )， 比 
1994 年 又 下 降 37% 。 造 成 这 -- 形 势 的 主要 原因 是 ， 
1995 年 全 国 饲 料 粮 价格 和 攀升， 饲料 价格 比 1994 年 
同期 上 升 一 倍 左右 ， 禽 产品 相对 过 剩 昌 价格 受到 限 
制 ,国营 和 蛋 鸡 场 普遍 严重 亏损 , 养 鸡 个 体 户 也 难以 维 
持 , 新 的 养 鸡 户 不 再 出 现 。 由 此 ,许多 饲养 机 械 制造 
企业 产品 滞销 ,一 些 企业 陷于 停产 状态 。 只 有 少数 产 
品质 量 好 ,信誉 高 的 企业 在 支撑 着 这 -一 行业 的 生产 。 
尽管 如 此 ,有 些 企 业 却 在 养殖 业 不 景气 的 情况 下 , 鼓 
EBA, 开拓 市 场 , 创 出 佳绩 。 如 山东 五 茵 县 机 械 制 
造 股 份 有 限 公 司 1995 年 生产 机 械 化 养 鸡 设备 1.8 
万 标准 组 ， 销 售 1.7 万 组 ， 养 鸡 设备 销售 收入 达到 
1200 万 元 ， 站 稳 了 脚跟 。 

饲料 加 工 机 械 。1995 年 饲料 加 工 机 械 的 生产 与 
销售 继续 看 好 ,是 自 饲 料 工业 建立 以 来 最 好 的 E, 
全 年 生产 饲料 加 工 机 械 279490 & (E), IE 1994 年 
增长 57.91%. 其中: 大 中 型 饲料 加 工 成 套 设备 432 
E, E 1994 年 增长 40.26%; 小 型 饲料 加 工 机 组 
2322 Æ, IE 1994 年 增长 21.06%; 机 动 饲料 粉碎 机 
达到 243673 A, th 1994 年 增长 54. 84%, 1995 年 饲 
料 机 械 生产 发 展 的 特点 ， 除 大 中 型 饲料 加 工 成 套 设 
备 的 产量 在 1994 年 的 基础 上 大 幅度 增长 外 ,饲料 粉 
雄 机 的 产销 形势 发 生 了 意 想不到 的 变化 。1984 年 是 
饲料 粉碎 机 产量 的 最 高 年 份 , 达 到 22 万 多 台 , 其 后 ， 
每 年 的 产量 一 直 在 15~17 万 台 上 下 浮动 ， 而 1995 
年 一 跃 达到 24 万 台 , 创下 了 历史 最 高 记录 。 1995 年 
饲料 加 工 机 械 行业 的 优质 产品 和 和 名牌 产品 购销 两 
旺 ,供不应求 .北京 燕 京 牧 机 公司 生产 大 型 饲料 加 工 
成 套 设备 24 E, 销售 25 套 , 包括 其 它 产品 , 公司 创 
下 了 5500 多 万 元 的 工业 总 产值 和 5300 多 万 元 的 销 
售 收 入 。 大 同 农 牧 机 械 厂 生产 大 型 颗粒 饲料 加 工 成 
套 设备 7 E., 大 型 颗粒 饲料 压制 机 单机 32 台 , 全 部 
出 售 完 “七 五 ”期间 引 进 国 外 先进 制造 技术 和 在 此 
基础 上 自行 研制 开发 的 系列 新 产品 发 挥 了 主导 作 
用 。 江 西 红 星 机 械 厂 的 产品 也 十 分 抢手 。 

二 、 新 产品 开发 

1995 年 ,畜牧 及 饲料 加 工 机 械 行 业 的 企业 根据 
市 场 需要 自行 开发 了 许多 新 产品 。 据 不 完全 统计 , 北 
束 燕 京 牧 机 公司 开发 了 ?7 种 ， 湖 南 临 湘 市 机 械 厂 开 
发 了 4 种 , 通 县 农机 修造 广 开 发 了 1 种 ,广东 华 达 机 
器 厂 开发 了 4 种 ,广东 新 兴 饲 料 机 械 厂 开发 了 5 种 ， 
山东 五 茵 县 机 械 制 造 股份 有 限 公 司 开发 了 3 种 。 大 
同 农 牧 机 械 厂 研制 的 时 产 20t 以 上 颗粒 机 ， 为 国产 
颗粒 机 超大 型 化 葛 定 了 基础 .就 全 行业 来 看 ,多 数 企 
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业 都 已 具备 开发 新 产品 的 能 力 。 新 产品 的 开发 ,对 各 
企业 自身 来 讲 , 补充 了 空缺 , 增加 了 系列 品种 , 提高 
了 产品 水 平 ,提高 了 市 场 竞争 能 力 , 也 为 行业 的 发 展 
注入 了 活力 。 

三 、 质 量 与 质量 管理 

1995 年 ,机械 工 业 部 要 求全 行业 开 色 机 械 工业 
质量 工作 新 局 面 , 并 作 了 具体 部 署 。 畜 牧 及 饲料 加 工 
机 械 行业 的 绝 大 多 数 企 业 意识 到 提高 产品 质量 ， 是 
提高 经 济 效益 ,振兴 民族 工业 的 基础 ,认真 贯彻 落实 
机 械 工 业 部 的 精神 与 要 求 , 努 力 加 强 质 量 工作 ,产品 
质量 有 了 明显 提高 。 例 如 ,以 生产 饲料 加 工 机 械 为 主 
的 广东 阳 山 连 江 机 械 厂 的 产品 合格 率 达到 100%; 
广东 新 兴 饲 料 机 械 厂 和 北京 通 县 农机 修造 厂 的 产品 
合格 率 达 到 99% Es 广东 华 达 机 器 厂 生 产 的 颗粒 
机 环 模 使 用 寿命 从 以 前 的 700 小 时 提高 到 了 1130 
小 时 ; 湖南 临 湘 市 机 械 厂 的 饲料 粉碎 机 和 和 饲料 加 工 
机 组 被 认定 为 质量 免检 产品 ; 辽宁 凤 城 东风 机 械 厂 
生产 的 钢 草 机 系列 产品 到 1995 年 已 连续 五 次 经 国 
家 质量 监督 部 门 抽查 为 第 一 名 ， 并 经 国家 牧 业 机 械 
质量 监督 检测 中 心 验收 为 “名 牌 产品 ”。 以 生产 饲养 
机 械 为 主 的 山东 五 莲 县 机 械 制 造 股份 有 限 公 司 ， 经 
国家 牧 业 机 械 质 量 监督 检测 中 心 抽样 检验 ， 各 项 技 
术 性 能 指标 均 达到 一 等 品 水 平 。 以 生产 牧草 收获 机 
械 为 主 的 海拉尔 牧 业 机 械 总 厂 继 续 保 持 “ 名 牌 产 
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风力 机 械 行业 


一 、 生 产 发 展 情况 

1995 年 全 国生 产 风 力 发 电机 组 8190 台 (其 中 
250kW 风力 发 电机 组 10 台 )， 比 1994 年 增长 
19.7% ， 生 产 风力 提 水 机 组 50 台 ， 比 1994 年 下 降 
41.8% 。1995 年 风力 机 械 行业 完成 工业 总 产值 
2310.4 万 元 , HE 1994 年 增加 251% 。 到 1995 年 底 ， 
全 国 风力 发 电机 组 的 保有 量 为 14.5 万 台 , 风 力 提 水 
机 组 1700 台 。 

二 、 国 内 外 市 场 情 况 

由 于 国家 和 和 各 级 政府 重视 , 1995 年 , RE 5kW 
以 下 风力 发 电机 组 的 产量 和 销售 量 比 上 年 有 所 增 
长 。 内 蒙古 自治 区 政府 仍 从 地 方 财政 拿 出 150 万 元 
的 经 费用 于 小 型 风力 发 电机 组 的 推广 应 用 补贴 。 在 
地 方 政府 的 大 力 支持 下 ,内 蒙古 商都 牧 机 厂 1995 年 
生产 风力 发 电机 组 4000 £. 520kW, 风力 机 械 产 值 
为 520 万 元 , 风力 机 械 产 品 利润 90 万 元 。 我 国 的 小 
型 风力 发 电机 组 生产 技术 成 熟 ,产品 质量 可 靠 , 价 格 
便宜 , 世界 许多 国 对 此 感 兴趣 。 目前 , 我国 生产 的 小 
型 风力 发 电机 组 除 满 足 国内 用 户 需求 外 ， 已 开始 批 
量 出 口 。 内 蒙古 商都 牧 机 厂 与 中 国 海 外 经 济 合作 总 
公司 签 定 了 承担 中 国政 府 无 偿 援 助 印 度 尼 西亚 政府 
500 台风 力 发 电机 组 及 其 零 配件 生产 任务 的 合同 。 
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合同 选 购 了 100W、300W 风力 发 电机 组 各 250 4. 
总 价值 达 340 多 万 元 人 民 币 。 近 两 年 来 在 各 级 政府 、 
电力 部 门 的 支持 和 外 国政 府 及 金融 组 织 援助 下 ， 我 
ERR. ARAL 广东 、 福建、 辽宁 等 地 区 建设 了 
十 几 座 风力 发 电场 ， 这 些 风 电场 多 数 建立 在 电网 末 
端 ,对 缓解 当地 电力 供应 矛盾 ,提高 供电 质量 起 到 了 
很 好 的 作用 。 

1995 年 全 国 新 装 大 型 风力 发 电机 组 26 台 ， 新 
增 容量 近 7000kW 。 到 1995 ER, 全 国 已 安装 大 中 
型 风力 发 电机 组 186 台 , 最 大 的 单机 容量 为 
500kW ， 总 装机 容量 近 37000kW 

三 、 科 研 与 新 产品 开发 

“ 八 五 ”国家 重点 科技 攻关 计划 安排 的 “国产 大 
中 型 风力 发 电场 系统 技术 及 装备 的 研究 ”课题 的 任 
务 是 ;对 风力 发 电场 系统 技术 进行 研究 ;结合 引进 消 
化 国外 先进 技术 ， 人 研制 适合 我 国 风能 资源 状况 的 
55kW 和 250kW 两 种 风力 发 电机 组 ， 提 高 可 靠 性 ， 
加 速 国产 化 和 商品 化 ;开发 四 种 不 同 功率 档次 ,不同 
运行 模式 的 实用 性 的 风力 发 电机 /柴油 发 电机 组 联 
合 运行 系统 ,以 及 与 之 相应 的 关键 设备 及 软件 ;开发 
一 种 新 型 风力 提 水 机 组 ， 以 供 小 型 农 牧场 灌溉 及 人 
畜 饮 水 。 其 中 55kW 风力 发 电机 组 试制 生产 了 5 台 
样机 ,已 安装 在 内 蒙古 商都 县 大 山 湾 风 场 ,正在 做 运 
行 考 核 试验 ;与 中 外 合作 生产 的 250kW 风力 发 电机 
组 通过 引进 技术 含量 高 的 关键 零 部 件 和 材料 ， 已 完 
成 10 台 商 品 机 组 ,“ 八 五 ”攻关 的 其 他 攻关 内 容 , E 
在 为 最 后 的 验收 、 鉴 定做 准备 工作 。 

为 了 适应 广大 用 户 的 需要 ， 生 产 小 型 风力 发 电 
机 组 的 企业 在 1995 年 除 大 批量 生产 100W, 200W, 
300W 风力 发 电机 组 外 ， 又 在 研制 和 生产 500W, 
1000W., 2000W, 3000W., 5000W 风力 发 电机 组 G3 
为 水 磁 式 )。 

四 、 技 术 引进 与 技术 改造 

根据 “ 八 五 ”国家 重点 科技 攻关 项 目的 子 专题 
一 一 250kW 风力 发 电机 组 研制 攻关 的 要 求 , 中 国 第 
一 拖拉 机 工程 机 械 公 司 和 保定 五 五 〇 厂 与 德国 胡 苏 
姆 船厂 签 定 了 合作 生产 200 台 HSW-250T 型 风力 
发 电机 组 的 协议 和 第 一 批 生 产 10 台 机 组 的 合同 ,中 
方 已 先后 分 两 次 组 织 工 程 技术 人 员 到 德国 工厂 进行 
技术 培训 。 并 引进 了 部 分 关键 零 部 件 , 生产 10 台 机 
组 ， 其 国产 化 率 达 到 20%. 其 中 4 台 已 安装 在 内 蒙 
古 锡林浩特 风电 场 ,4 台 机 组 运行 不 到 一 -个 月 ,单机 
发 电量 达 12 万 度 ， 用 户 对 其 性 能 十 分 满意 ,另外 6 
台 安 装 在 海南 省 东方 有 具 风电 场 。 

1995 年 国家 经 贸 委 将 新 疆 、 内 蒙 、 广东 、 南 省 、 
浙江 、 辽 宁 等 6 个 风电 场 安装 大 型 风力 发 电机 组 的 
技 改 项 目 列 入 了 “ 双 加 工程 ”， 总 投资 为 1 亿 元 。 

[ 扣 稿 人 ;中 国 农 业 机 械 工 业 协 会 风力 机 机 分 会 
HE ie 
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农机 齿轮 及 齿轮 箱 行业 共有 107 个 生产 厂 点 ， 
其 中 68 个 齿轮 ERR 专业 厂 , 27 个 船用 齿轮 箱 
厂 , 余 为 拖拉 机 制造 厂 (集团 公司 ) 和 柴油 机 厂 所 属 
的 齿轮 分 厂 或 齿轮 加 工 车 间 。 这 些 专业 广 中 ,有 大 二 
型 企业 7 个 ,中 一 型 企业 4 个 ,中 二 型 企业 30 个 ,其 
余 企 业 的 规模 较 小 , 总 的 说 , 大 多 数 为 中 小 型 企业 。 
但 由 于 齿轮 为 拖拉 机 等 农机 产品 的 关键 零件 ， 加 工 
难度 大 ,技术 条 件 要 求 高 ,因而 本 行业 企业 的 技术 含 
量 也 很 高 。1995 年 全 行业 拥有 国定 资产 (净值 ) 6. 84 
亿 元 , 金属 切削 机 床 1. 36 万 台 , 职工 5.68 万 人 (全 
年 平均 人 数 ), 其 中 技术 人 员 5907 人 ,生产 规模 逐年 
扩大 。 

1995 年 完成 了 大 中 小 型 拖拉 机 、 四 轮 农 用 运输 
车 和 柴油 机 等 机 型 的 农机 整 机 配套 齿轮 、 轴 类 产品 
5356. 86 JAF. H 1994 年 增长 13. 5%; 拖拉 机 、 汽 
车 和 工程 机 械 用 变速 箱 .分 动 箱 总 成 15. 72 万 台 , 船 
用 齿轮 箱 3. 32 万 台 ， 分 别 比 1994 年 增长 17% 和 
7% 各 种 锥 齿 弧 齿 轮 30. 27 万 对 , 增长 24%; 全 年 
完成 工业 总 产值 22. 09 亿 元 (1990 年 不 变价 )， 比 
1994 年 增长 18. 5%。 总 的 说 , 这 一 年 农机 齿轮 及 齿 
轮 箱 行业 生产 形势 比较 好 ， 小 四 轮 和 手 扶 等 小 型 拖 
拉 机 齿轮 产品 产量 在 1994 年 有 较 大 幅度 回升 的 基 
础 上 , 继续 保持 稳定 增长 , 农用 运输 车 (包括 四 轮 和 
三 轮 农 用 运输 车 ) 齿 轮 产 品 仍 保持 紧俏 势头 ,大 中 型 
拖拉 机 人 齿轮 产品 及 船用 齿轮 箱 产品 产量 稍 有 提高 。 

1995 年 出 口 产 品 交 货 值 13634 万 元 ， 比 1994 
年 增长 11.5% , 

二 、 市 场 和 销售 情况 

1995 年 农机 齿轮 产品 销售 产值 21. 67 亿 元 
(1990 年 不 变价 ) ， 销 售 收 入 23.91 亿 元 ， 分 别 比 
1994 年 增长 15.2% 和 13.4% ;利税 总 额 21297. 6 万 
元 ， 比 1994 年 增长 12%; 利润 总 额 8139 万 元 ， 比 
1994 年 下 降 2% 。 农 机 齿轮 产品 主要 为 内 燃 机 、 拖 拉 
机 、 联 合 收 制 机 、 旋 耕 机 、 三 轮 和 四 轮 农 用 运输 车 等 
主机 厂 配套 销售 ,齿轮 箱 主要 与 兆 船 配套 ,通过 各 级 
农机 公司 销售 的 配件 产品 数量 约 占 主机 配套 产品 的 
30% 左 右 。1995 年 市 场 销售 情况 趋 于 正常 ， 旺 季 很 
HE, 淡季 较 软 , 但 总 的 形势 看 好 , 呈 上 升 趋 势 。 不 过 
整个 齿轮 行业 的 经 济 效 益 并 不 好 ， 利 润 比 往年 呈 下 
Mme ,其 主要 原因 之 一 是 实行 增值 税 新 税制 之 后 ， 
企业 税 负 过 重 。 

三 、 新 产品 与 新 技术 

在 “ 八 五 ”期 间 , 农机 齿轮 及 齿轮 箱 行 业 做 了 大 
量 的 新 产品 开发 工作 ， 产 品 结构 发 生 了 比较 大 的 恋 
化 。 不 少 企业 的 主导 产品 已 转向 汽车 和 工程 机 械 的 
配套 齿轮 ， 形 成 了 一 定 的 生产 规模 ， 占 领 了 市 场 。 

变速 箱 总 成 和 后 桥 总 成 产品 ， 经 过 开发 并 投入 
生产 ,在 本 行业 部 分 企业 中 取得 了 比较 突出 的 成 效 ， 
尤其 是 0. 75t 和 1t 级 农用 运输 车 的 变速 箱 (如 1608 
型 变速 箱 ) 和 后 桥 总 成 产品 ,主要 由 本 行业 的 专业 厂 
提供 .已 立足 部 件 总 成 生产 的 企业 ,摆脱 了 因 只 生产 
单 件 齿轮 零件 造成 利 薄 、 被 动 的 困境 ,获得 了 较 高 的 
经 济 效益 。 
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企业 技术 改造 ,在 资金 十 分 短缺 的 情况 下 ,重点 
在 热 加 工 (锻造 和 热处理 ) 加 大 了 投资 力度 , 采用 了 
新 技术 、 新 工艺 。 如 钢坯 感应 加 热 , 齿轮 锻造 毛坯 精 
化 ,锻造 齿 坯 余热 退火 ;齿轮 热处理 设备 采用 了 滴 注 
式 箱 式 多 用 炉 成 组 设备 生产 线 ， 或 用 连续 式 渗 碳 炉 
代替 陈旧 的 井 式 渗 碳 炉 等 ， 大 大 提高 了 企业 的 技术 
水 平 , 提 高 了 齿轮 产品 的 制造 精度 和 内 在 质量 ,同时 
又 获得 了 明显 的 节能 、 节 材 效果 ,降低 了 工人 的 劳动 
强度 ， 改 善 了 厂区 的 卫生 环境 。 

中 小 马力 柴油 机 齿轮 一 般 用 中 碳 钢 制造 ， 过 去 
惯用 箱 式 电阻 炉 加 热 淳 火 和 高 温 回 火 〈 调 质 处 理 )， 
现 已 有 4 个 企业 采用 中 频 感应 加 热 调 质 处 理 的 新 设 
备 、 新 工艺 ,生产率 提高 了 30%， 产 品 内 在 质量 
( 调 质 硬度 ) 合格 率 从 原来 的 65% 提 高 到 95%. 

抑 拉 机 、 柴 油 机 轴 类 零件 采用 非 调 质 钢 代替 多 
年 沿用 的 中 碳 调 质 钢 ,省 去 了 调 质 处 理工 序 , 可 节 电 
能 40% 左 右 , 同时 也 改善 了 工件 的 加 工 性 能 ,提高 
了 产品 的 精度 和 合格 率 。 目 前 正在 本 行业 推广 应 用 。 

计算 机 在 农机 齿轮 及 齿轮 箱 行 业 的 应 用 发 展 很 
快 ,本 行业 中 的 41 个 大 中 型 企业 都 不 同 程度 地 实现 
了 计算 机 管理 财务 .生产 和 供销 ,少数 企业 建立 了 计 
算 机 联网 系统 。 计 算 机 辅助 设计 (CAD)、 计 算 机 辅 
助 制造 (CAM) 技术 已 在 企业 中 得 到 应 用 ， 如 箱 体 
加 工 中 心 ， 锥 齿 弧 齿轮 加 工 中 心 及 采用 计算 机 软件 
调整 锥 齿轮 切 齿 机 床 ,单机 数控 车 床 ,热处理 自动 生 
产 线 等 微机 应 用 已 趋 成 熟 。 

四 、 质 量 与 质量 管理 

1995 F., 农机 齿轮 及 齿轮 箱 行 业 认 真 贯 彻 机 械 
工业 部 关于 深化 改革 与 加 强 机 械 行业 质量 工作 通知 
的 要 求 ， 继 续 深 入 推行 全 面 质量 管理 ， 加 快 了 车 彻 
GB/T19000 一 ISO9000《 质 量 管理 和 质量 保证 》 系 列 
国家 标准 的 步伐 ,组 织 开展 各 项 质量 工作 ,力图 遏制 
质量 滑坡 倾向 ,部 分 农机 齿轮 产品 质量 有 所 提高 ,但 
仍 有 一 些 产品 质量 不 够 稳定 。 

加 强 质 量 管理 ， 首 先是 企业 加 强 了 对 质量 工作 
的 领导 , 厂 长 亲自 抓 质量 工作 。 如 常州 齿轮 厂 ( 飞 大 
SA). SUNS). KAR Hea) SS 
骨干 重点 企业 ,都 明确 有 厂 领 导 负 责 抓 质量 管理 , 严 
格 按照 企业 制定 的 质量 保证 体系 , 层 层 把 关 , 紧 持 每 
周 .每 月 的 质量 工作 例会 制度 ;二 是 继续 开展 质量 管 
理 培 训 , 不 定期 举办 各 类 质量 管理 培训 班 , 实 行 全 员 
轮训 ,对 专业 技术 人 员 进 行 了 深化 教育 ,质量 管理 的 
各 种 方法 已 应 用 于 生产 ; 三 是 广泛 开展 群众 性 QC 
质量 管理 活动 ， 质 量 意识 家 喻 户 晓 ， 深 入 人 心 。 

1995 年 农机 齿轮 及 花 键 轴 质 量 监督 抽查 ,齿轮 
合格 率 为 90. 8%， 花 键 轴 合 格 率 为 87. 5%。 

[ 摆 稿 人 ;机 械 工 业 部 洛阳 拖拉 机 研究 所 部 志 
德 ] 





热带 作物 机 械 行 业 


39 


1995 年 , 农垦 系统 生产 热带 作物 机 械 的 企业 共 
有 19 个 (其中: 中 型 3 个 , 小 型 16 个 ) ， 完 成 工业 
总 产值 1. 97 亿 元 (1990 年 不 变价 )， 比 上 年 下 降 
19.2%; 上 交 利税 1745 万 元 ， 比 上 年 增长 36. 4%; 
亏损 企业 由 原来 的 1 个 增 至 4 个 ,亏损 额 由 53.1 万 
元 增 至 974 万 元 ,主要 是 海南 省 亏损 突出 ,亏损 额 占 
全 行业 亏损 总 额 的 92.3%. 

1995 年 全 行业 完成 产品 产量 3259 台 ， 比 上 年 
增长 37.9% 。 除 剑 麻 加 工 机 械 比 上 年 减产 ， 其 它 三 
类 热带 作物 机 械 产品 都 比 上 年 有 较 大 幅度 增长 ， 特 
别 是 其 它 热带 作物 机 械 的 产量 增加 较 多 。 主 要 原因 
是 国内 哪 啡 种 植 面 积 不 断 扩 大 ， 部 分 咖啡 已 到 收获 
期 ,急需 一 批 机 械 加 工 设备 ,湛江 农垦 第 一 机 械 厂 与 
华南 热带 作物 机 械 化 研究 所 共同 开发 的 咖啡 脱 这 
机 ,适应 国际 国内 市 场 需要 ,当年 投入 市 场 505 台 ， 
使 “其 他 热带 作物 机 械 ” 产 品 产量 增加 。 

二 、 国 内 外 市 场 情况 

1995 年 ， 热 带 作物 机 械 行业 销售 收入 2. 25 亿 
元 , 比 上 年 下 降 7.8% ,年 未 库存 产品 5144 万 元 , 比 
上 年 增长 80.1%. 虽然 近 几 年 天 然 橡 胶 国 际 国内 市 
场 价格 一 直 坚 挺 ， 各 天 然 橡 胶 生 产 农场 资金 略 有 松 
By, FE 1993~1995 年 对 天 然 橡 胶 初 加 工 机 械 的 需要 
量 增 加 ,但 各 机 械 厂 在 国民 经 济 宏观 调控 中 ,经 济 效 
益 还 不 尽 如 人 意 。 

热带 作物 机 械 产品 的 国际 市 场 正在 拓宽 。1995 
年 全 行业 创汇 122. 1 万 美元 ,其 中 :湛江 农垦 第 一 机 
械 厂 出 日 天 然 橡胶 初 加 工 成 套 设备 1 套 、 咖 啡 脱 壳 
机 505 台 ， 云 南 省 热带 作物 机 械 厂 出 口 五 合 一 压 片 
机 6 台 , 通 用 配件 1 万 件 ;云南 省 德 宏 农垦 机 械 厂 出 
口 硅 铁 510t 。 

三 、 科 研 与 新 产品 新 技术 

据 不 完全 统计 ， 热 带 作 物 机 械 行业 各 生产 企业 
和 科研 部 门 1995 年 完成 的 科研 成 果 有 : (1) 中 国 热 
带 农 业 科 学 研究 院 研 制 的 往复 式 液压 椰子 原 汁 压榨 
机 ,该 机 具有 连续 压榨 ,工作 效率 高 的 特点 , 椰 肉 出 
汗 率 达 65% 以 上 。(2) 华南 热带 作物 产品 加 工 设计 
研究 所 研制 的 液压 式 厢 果 剥 党 机 。 该 机 主要 技术 参 
数 : 整 机 短暂 压力 为 1. 5MPa， (ERR A> o4y, 
HEELE ,破碎 率 二 10% ,未 开 率 二 6% , 果 
{4} BB 50% ~60%, 在 一 般 情况 下 生产 效率 为 
18kg/h。(3) 云南 省 临 沧 农垦 双 叶 机 械 厂 研制 生产 
的 茶叶 机 械 热 风 炉 ， 是 为 云南 省 大 叶 茶 加 工 新 的 工 
艺 设备 配套 的 。(4) 华 南 热带 作物 产品 加 工 设计 研究 
所 研制 的 一 次 性 使 用 注射 器 橡胶 活塞 洗涤 机 ， 最 大 
处 理 能 力 为 每 班 320kg ( 干 料 )， 相 当 于 5 毫米 规格 
的 胶 塞 32 万 粒 。 

1995 年 ， 热 带 作物 机 械 行业 开发 新 产品 8 种 ， 
比 上 年 减少 2 种 .主要 有 :湛江 农 明 第 一 机 械 厂 的 剑 
PR te IL. OER SCHL; 湛江 农垦 第 二 机 械 厂 的 
150T 剑 麻 刊 麻 机 ,七 号 四 股 忆 定制 强 机 和 烘 干 机 的 
改进 ; 海南 省 农垦 营 根 机 械 厂 的 洗 胶泥 机 。 还 有 一 
些 企业 开发 了 塑料 钢 门 窗 、 高 级 拉 闸 门 等 。 

四 、 行 业 管 理 
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1995 年 ， 热 带 作 物 机 械 行 业主 要 贯彻 《劳动 
法 》、《 公 司法 》、《 合 同 法 》, 规范 企业 行为 ,提高 企 
业 效 益 , 创 现代 制度 管理 企业 ,海口 农 明 机 械 厂 , A 
江 农 垦 第 二 机 械 厂 等 根据 《劳动 法 ) 与 企业 职工 签 定 
全 员 劳 动 制 合同 。 原 海口 农具 厂 在 90 年 代 初 在 该 三 
的 基础 上 组 建 海 南 金鼎 实业 发 展 股份 有 限 公 司 ， 根 
据 《 公 司法 》 先 后 又 组 建 了 二 级 公司 。1995 年 ， 金 
瞻 实 业 发 展 股份 有 限 公 司 按照 海南 省 经 济 工作 会 议 
“关于 凡 有 条 件 的 国有 大 中 型 企业 ， 特 别 是 新 建 企 
业 , 都 要 依照 《公司 法 》 分 期 分 批 组 建 为 股份 有 限 公 
司 和 责任 公司 ”的 要 求 , 按 《 公 司法 》 对 二 级 公司 进 
行规 范 、 改 制 , 本 着 “产权 清晰 、 确 保 国 有 资产 保值 、 
增值 , 保护 职工 利益 ”的 原则 , 先后 对 二 级 公司 ( 海 
南 金鹏 工 贸 有 限 公 司 .海南 金冠 技术 包装 有 限 公 司 、 
海南 金 实 贸易 有 限 公 司 、 海 南 金 盟 机 械 制造 有 限 公 
司 ) 实行 董事 会 、 监事 会 制 , 金 易 实业 发 展 股份 有 限 
公司 作为 二 级 公司 的 控股 股东 ， 其 股本 占 各 有 限 公 
司 注册 资本 的 51% 以上, 从 而 使 金鼎 实业 发 展 股份 
有 限 公司 对 各 有 限 公 司 的 管理 实现 了 由 行政 手段 问 
经 济 手 段 的 转变 。 

1995 年 9 月 21~23 日 在 昆明 召开 了 热带 作物 
机 械 技术 协会 三 届 二 次 常务 委员 会 会 议 ， 研 究 了 热 
带 作物 机 械 行 业 “ 八 五 ”总 结 和 “ 九 五 ”的 初步 设想 ， 
同时 讨论 了 制订 与 宣 贯 行业 标准 .加强 企 业 管理 . 提 
高 产品 质量 .进一步 深化 改革 .组 织 企 业 赴 国外 考察 
等 事宜 。 

五 、 质 量 与 质量 管理 

1995 年 ,热带 作物 机 械 行 业主 要 抓 了 以 下 几 项 
TE: (1) 设备 管理 。 为 提高 产品 质量 , 必须 抓 好 设 
备 管 理 ， 使 设备 保持 良好 的 技术 状态 。 经 一 年 的 努 
h, 设备 完好 率 为 91.1%， 比 上 年 提高 0. 5 个 百 分 
点 ; 机械 加 工 废品 率 1. 34% , 比 上 年 下 降 0. 46 个 百 
分 点 ; 铸件 废品 率 4. 88%, 比 上 年 提高 1. 38 个 百 分 
点 。(2) 群众 性 的 质量 管理 活动 。 广东 省 湛江 农垦 第 
一 机 械 厂 陶瓷 攻关 QC 小 组 、 通 用 设备 厂 强化 企业 
管理 小 组 、 广 西柳 州 实业 开发 总 公司 修造 厂 提高 液 
压 自 钙 挂 车 刹车 后 台 QC 小 组 等 获 农业 部 第 八 届 优 
秀 管 理 小 组 二 等 奖 。 海南 省 农垦 营 根 机 械 厂 三 叶 牌 
ZP300 X 600 型 约 片 机 获 第 二 届 中 国 农业 博览 会 银 
奖 。(3) 产品 质量 监督 。1695 年 7 月 18 日 ~9 月 6 
日 ， 农 业 部 热带 作物 机 械 质 量 监督 检验 测试 中 心 对 
全 行业 的 热带 作物 机 械 生 产 企业 生产 的 8 类 11 种 
产品 进行 监督 抽检 ， 抽 检 结 果 ，、 合 格 率 为 90. 9%。 
(4) 制定 产品 标准 。1995 年 5 月 31 日 至 6 月 2 日 在 
广东 省 湛江 市 召开 热带 作物 机 械 及 产品 加 工 设备 标 
准 化 分 技术 委员 会 一 届 三 次 会 议 ,审查 了 《 压 薄 机 》、 
《咖啡 湿 法 加 工 机 械 设 备 技术 条 件 》《 咖 啡 湿 法 加 工 
机 械 设备 试验 方法 》《 中 型 拖拉 机 后 悬挂 控 穴 机 技 
术 条 件 》 等 四 个 产品 标准 ; WAT CAS. CB 
机 》 《洗涤 机 》《 压 片 机 》 等 16 种 热机 产品 质量 监 
督 抽检 实施 细则 。 

截至 1995 ER. 全 行业 共 发 布 管理 标准 20 个 ， 
产品 标准 19 个 ,其 中 : 国家 标准 2 个 , 行业 标准 17 
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个 .全 行业 建立 了 热机 技术 协会 、 热 机 质量 监督 检验 
测试 中 心 .热机 标准 化 分 技术 委员 会 ,基本 上 形成 了 
生产 管理 和 标准 化 体系 ,做 到 产品 生产 有 标准 .产品 
质量 有 监督 。 

六 、 技 术 改 造 与 基本 建设 

1995 年 热带 作物 机 械 行 业 共 完成 固定 资产 投 
资 1131. 7 万 元 ,其 中 :技术 改造 投资 294. 3 万 元 , 基 
本 建设 投资 837.4 万 元 ， 比 上 年 均 有 较 大 幅度 的 增 
加 。 

1995 年 是 “ 八 五 ”的 最 后 一 年 。 现 将 热带 作物 
机 械 行 业 “ 八 五 ”基本 情况 及 主要 经 济 指标 表 列 于 
下 。 
表 1 1991~1995 年 热带 作物 机 械 行业 基本 情况 

及 主要 经 济 指标 


]991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 


7278 | 7460 | 7145 | 6465 | 6787 
















全 年 职工 平均 总 人 


CA) 
工业 总 产值 (万 元 ) 
1990 年 不 变价 11373] 15794 | 22609 | 23937| 19673 
现行 价 12860| 15709 | 28238] 28340| 24091 
工业 净 产 值 ( 万 元 ) 6928 | 5055 | 8801 | 8483 | 4342 
工业 增加 值 ( 万 元 》 8604 | 6877 | 6266 
利税 合计 (万 元 ) 1143 | 1607 | 2701 | 2156 | 1329 
上 交 利 税 ( 万 元 ) 1208 | 1745 
固定 资产 原 值 (万 元 ) |10115110756|11783112942|17147 





固定 资产 净值 (万 元 ) | 6338 | 7105 | 7581 | 8483 |10325 
CHA: 农业 部 农民 局 BER) 


粮油 及 饲料 加 工 机 械 行业 


一 、 生 产 发 展 情况 

1995 EK, 国内 贸易 部 系统 粮油 及 饲料 加 工 机 
械 行 业 有 县 及 县 以 上 生产 企业 239 个 ， 全 部 职工 年 
平均 人 数 43980 人 ， 固 定 资 产 原 价 合 计 162679 万 
元 ， 比 上 年 增长 21%; 固定 资产 净值 年 平均 余额 
87466 万 元 ， 比 上 年 增长 44.4%, 工业 总 产值 
210064 万 元 (1990 年 不 变价 ), 比 上 年 增长 55. 6%， 
工业 增加 值 53335 万 元 ， 比 上 年 增长 13.8%. 亏损 
企业 46 家 ， 占 企业 总 数 的 19.2%. 

1995 年 , 国内 贸易 部 系统 粮油 及 饲料 加 工 机 械 
行业 主要 产品 产量 合计 为 78831 台 ， 比 上 年 增长 
9% 。 其 中 碾 米 机 械 6799 台 ， 磨 粉 机 械 16504. P 
油 机 械 15398 £, 饲料 加 工 机 械 7941 台 , 方便 面 生 
产 线 444 套 , 挂面 成 套 生 产 线 285 套 。 碾 米 、 磨 粉 等 
粮食 加 工 机 械 产 品 产量 较 上 年 相 比 有 所 下 降 ,油料 、 
饲料 和 粮油 食品 加 工 机 械 产 品 产量 比 上 年 上 升 。 

二 、 国 内 外 市 场 情 况 

1995 年 , 国内 贸易 部 系统 粮油 及 饲料 加 工 机 械 
行业 完成 销售 产值 245803 万 元 (现价 计算 ), 比 上 年 
增长 61%. 销售 收入 181797 万 元 , 产品 销售 实现 利 
润 6203 万 元 ,利税 13742 万 元 。 出 口 产 品 主要 有 上 比 
BEGG. PDL. ARE ROL. KGL. EMAL. 
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辊 等 ,主要 销 往 东 南亚 、 香 港 、 瑞 士 等 国家 和 地 区 。 

1995 年 国内 市 场 上 ,上 半年 仍然 以 油脂 加 . 工 机 
械 产 品 销售 见 好 ， 研 米 机 械 和 磨 粉 机 械 的 销售 下 半 
年 逐渐 有 所 好 转 , 其 中 ,小 型 研 米 成 套 设备 和 小 型 面 
粉 成 套 设 备 销 售 量 较 大 。 

三 、 行 业 管理 

1995 年 ， 加 强行 业 管 理 的 主要 工作 有 : (1) 积 
极 开 展 调查 研究 ,广泛 了 解 企 业 发 展 情况 ,配合 粮油 
加 工行 业 编 制 《 粮 油 工业 “ 九 五 ” 发展 规划 》 积极 
促进 我 国 粮油 机 械 产 品 出 口 和 国内 外 技术 交流 ， 
1995 年 底 组 团 出 访 瑞士 和 意大利 , 取得 了 满意 的 效 
R. (2) 经 过 多 方面 征求 意见 , 完成 了 中 国 农业 机 械 
工业 协会 粮油 机 械 分 会 整改 工作 ， 粮 油 机 械 分 会 现 
挂靠 在 国内 贸易 部 中 商 华 天 实业 公司 。(3) 与 全 国 包 
装 办 合作 ,于 1995 年 3 月 在 北京 农 展 馆 举办 了 首届 
“中 国 粮 食 小 包装 国际 交流 与 产品 展示 会 *， 与 国家 
粮食 储备 局 联合 ， 于 1995 年 10 月 在 北京 展览 馆 举 
办 了 首届 “中 国 国际 粮食 加 工 储 运 技术 设备 展览 
会 ”, 受到 了 部 级 领导 的 重视 。 展 览 会 本 着 促进 交流 
与 合作 的 宗旨 ,进行 了 一 系列 的 技术 活动 ,得 到 中 外 
厂商 的 一 臻 好评.(4) 恢 复 因 国家 机 构 调 整 而 暂停 编 
辑 的 《中 国 商业 机 械 企 业 名 录 》 一 书 的 出 版 工作 。 作 
为 我 国 商业 机 械 行业 的 大 型 资料 书 ， 将 有 助 于 加 强 
行业 信息 交流 ,扩大 机 电 制 造 企业 的 知名 度 , 并 在 开 
拓 国 内 外 市 场 ,方便 科研 设计 部 门 , 以 及 引导 由 户 选 
用 商机 设备 产品 等 方面 ， 有 极 大 的 意义 。 

四 、 科 技 进步 

1995 年 获 国内 贸易 部 科技 进步 奖 的 粮油 及 饲 
料 机 械 共 13 项 ， 其 中 ， 二 等 奖 一 项 ，SLHSJ2 WR 
轴 桨 叶 式 混合 机 (扬州 粮食 饲料 机 械 厂 ); 三 等 奖 六 
项 : 卫星 式 油脂 浸出 器 的 研制 (武汉 食品 工业 学 院 、 
武汉 新 洲 粮 食 机 械 厂 ), MNM F/18b 型 双 辊 喷 风 碾 
米 机 (江苏 南通 粮食 机 械 总 厂 等 ) ,SFSP112 * 30a fE 
片 粉 碎 机 (国内 贸易 部 无 锡 粮 食 科 学 研究 院 等 ), R 
食 成 套 烘 干 设备 的 研制 〈 哈 尔 滨 工业 大 学 等 )，LD- 
101 自动 称 重 包装 机 (25kg) (武汉 食品 工业 学 院 
等 )， 粮 食 带 式 输送 机 及 斗 式 提升 机 标准 (SB/ 
T10081 一 92) (国内 贸易 部 郑州 科学 研究 院 ); 四 等 
RF: 100T/D 米 厂 微机 控制 系统 (武汉 食品 工业 
学 院 等 ), SWFW85 * 67 无 网 式微 粉碎 机 (江苏 正 昌 
集团 公司 ), HGT-300 型 粮食 烘 干 塔 (大 连 粮 油 科 学 
研究 院 )， 吉 HT-100 型 塔 式 粮 食 烘 干 机 (吉林 粮食 
高 等 专科 学 校 等 ), 植物 油 单轨 式 平 转 漫 出 器 (吉林 
省 植物 油 集 团 公司 郭 家 店 植物 油 厂 )，ZPLC 装配 式 
HE (新 疆 粮 油 科学 研究 所 )。 

五 、 标 准 化 工作 

全 国 商 业 机 械 标准 化 技术 委员 会 经 过 较 长 时 间 
的 酝酿 ，1995 年 完成 了 换届 工作 ， 调 换 了 离 岗 和 退 
KAR ,充实 了 企业 的 标准 化 工作 者 。 经 国家 技术 监 
督 局 批准 ， 于 1995 年 10 月 在 郑州 召开 了 第 --- 次 全 
体 大 会 ,同时 召开 了 饮食 服务 机 械 分 会 成 立 太 会 ,大 
会 期 间 , 专家 们 审查 通过 了 《真空 熬 糖 机 》 等 五 个 行 
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业 标 准 。 

六 、 技 术 改造 

1995 年 粮油 及 饲料 加 工 机 械 行业 安排 国家 专 
项 技 改 贷款 续 建 项 目 3 个 ,投资 900 万 元 ,新 开工 项 
目 1 个， 投资 200 万 元 。 

ERA: 国内 贸易 部 工业 司 RH) 


棉 麻 加 工 机 械 行 业 


一 、 生 产 发 展 情况 

1995 年 , 中 华 全 国 供 销 合作 总 社 系统 共有 棉 麻 
加 工 机 械 厂 21 个 , 省 级 综合 性 棉 机 公司 2 个 , 全 国 
性 棉 机 公司 1 个 ,职工 4880 人 ,固定 资产 2.4 亿 元 ， 
完成 工业 总 产值 2. 8 亿 元 ， 实 现 利润 1540 万 元 。 

中 棉 工 业 有 限 责 任 公司 的 生产 基地 有 山东 棉 麻 
机 械 三、 南通 棉花 机 械 厂 、 邯 郸 棉花 机 械 厂 、 江苏 大 
丰 供 销 机 械 厂 ,湖北 省 供销 社 棉花 机 械 厂 、 江 苏 启东 
供销 机 械 厂 等 ,主要 生产 “121” 轧 花 新 工艺 成 套 设 
备 、“120” 棉 花 加 工 成 套 设 备 、 机电 一 体 化 棉花 加 工 
成 套 设 备 、 棉 花 打 包机 系列 产品 及 各 类 棉花 加 工 的 
辅助 机 械 。 还 有 家 用 小 轿车 .农用 汽车 等 产品 。 完 成 
工业 总 产值 2. 21 亿 元 ,销售 总 额 1. 98 亿 元 ,实现 利 
税 总 额 4013 万 元 ,利润 1224 万 元 , 创汇 140 FAK 
元 。 

1995 年 ， 棉 麻 加 工 机 械 生 产 企业 面 对 市 场 竞 
争 , 不 断 调整 企业 的 经 营 策略 , 加 大 销售 力度 , 推广 
新 工艺 新 产品 ,在 满足 国内 棉 机 市 场 需求 的 同时 , 积 
极 开拓 国际 棉 机 市 场 。 

二 、 国 内 外 市 场 情况 

1993、1994 两 个 年 度 棉花 生产 连续 滑坡 减产 ， 
1995 年 有 所 回升 ， 但 由 于 某 些 方面 的 原因 ， 棉 花市 
场 也 逐步 由 卖方 市 场 向 买方 市 场 转变 。 棉 花 加 工 企 
业 在 预测 到 这 种 变化 趋势 后 ， 更 加 重视 棉花 的 加 工 
质量 ,以 棉花 的 高 质量 立足 棉花 市 场 , 纷 纷 加 大 技术 
改造 的 力度 ,采用 技术 含量 高 .加工 质量 优 、 技术 成 
热 先进 的 成 套 棉 花 加 工 设备 改造 企业 .同时 , 老 企业 
也 配备 了 有 利于 提高 皮棉 加 工 质量 的 设备 。 重 点 是 
采用 “121” 成 套 加 工 设 备 及 机 电 一 体 化 成 套 设 备 。 
1995 年 共 推 广 “121” 成 套 设 备 37 套 ， 机 电 一 体 化 
成 套 设 备 10 E; 皮棉 清 理 机 及 籽棉 烘 干 机 也 受到 很 
大 重视 而 被 广泛 地 采用 ; 随 着 棉花 的 增产 , 棉 机 配件 
也 出 现 了 旺销 ,前 两 年 库存 的 全 部 销 完 还 供不应求 。 


1995 年 供销 社 系统 的 棉 机 企业 共 完 成 销售 额 2. 4 


亿 元 ， 是 1994 年 的 2 倍 。 

随 着 与 世界 同行 的 频繁 接触 及 对 世界 棉 机 市 场 
信息 的 了 解 ,我 国 的 棉 机 逐步 与 国际 市 场 接轨 .1995 
年 ， 中 棉 工 业 有 限 责 任 公司 的 生产 基地 生产 的 轧 花 
OL. RIL. 皮棉 清理 机 、 棉 花 打 包机 等 主机 和 清 弹 
机 、 轧 花 机 肪 条 等 辅 机 及 配件 出 口 创汇 140 多 万 美 
元 ,产品 主要 和 销 往 美国 、 东 欧 、 亚 洲 等 国家 和 地 区 ， 
除 此 之 外 ， 中 棉 工 业 有 限 责 任 公司 还 与 多 国 的 有 关 
机 构 进 行 了 广泛 接触 ， 就 我 国 棉 机 出 口 与 一 些 外 商 


42 


达成 了 意向 性 协议 ， 为 我 国 棉 机 出 口 做 了 大 量 的 前 
期 准备 工作 。 

三 、 科 研 与 新 产品 开发 

棉 机 行业 加 大 科技 投入 ， 以 先进 的 加 工 设备 和 
技术 ,生产 出 用 户 满意 的 产品 。 中 棉 工业 有 限 责 任 公 
司 的 生产 基地 山东 棉 麻 机 械 厂 与 新 仁 棉 麻 公 司 、 新 
疆 农 科 院 等 单位 联合 ， 在 机 采 棉 的 清理 设备 及 清理 
工艺 方面 进行 了 深入 的 研究 ， 并 成 功 地 研制 出 了 机 
采 棉 的 籽棉 清理 设备 样机 ， 该 厂 在 棉花 加 工 工艺 上 
采用 计算 机 自控 系统 已 通过 部 级 鉴定 。 中 棉 工 业 有 
限 责 任 会 司 的 生产 基地 大 丰 供 销 机 械 厂 推出 机 电 一 
体 化 成 套 设 备 ， 中 棉 工 业 有 限 责任 公司 的 生产 基地 
邯郸 棉花 机 械 厂 推 出 “120” 成 套 设 备 。 棉 花 加 工行 
业 围 绕 包 括 在 “121” 系统 工程 之 内 的 三 套 棉 花 加 工 
工艺 ,设备 ,积极 开展 科研 工作 , 为 棉花 加 工装 备 的 
现代 化 努力 。 中 棉 工 业 有 限 责 任 公司 的 生产 基地 南 
通 棉花 机 械 厂 在 高 吨位 、 大 包 型 棉花 打包 机 的 研制 
方面 也 取得 了 进展 ,样机 已 运 到 棉花 加 工 示 范 区 , 准 
备 投产 试用 。 安 徽 财贸 学 院 物 贸 工 程 系 和 中 华 全 国 
供销 合作 总 社 郑 州 棉 麻 加 工 研究 所 在 新 型 的 除尘 
器 、 新 一 代 的 籽棉 烘 干 机 研制 方面 也 已 取得 成 功 , 正 
处 于 试验 、 完 善 阶段 。 

n., FLER 

1995 年 继续 推广 使 用 列 入 国家 专项 贷款 的 
“121” 棉 花 加 工 成 套 设 备 , 同 时 也 大 力 推广 被 行业 认 
可 的 机 电 一 体 化 和 “120” 成套 棉 花 加 工 设备 ， 提 高 
行业 的 装备 水 平 及 棉花 加 工 的 质量 ,改善 生产 环境 ， 
减轻 工人 的 劳动 强度 。 

为 了 配合 1996 年 推广 121” 轧 花 新 工艺 及 成 套 
设备 的 工作 , 1995 年 底 在 郑州 棉 碟 培训 中 心 举办 了 
“121” 轧 花 新 工艺 及 成 套 设备 的 技工 培训 班 。 

为 了 解决 棉花 裔 包 断 丝 的 包装 问题 ，1995 年 对 
全 国 主 产 棉 省 的 棉 包 质量 进行 了 大 检查 ， 找 出 棉花 
包装 断 丝 的 原因 ， 提 出 改进 的 措施 和 办 法 。 

在 行业 标准 的 制订 方面 , 1995 年 发 布 并 开始 执 
行 的 弹 棉 机 、 籽 棉 于 爆 机 、 锯 齿 轧 花 机 、 铣 齿 机 、 液 
压 棉花 打包 机 等 5 项 行业 标准 。 这 对 规范 棉 机 制造 、 
提高 棉 机 产品 质量 等 将 起 到 积极 作用 。 

1995 年 下 半年 ,由 中 华 棉 花 总 公司 牵头 ， 积 极 
筹备 中 棉 工 业 有 限 责任 公司 。 该 公司 的 主要 生产 基 
地 是 全 国 棉 花 加 工 设备 的 骨干 生产 企业 一 - 山东 棉 
麻 机 械 厂 、 南 通 棉 花 机 械 厂 ,邯郸 棉花 机 械 厂 、 大 丰 
供销 机 械 厂 、 湖 北 省 供销 合作 社 棉花 机 械 厂 .启东 供 
销 机 械 厂 等 。 该 公司 是 跨 地 区 、 跨行 业 、 跨 所 有 制 的 
大 型 棉 机 制造 集团 ,将 有 利于 发 挥 群体 优势 ,扬长 避 
短 , 取 得 规模 经 济 效益 .同时 ,发 挥 行业 的 群体 优势 ， 
对 棉 机 行业 的 规范 管理 及 我 国 棉 机 市 场 与 国际 市 场 
的 接轨 有 着 深远 的 意义 。 在 筹备 组 建 中 棉 工业 有 限 
责任 公司 的 同时 ，1995 年 下 半年 筹备 举办 '96 全 国 
棉花 加 工 、 棉 机 产品 展示 订货 会 ,为 全 国 的 棉 机 生产 
厂家 提供 了 一 个 宣传 自己 、 销 售 产品 的 良好 机 会 。 

五 、 质 量 与 质量 管理 

1995 年 , 中 华 全 国 供销 合作 总 社 郑 州 棉 机 产品 
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质量 监督 检验 测试 中 心 继续 开展 质量 监督 测试 服务 
TH., Bi “ST 监测 ”服务 ， 为 用 户 和 棉 机 制造 企业 
之 间 建 立 起 互相 信任 的 桥梁 。1995 年 该 中 心 为 棉花 
机 械 的 主要 产品 轧 花 机 . AL. RIL IT 
OL. RPL SETS “ST 监测 ”服务 ,规范 了 棉 机 
企业 产品 的 质量 要 求 ， 有 力 地 促进 了 棉 机 产品 质量 
的 提高 ， 保 证 了 用 户 用 到 合格 的 产品 。 

六 、 技 术 引 进 与 中 外 经 济 技术 合作 

棉 机 制造 企业 以 市 场 为 导向 ， 瞄 准 国际 棉 机 及 
国内 棉 机 市 场 的 新 动态 ， 积 极 引进 并 合作 研制 技术 
水 平 先 进 的 棉花 加 工 设 备 。 企 业 在 已 有 受 市 场 欢 迎 
的 产品 的 基础 上 积极 引进 新 技术 ,开发 新 产品 ,为 企 
业 的 长 期 发 展 打下 坚实 的 基础 。 

中 棉 工 业 有 限 责 任 公司 的 生产 基地 山东 棉 麻 机 
械 厂 引 进 比利时 BBC 公司 先进 的 打包 机 技术 ,关键 
零 部 件 采用 进口 件 ,联合 制造 了 系列 打包 机 ,适用 于 
棉花 , 化纤、 再 生 资 源 等 行业 。 中 棉 工 业 有 限 责 任 公 
司 的 生产 基地 南通 棉花 机 械 厂 与 济南 铸 锻 研究 所 合 
作 研 制 了 5 种 新 产品 。 中 棉 工 业 有 限 责任 公司 的 生 
产 基地 邯郸 棉花 机 械 厂 利用 引进 美国 的 先进 技术 ， 
研制 了 6MZQ-8 倾斜 式 籽 棉 清理 机 。 中 棉 工 业 有 限 
责任 公司 的 生产 基地 湖北 省 供销 合作 社 棉花 机 械 厂 
与 中 国 船舶 工业 总 公司 合作 研制 了 船用 污 物 和 压 实 器 
及 粉碎 机 。 

七 、 技 术 改造 与 基本 建设 

企业 要 发 展 , 必 须 加 大 科技 投入 ,对 落后 的 生产 
设备 和 加 工 技术 进行 改造 。1995 Æ, HPL LER 
入 1100 多 万 元 的 技术 改造 资金 。 其 中 , 中 棉 工 业 有 
恨 责 任 公司 的 生产 基地 山东 棉 麻 机 械 厂 投资 500 万 
元 , 建 起 了 技术 开发 中 心 , 提 高 了 该 厂 的 技术 开发 水 
平 。 中 棉 工 业 有 限 责任 公司 的 生产 基地 南通 棉花 机 
械 厂 投资 380. 25 万 元 ,开发 了 专业 产品 一 一 油缸 系 
列 产品 和 8 种 规格 的 出 口 肋 条 ， 大 大 地 提高 了 该 厂 
的 生产 能 力 和 产品 的 配套 能 力 。 中 棉 工 业 有 限 责 任 
公司 的 生产 基地 大 丰 供 销 机 械 厂 投 资 150 万 元 ， 新 
上 了 家 用 轿车 生产 线 , 拓 宽 了 市 场 .中 棉 工 业 有 限 责 
任 公司 的 生产 基地 邯 埋 棉花 机 械 厂 投资 100 万 元 ， 
继续 完成 “ 八 五 > 技 改 项 目 , 为 该 厂 今 后 的 发 展 提供 
了 必 备 的 物质 条 件 。 

[ 护 稿 人 :中 华 全 国 供 销 合作 总 社 中 华 棉 花 总 公 
司 £8) 


淡水 及 滩涂 养殖 机 械 行业 


一 、 生 产 发 展 情况 

全 国 淡 水 及 滩涂 养殖 机 械 ( 以 下 简称 渔 机 ?生产 
企业 从 地 区 分 布 来 看 ,主要 和 集中 在 江苏 ,广东 ,福建 、 
山东 .辽宁 等 省 。 从 所 属 系统 来 看 , 主要 归口 于 机 械 
工业 部 和 农业 部 渔业 局 ,有 部 分 企业 属 水 利 部 系统 。 
中 国 农 业 机 械 工 业 协 会 淡水 及 滩涂 养殖 机 械 分 会 
1995 年 有 企业 会 员 30 家 ;中国 渔船 渔 机 协会 有 生 
产 渔 机 的 企业 会 员 17 家 。 据 全 国 10 家 主要 渔 机 生 
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产 企业 1995 年 统计 ,年 末 职工 总 数 3519 As AAA 
定 资 产 总 值 9888. 8 万 元 ; 总 产值 30827. 86 万 元 , 利 
税 2588. 93 万 元 。 

在 行业 的 产品 中 , 增 氧 机 仍 是 量 大 面 广 的 产品 ， 
1995 年 产量 最 高 的 几 家 企业 依次 是 : 广东 顺德 农机 
三 30000 G, AHA RHR) 15877 台 , 金 湖 渔 机 厂 
7300 台 ，, 太湖 渔 机 厂 6200 台 , 江苏 4 家 主要 生产 清 
洪 机 的 企业 1995 年 共生 产 清 洪 机 177 台 。 全 国 4 家 
织 网 机 生产 企业 1995 年 共生 产 织 网 机 286 台 。 全国 
唯一 生产 活 鱼 运输 机 产品 的 昆明 西山 水 产生 态 工程 
公司 1995 年 生产 126 8. 

二 、 市 场 销售 情况 

1995 年 ， 渔 机 生产 企业 大 部 分 保持 较 好 的 销售 
势头 ， 其 中 一 些 企业 销售 产值 创 历 史 最 高 水 平 。 例 
如 ,扬州 长 江 渔 机 厂 1994 年 销售 产值 仅 为 92 万 元 ， 
1995 年 达 830 万 元 ,增长 率 为 802%# 张 家 港 渔 机 总 
J" 1994 年 销售 产值 已 达 6152 万 元 ，1995 年 又 比 
1994 年 有 较 大 幅度 增长 。 这 些 厂 之 所 以 有 如 此 良好 
的 产销 形势 ,其 原因 主要 是 :(1) 不 断 转 换 经 营 机 制 ， 
进一步 完善 各 种 承包 责任 制 ,实现 了 工厂 增 效益 , 职 
工 增收 入 。(2) 注重 国内 外 市 场 的 开发 。 例 如 , 常熟 
市 渔 机 广 厂 长 亲自 带 队 到 浙江 开辟 新 的 市 场 ;， 张 家 
港 渔 机 总 厂 又 有 两 种 新 开发 的 织 网 机 出 口 印度 尼 西 
亚 ; 锡山 市 渔 机 厂 深入 内 地 , 打开 “三 北 ” 和 西南 地 
区 新 的 饲料 机 械 销 售 市 场 。(3) 以 市 场 为 引导 , 调整 
产品 结构 ,开发 新 产品 。 例 如 ,盐城 广 苑 机 械 制 造 有 
限 公司 开发 的 自动 化 增 氧 机 ， AAA 
研制 的 光 控 潜水 充气 增 氧 机 ,就 是 适应 省 内 外 、 国 内 
外 市 场 需求 的 产品 ; 无 锡 凯 灵 电 人 泵 厂 生产 的 增 氧 机 
品种 超过 25 个 ,做 到 了 “客户 需要 什么 ,就 供应 什 
么 ”。(4) 重视 产品 质量 ,在 市 场 竞 争 激烈 的 情况 下 ， 
这 些 广 都 把 产品 质量 的 好 坏 当 作 企 业 生 存 发 展 的 支 
柱 和 企业 形象 的 标志 。 因 此 ,都 建立 了 质量 全 过 程 监 
督 保障 体系 。 有 的 企业 还 成 立 了 QC 质量 管理 小 组 ， 
对 质量 难点 进行 攻关 并 取得 良好 效果 。1995 年 泰兴 
渔 机 厂 、 张 家 港 汐 机 总 厂 和 无 锡 凯 灵 电 泵 厂 获 部 级 
QC 小 组 质量 管理 三 等 奖 。 

三 、 新 产品 开发 

1995 年 完成 省 级 鉴定 的 新 产品 主要 有 : 无 锡 太 
湖 渔 机 三 开发 的 单 双 臂 旋转 式 增 氧 机 ， 昆 明 西 山水 
产生 态 工程 公司 开发 的 HY 型 、 SW 型 、TH 型 多 功 
能 活 鱼 运输 机 ; 完成 的 技术 攻关 项 目 是 ZRDH7. 5 
高 速 织 网 机 。 另外 , 企业 开发 的 渔 机 新 产品 有 : 山东 
诸城 渔业 机 械 股 份 有 限 公 司 的 SLDI-300 型 一 体 造 
粒 机 , 无 锡 凯 灵 电 和 泵 三 的 LZ 型 旋转 桨 增 氧 机 , 哈 尔 
滨 富 力 机 电 技术 公司 的 XR 系列 增 氧 机 ， 这 种 系列 
增 氧 机 设计 原理 较 新 颖 ， 它 利用 强劲 油 流 形成 的 许 
多 微小 汽 泡 来 增加 水 中 的 溶 氧 量 ， 动 力 效应 为 
1.79kgO: 人 kW .h. 此 外 ,北京 麦克 曼 商贸 公司 科研 
开发 中 心 研制 成 功 一 种 新 型 增 氧 机 ， 它 利用 虹吸 作 
用 ,将 空气 破碎 成 极 细微 粒 后 进入 水 中 ,以 提高 饱和 
氧 浓度 , 使 增 氧 水 域 平 均 解 氧 含量 达 6. 8ppm UE. 

CHWA: 江苏 省 农业 机 械 研 究 所 FB EK) 
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农业 机 械 修造 行业 


一 、 行 业 发 展 概况 

作为 我 国 农 业 机 械 修造 行业 主体 的 县 级 农机 修 
造 企业 和 乡村 农机 维修 网 点 在 1995 年 呈现 出 新 的 
发 展 态势 。 据 1995 年 底 的 不 完全 统计 , 全 国 县 级 农 
机 修造 厂 和 乡 ( 镇 ) 及 以 下 农机 维修 网 点 已 发 展 到 约 
19 万 个 ,从 事 农机 维修 入 员 达 49.1 万 人 ;全 年 完成 
工业 总 产值 97. 58 亿 元 ， 其 中 修理 修 旧 产值 43 亿 
元 ; 全 年 上 交 利 税 4. 58 亿 元 ; 全 年 修理 大 中 型 拖拉 
机 89.6 FAM. ATLL 887.3 万 台 次 、 内 燃 机 
410.7 HEK., KWEA 2259.4 HE dF); 修理 汽车 
230.7 万 辆 次 。 

1995 年 是 “ 八 五 ” 计划 的 最 后 一 年 。“ 八 五 ”期 
闻 农 机 修造 业 在 向 市 场 经 济 转变 中 发 生 了 很 大 变 
化 ,完成 了 农机 维修 以 国家 投资 为 主 回国 家 、 集 体 和 
个 人 多 种 投资 形式 并 存 的 转变 ， 形 成 了 多 种 经 济 成 
分 、 多 种 经 营 形式 、 不同 层 次 、 不同 技术 等 级 的 农机 
维修 服务 格局 ,农机 维修 开始 进入 法 制 化 管理 轨道 ， 
行业 工作 进一步 加 强 。 一 是 部 分 农机 维修 管理 政策 、 
法 规 、 办 法 相继 出 台 , 正 发 挥 着 重要 的 作用 ; EK 
机 维修 及 配件 质量 监督 检查 工作 开始 起 步 ， 并 取得 
一 定 成 效 ; 三 是 农机 维修 工人 技术 考核 工作 逐步 走 
问 规 范 化 .标准 化 ;四 是 积极 探索 农机 维修 体制 的 新 
路 子 ,推行 和 完善 了 各 种 形式 的 维修 承包 责任 制 ;五 
是 农机 维修 科技 正在 实用 技术 方面 研制 开发 ， 在 科 
研 .推广 及 标准 等 项 目 方 面 取得 一 定 成 果 。 农 机 修造 
行业 已 成 为 农业 社会 化 服务 体系 的 重要 组 成 部 分 ， 
为 保障 农机 具 的 完好 率 , 提 高 其 使 用 效益 ,促进 农机 
化 事业 和 农业 生产 的 发 展 发 挥 了 不 可 替代 的 重要 作 
用 。 

同时 应 当 看 到 ， 尽 管 农机 修造 行业 有 了 较 大 发 

展 , 仍 然 存 在 着 不 容 忽 视 的 问题 :行业 管理 法 制 不 健 
冒 伪劣 维修 配件 仍 充 斥 市 场 , 坑 骗 用 户 ;一 些 地 方 的 
维修 网 点 设施 达 不 到 标准 要 求 ， 从 业 人 员 的 技术 素 
质 偏 低 ， 维 修 质 量 不 稳定 ; 县 农机 修造 企业 技术 落 
ja. 设备 老化 、 包 裕 沉 重 、 效 益 低下 ; 等 等 。 不 能 适 
应 农业 机 械 化 发 展 和 社会 主义 市 场 经 济 的 需要 。 

二 、 行 业 管理 

1995 年 农机 修造 行业 管理 仍然 坚持 以 下 基本 
思路 :按照 建立 社会 主义 市 场 经 济 体制 的 要 求 ,建立 
农机 修造 行业 管理 法 规 体系 ,重点 抓 好 网 点 审定 , 修 
理工 考核 、 修 理 质量 监督 这 三 项 体现 在 市 场 经 济 条 
件 下 农机 修造 行业 管理 基本 职能 的 工作 。 

1. 基层 行业 管理 工作 取得 新 的 进展 , 各 地 进 一 
AG 加 快 法 制 化 建设 步伐 。1995 年 黑龙 江 省 继 颁 布 
《黑龙 江 省 农业 机 械 管理 条 例 》 之 后 , 在 全 国 率先 颁 
发 了 《黑龙 江 省 农业 机 械 维修 管理 细则 》。 为 方便 广 
大 农机 管理 人 员 的 学 习 和 执行 , 省 农机 局 在 1995 年 
4 月 将 国家 和 黑龙 江 省 有 关 农 机 维修 的 法 律 法 规 汇 
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编 成 财 。 农 业 部 农业 机 械 化 管理 司 已 将 此 册 转 发 全 
国 , 并 将 山东 省 物价 局 、 BT. 农业 厅 联 合 下 达 的 
《关于 农机 修造 行业 管理 和 技术 服务 收费 新 标准 》 转 
发 各 地 参考 ， 期 望 各 地 加 快 农机 修造 行业 管理 法 制 
化 步伐 。 目前 , 山西、 辽宁 ,河北 、 四川、 江西 、 陕 
西 、 安 徽 等 省 已 陆续 发 布 了 有 关 农 机 维修 方面 的 法 
规 、 办法。 为 加 强 农机 修造 行业 的 执法 管理 , 提高 执 
法 质量 与 管理 水 平 ， 黑龙 江 省 农机 局 和 省 政府 法 制 
局 共同 完成 了 省 .地 、 县 三 级 行政 执法 主体 人 员 的 培 
训 , 考核 合格 者 发 给 行政 执法 监察 证 . 山东 .河北 等 
六 个 省 和 其 他 省 的 部 分 地 、 县 在 农机 管理 部 门 中 设 
立 农机 维修 兼职 执法 机 构 ， 一 般 设 有 农机 维修 专职 
执法 人 员 。 

2. 农机 维修 工人 技术 考核 、 换 证 发 证 工作 进展 
顺利 。1995 年 ， 农 业 部 农业 机 械 化 管理 司 发 出 了 
“关于 贯彻 《农业 机 械 维修 工人 技术 考核 办 法 》 的 意 
见 ”, 对 各 级 农机 管理 部 门 的 职责 , 修理 工人 技术 考 
核 的 程序 、 发 证 、 奖 每 、 收费 等 问题 都 作 了 明确 、 具 
体 的 规定 。 全 国 各 省 、 地 .县 级 农机 管理 部 门 相继 成 
立 了 工人 技术 考核 委员 会 ， 按 照 新 的 标准 和 考核 规 
定 对 农机 维修 工人 进行 考核 与 换 证 ， 切 实 加 强 了 农 
机 维修 工人 的 管理 ,农业 部 印发 的 《农业 机 械 维 修 工 
人 技术 合格 证 书 》 已 发 到 全 国 18 个 省 i, K). d 
东 、 四 川 、 江 西 ,安徽 及 重庆 的 农机 维修 工人 技术 考 
核 工 作 开 展 较 好 , 换 证 进度 快 。 继 “农机 修理 L” L 
种 之 后 ， 农 机 修造 行业 的 其 他 七 个 工种 的 培训 教材 
已 落实 专人 编写 ， 与 教材 配套 的 鉴定 规范 〈 考 核 大 
纲 )、 试 题库 可 望 于 1996 年 编制 完成 。 

3. 农机 零 配件 质量 监督 检查 工作 进一步 加 强 。 
1995 年 ， 各 级 农机 主管 部 门 按照 “加 强 立 法 、 依 法 
监督 措施 配套 、 综合 治理 ”的 思路 开展 工作 。 针对 
农机 零 配 件 仍 严重 存在 “三 无 ”( 即 无 商标 、 无 厂址 、 
无 合格 证 )、 以 旧 充 新 和 偷工减料 的 情况 , 各 地 农机 
管理 部 门 ,积极 配合 工商 行政 管理 部 门 .技术 监督 部 
门 整顿 农机 配件 市 场 。 如 哈尔滨 市 农机 管理 局 和 技 
术 监 督 局 联合 行动 ,在 全 市 开展 “95 质量 万 里 行 在 
哈尔滨 ”的 活动 ,严厉 打击 制 售 假冒 伪劣 农机 产品 的 
违法 行为 .四 川 省 坚持 对 配件 质量 不 定期 抽查 ,整改 
生产 质量 不 合格 配件 的 企业 。 许 多 兴建 农机 配件 市 
场 的 地 方 政府 ,工商 部 门 通过 整顿 市 场 秩序 ,积极 解 
决 用 户 反 映 的 问题 。 这 些 活动 的 开展 对 伪劣 农机 配 
件 的 蓝 延 起 到 一 定 遏 制作 用 .目前 ,农业 部 正 加 快 组 
织 制定 《全 国 农机 维修 质量 监督 办 法 》, 可 望 于 1996 
FHR. 

4. 积极 开展 为 农 服 务 。 随 着 我 国 农业 机 械 化 事 
业 的 发 展 , 农 业 机 械 保有 量 迅速 增加 ,农机 作业 量 加 
K., 农机 具 的 检修 更 显 重要 。 为 提高 农机 具 完 好 率 ， 
使 其 保持 良好 的 工作 状态 ,保证 农业 生产 的 需要 ， 
1995 年 12 月 农业 部 发 出 《关于 抓 好 今冬 明 春 农机 
有 具 检修 工作 的 通知 》， 要 求 各 地 利用 农机 作业 淡季 ， 
开展 一 次 农业 机 械 大 检修 活动 ,并 提出 四 点 意见 。 各 
省 (市 、 区 ) 农机 管理 部 门 迅 速 组 织 贯 彻 、 布 置 , 把 
农机 具 检 和 修 工作 做 为 一 项 重要 工作 来 抓 。 由 于 领导 
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年 。 据 12 个 省 〈 市 、 区 ) 的 不 完全 统计 , 截至 1996 
年 3 月底, 共 检 修 大 中 型 拖拉 机 近 10 万 台 ; 检修 小 
型 拖拉 机 50 多 万 台 ; 检修 各 类 农机 具 30 多 万 台 
( 套 ) ， 为 春耕 生产 做 了 充分 准备 。 

5. 农机 修造 行业 社团 组 织 在 行业 管理 和 服务 
中 继续 发 挥 了 积极 作用 ,中 国 农 机 维修 学 会 1995 年 
组 织 召 开 了 第 七 次 全 国 农机 维修 学 术 讨 论 会 ， 就 企 
业 改 革 与 发 展 、 农机 维修 体制 制度、 组 织 管 理 、 人 
才 培 训 及 修理 修复 技术 等 一 系列 议题 进行 了 广泛 的 
交流 。 会 前 收 到 论文 103 篇 ,从 中 选 出 60 篇 编 印 成 
册 提 供 会 上 交流 。 学 术 讨论 会 还 组 织 专家 评选 优秀 
论文 ,给予 奖 励 。 中 日 农机 维修 技术 培训 中 心 , 全 国 
喷 油 泵 修造 行业 协作 组 ,各 地 农机 修造 协会 等 组 织 ， 
都 做 出 了 积极 的 努力 , 发 挥 了 应 有 的 作用 。《 农 机 维 
修 》 杂 志 社 起 到 农机 维修 信息 交流 中 心 与 农机 维修 
各 专业 联系 的 桥梁 作用 。 

三 、 企 业 改 革 与 发 展 情况 

1995 年 农业 部 农业 机 械 化 管理 司 组 织 开展 了 
对 农机 管理 系统 企业 改革 与 发 展 的 专题 调研 ， 了 解 
并 总 结 了 各 地 农机 管理 系统 企业 改革 的 经 验 。 各 地 
农机 管理 部 门 在 促进 农机 修造 行业 企业 的 改革 与 发 
展 方面 做 了 一 些 有 益 的 探索 ,从 调查 情况 看 ,不 同 地 
区 .不 同 企业 改革 的 侧重 点 不 一 样 ,有 的 以 改革 产权 
制度 为 重点 ,有 的 以 加 强 企 业内 部 管理 为 重点 .经营 
承包 责任 制 已 普 访 在 企业 中 实行 ， 进 行 产 权 制 度 改 
革 的 企业 约 占 企 业 总 数 的 三 分 之 一 ， 改 革 的 形式 多 
种 多 样 。 有 股份 制 、 股 份 合 作 制 、 国 有 民营 、 兼 并 、 
破产 、 合资 合作 、 组 建 集团 、 一 厂 多 制 等 十 几 种 。 通 
过 人 事 、 用 工 、 分 配 等 内 部 管理 制度 改革 , 引入 竞争 
机 制 , 强 化 激励 和 约束 机 制 的 作用 ,企业 正在 逐步 成 
为 相对 独立 、 具 有 法 人 地 位 的 经 济 实体 和 市 场 竞 争 
主体 。 通过 改革 , 企业 的 经 营 机 制 发 生 了 较 大 变化 ， 
涌现 出 一 批 跨行 业 、 活 力 强 、 效 益 好 的 龙头 骨干 企 
业 ; 造就 出 一 批 富 有 敬业 精神 、 勇 于 开拓 、 善于 经 营 
的 经 营 者 队伍 ,企业 不 断 调整 产品 结构 ,积极 开发 适 
销 对 路 的 产品 ,初步 改变 了 过 去 产品 单一 .销路 不 畅 
的 局 面 。 在 满足 国内 市 场 需要 的 同时 ,还 积极 发 展 外 
向 型 经 济 ,企业 活力 和 经 济 实力 不 断 增强 。 如 辽宁 省 
有 36 家 企业 扭转 了 亏损 局 面 ,与 本 省 的 其 他 工业 企 
业 比 ， 农 机 修造 企业 亏损 小 ， 全 省 已 有 农机 集团 4 
家 ， 中 外 合资 农机 系统 企业 3 家， 出 口 创 汇 企业 9 
家 .江苏 四川. 潮 北 等 省 的 农机 修造 企业 也 都 取得 
了 可 喜 的 成 就 .农机 修造 企业 在 取得 发 展 的 同时 , 仍 
不 扎 为 农 服务 的 主 业 ,继续 生产 供应 农机 具 、 维 修配 
件 和 开展 农机 修理 业务 。 

为 继续 扶持 农机 修造 企业 的 发 展 ,1995 年 农业 
部 农业 机 械 化 管理 司 在 抓 年 度 技 改 项 目的 同时 ， 重 
视 项 目的 储备 和 中 长 期 企业 技术 进步 规划 ， 组 织 制 
订 了 《“ 九 五 ”和 2010 年 农机 修造 企业 技 改 规划 
(纲要 )》 和 《 九 五 ”农机 管理 系统 企业 技术 进步 工作 
的 基本 思路 》, 明确 了 指导 思想 、 重 点 发 展 项 目 及 产 
m LEES. 目标 和 措施 . 并 经 多 方 努力 , 在 农业 
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银行 已 有 一 定 规模 的 基础 上 ， 义 有 - 批 农 机 修造 企 
业 列 入 农业 发 展 银行 技术 改造 专项 贷款 项 目 计 划 ， 
新 增 专项 贷款 规模 5000 万 元 

[把 稿 人 :农业 部 农业 机 械 化 管理 司 Eg 
GEF ERM 
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—, AA” Bayo 

“GL” 期 间 , 我 国 农机 工业 在 深化 改革 、 扩 大 
开放 ,促进 发 展 的 形势 下 有 着 很 好 的 发 展 机 遇 ,农机 
行业 质量 工作 也 取得 了 很 大 成 绩 。 发 展 过 程 中 也 出 
现 过 曲折 , 不论 是 质量 工作 , 还 是 产品 质量 状况 ,都 
呈现 高 一 一 低 一 一 高 “马鞍 形 ” 发展 趋势 , 这 是 “ 八 
五 ”期 间 一 个 较为 明显 的 特点 。 

1. 国家 加 强 了 对 质量 工作 的 宏观 指导 。 

1991 年 ， 即 “ 八 五 ” 的 第 一 年 ， 国 务 院 决定 在 
全 国 开 展 “ 质 量 、 品 种 、 效益 年 ”活动 。 原 机 械 电 子 
工业 部 对 开展 这 一 活动 进行 了 深入 发 动 和 认真 组 
织 , 在 “七 五 ” 已 取得 成 绩 的 基础 上 , 农机 行业 质量 
TEBEOS: 国家 监督 抽查 农机 产品 质量 合格 率 
创 历 年 最 高 水 平一 一 92. 9%。 

1992 年 4 月 , 根据 国务 院 批准 ,国务院 生产 办 
公 室 和 国家 技术 监督 局 有 召开 了 全 国 质 量 工作 会 议 ， 
李鹏 总 理 . 朱 包 基 副 总 理发 表 了 重要 讲话 .国务院 于 
7 月 颁发 了 《关于 进一步 加 强 质量 工作 的 决定 》。 

1993 年 2 H, 第 七 届 全 国人 民 代 表 大 会 常务 委 
员 会 第 三 十 次 会 议 通 过 了 《中 华人 民 共 和 国产 品质 
量 法 》, 该 法 从 1993 年 9 月 1 日 起 施行 ,使 我 国 质量 
工作 进一步 纳入 依法 管理 的 轨道 。 

“AE” WE., 党 中 央 、 国务 院 还 就 建立 现代 企 
业 制 度 , 要 着 力 提高 经 济 增长 的 质量 和 效益 、 积 极 推 
进 经 济 体制 和 经 济 增长 方式 的 转变 作出 决定 和 指 
示 ; 国家 经 贸 委 和 国家 技术 监督 局 就 开展 “转机 制 、 
抓 管理 ， 练 内 功 ， 增 效益 ”活动 和 推动 “质量 上 台 
BY” 工作 提出 要 求 , 并 印发 了 《关于 在 深化 企业 改革 
中 进一步 加 强 质量 工作 的 意见 》。 机 械 工 业 部 在 
1991、1992、1994、1995 年 都 印发 了 1 号 文件 ， 如 
强 对 年 度 质 量 工作 的 指导 。 

2. 很 多 农机 企业 抓 住 机 遇 , 深化 改革 ， 加 强 管 
理 ， 质 量 工作 到 得 显著 成 效 。 

企业 进一步 增强 了 质量 意识 .促进 了 质量 观念 
的 转变 。 企业 在 走向 市 场 , 参与 竞争 中 , 增强 了 市 场 
Bik. 竞争 意识 、 风险 意 识 、 自 律 意识 , 树立 起 竞争 
性 的 质量 观念 ,适用 性 的 质量 观念 ,质量 法 制 观 念 和 
全 面 质量 管理 的 观念 。 

企业 基础 管理 进一步 加 强 ,贯彻 GB/T19000 系 
列 标准 和 质量 体系 认证 工作 取得 很 大 进展 , 据 调 查 ， 
一 半 以 上 的 重点 骨干 企业 制订 了 贯 标 计 划 , 到 1995 
年 底 , 已 有 6 家 农机 企业 通过 了 质量 体系 认 让 。 

可 靠 性 工作 取得 新 进展 。 一 批 产 品 通过 了 可 靠 
性 考核 ,可 靠 性 水 平 有 较 大 幅度 提高 ,如 多 入 喷 油 录 
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的 MTBF 由 考核 前 的 450h 提高 到 近 2000h ,中 小 功 
率 柴 油 机 从 300~700h 提高 到 750~1500h, 拖拉 机 
MTBF 也 提高 1~3 信 。 可 靠 性 认定 工作 即将 开始 。 
适应 市 场 经 济 需 要 ,很 多 企业 实施 名 牌 战略 , 努 
力 创 名 牌 产品 。 近 几 年 农机 企业 审定 的 优等 品 、 一 等 
品 数量 旺 递 增 趋势 ， 一 批 农 机 产品 被 地 方 政府 推荐 
为 地 方 名 牌 产品 。 
3. 依靠 科技 进步 , 增加 质量 投入 ， 提 高 产品 质 
量 。 
农用 运输 车 行业 基本 上 是 靠 企业 自己 的 投入 发 
展 起 来 的 .例如 ,南京 农用 车 制造 厂 近 几 年 先后 投入 
1.6 亿 元 资金 ， 实 施 技 改 项 目 30 多 项 ， 新建 4 条 现 
代 化 的 总 装 线 , 一 条 自动 电子 控制 整 车 检测 线 , 大 大 
提高 了 生产 能 力 和 产品 质量 。 采 用 先进 适用 的 设计 
技术 、 制造 工艺 与 装备 、 自动 化 技术 和 管理 技术 , 促 
进 生 产 发 展 ,提高 质量 保证 能 力 ,已 成 为 广大 农机 企 
业 的 共识 。 
4. 部 分 企业 管理 滑坡 ， 产 品质 量 波动 下 降 。 
在 企业 深化 改革 ,转换 经 营 机 制 ,扩大 企业 自主 
权 的 过 程 中 ， 部 分 企业 没有 摆 正 和 处 理 好 深化 改革 
与 加 强 管理 ,自主 经 营 与 自我 约束 的 关系 ,导致 管理 
滑坡 , 质量 下 降 。 主要 问题 是 : 一 些 企 业 的 领导 质量 
意识 不 高 ， 缺 乏 竞 争 意 识 ; 一 些 企业 :和 以 包 代 管 ”、 
“AARE”, 合并、 下放 质量 管理 和 质量 检验 机 构 ， 
严重 削弱 了 质量 职能 ， 一 些 政府 部 门 放松 了 对 质量 
工作 的 指导 与 监督 。 这 些 问题 导致 国家 监督 抽查 合 
格 率 连 续 三 年 降低 到 很 低 水 平 ， 直 到 近 两 年 大 力 加 
强 质量 工作 后 ， 情 况 才 得 以 好 转 。 表 1 给 出 了 “ 八 
E” 期 间 国家 监督 抽查 、 行 评 / 统 检 中 机 械 产 品 、 农 
机 产品 的 合格 率 。 
表 1 1991~ 1995 年 国家 监督 抽查 、 
行 评 / 统 检 合 格 率 (%) 





注 ; 1991 年 进行 了 行 评 ， 从 1993 年 起 改 为 统 检 。 
=. 1995 年 的 质量 工作 

1995 年 农机 行业 质量 工作 的 特点 可 以 概括 为 ; 
继续 加 大 政府 指导 、 监 督 力度 ,以 加 强 企 业 质 量 工作 
为 重点 ， 以 扭转 质量 滑坡 为 目标 。 

1. 机 械 工 业 部 加 大 了 对 质量 工作 指导 、 监督 的 
力度 . 
年 初 ,部 以 1 号 文件 印发 了 《关于 加 强 企业 质 量 
工作 , 开创 机 械 工 业 质 量 工作 新 局 面 的 通知 》, 之 后 
又 与 国家 技术 监督 局 联合 印发 了 《关于 加 强 机 械 工 
业 企 业 质 量 工 作 的 决定 》( 机 械 科 (1995) 276 4), 
对 加 强 企 业 质 量 工 作 提 出 了 明确 的 要 求 。 在 2 月 召 
开 的 全 国 机 械 工 业 工 作 会 议 上 , 何 光 远 部 长 指出 : 突 
出 抓 好 质量 ， 确 保 行业 协调 运行 是 行业 三 大 任务 之 
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一 ， 要求 “必须 从 现在 起 彻底 觉悟 ,下定 决 心 , 集中 
力量 , 解决 产品 质量 问题 ”。 在 5 月 召开 的 全 国 机 械 
工业 企业 管理 工作 会 议 上 ， 何 光 远 部 长 再 次 强调 以 
上 要 求 。 

2. 企业 质量 工作 得 到 加 强 。 

很 多 企业 按照 机 械 工 业 部 的 部 署 ， 开 展 了 质量 
形势 分 析 和 教育 活动 ， 提 高 了 各 级 领导 和 职工 的 质 
量 意识 , 增强 了 紧迫 感 、 危机 感 , 质量 观念 和 管理 思 
路 有 了 新 的 飞跃 。 常 此 股份 有 限 公 司 在 理 硕 认识 的 
基础 上 ， 提 出 了 由 封闭 式 内 向 型 向 开放 式 外 向 型 管 
理 思路 的 转变 , 实施 名 牌 战略 .巨人 战略 、 集 团 战略 
的 新 发 展 思 想 。 

TR (2#) 抓 质量 工作 “三 到 位 ”( 思 想 、 责 
任 \ 工 作 到 位 ) 进一步 落实 , 全 员 质 量 责任 制 更 加 健 
全 。 中 国 第 一 拖拉 机 工程 机 械 公司 要 求 各 单位 一 把 
手 亲 自 抓 质 量 ,一 把 手 对 质量 负责 ,并 按照 质量 否决 
额 13 万 元 ; WK 84 次 , 金额 18. 7 万 元 ; 在 质量 责 
任 赔偿 中 共 扣 发 奖金 7.5 万 元 。 江 西 抑 拉 机 厂 颁 发 
了 《关于 厂 长 、 处 室 、 分 厂 行 政 一 把 手 “ 三 到 位 ” 决 
定 》. 山 东 高 唐 时 风机 械 集团 总 公司 几 年 来 在 处 理 质 
量 事故 中 , 有 20 多 人 被 撤职 或 调 离 原 岗位 , 18 人 被 
除名 或 辞退 ，35 人 降 一 级 浮动 工资 。 

企业 质量 管理 基础 工作 得 到 加 强 。 企 业 加 强 了 
质量 培训 工作 ,拥有 2400 名 职工 的 河南 长 葛 奔 马 机 
械 集 团 公 司 , 三 年 来 参加 培训 的 达 6000 AM, 培训 
面 达到 100% 。 质 量 机 构 进 一 步 健 全 , 质量 职能 进 一 
步 落实 .长 葛 奔 马 机 械 集团 公司 .聊城 运输 机 械 厂 分 
别 成 立 了 由 总 经 理 ( 厂 长 ) 挂帅 的 质量 管理 委员 会 、 
质量 管理 领导 小 组 ， 作 为 企业 最 高 质量 管理 权力 机 
构 ， 一 把 手 亲 自 领导 质量 管理 、 质 量 检验 部 门 的 工 
作 . 有 的 企业 通过 实践 ,重新 决定 独立 设置 质量 管理 
和 质量 检验 机 构 。 很 多 企业 进一步 完善 了 各 项 质量 
管理 制度 ,如 长 万 奔 马 机 械 集团 公司 先后 出 台 了 《 产 
品质 量 管 理 细则 》、《 产 品 售 后 服务 管理 规定 》 等 30 
多 项 制度 ,一些 企业 着 力 加 强 了 现场 管理 ,解决 现场 
质量 问题 ， 中 国 第 一 拖拉 机 工程 机 械 公 司 全 年 共 召 
开 高 层 质量 发 布 会 9 次 , 质量 调度 会 17 次 , 专题 质 
量 分 析 会 232 次 ,及 时 解决 现场 质量 问题 .长 葛 奔 马 
机 械 集团 公司 实行 每 月 三 次 现场 检查 制度 。 针 对 当 
前 外 购 外 协 件 质量 问题 较 多 的 情况 ， 很 多 企业 采取 
措施 加 强 采 购 质 量 控制 ， 如 对 定点 供 货 单位 实行 质 
保 能 力 审核 和 产品 抽查 制度 : 实行 “ 强 强 联合 ”原则 
和 质量 联 保 制度 等 。 宁 国 机 械 工 业 总 公司 还 按照 质 
景 特性 重要 度 把 配套 件 分 为 A4、B、C、DD 四 类 分 别 
管理 ，A、B 类 进 厂 要 全 检 , C、D 类 为 抽检 。 山 东 
巨 力 集团 还 请 市 质 检 所 协助 对 配套 轮胎 质量 进行 检 
测 和 控制 .企业 标准 化 和 检验 工作 得 到 加 强 . 有 的 企 
业已 经 认识 到 要 创 名 牌 ， 必 须 制 定 严 于 国家 标准 和 
行业 标准 的 企业 内 控 标 准 , 以 此 指导 生产 ,才能 形成 
特色 ， 更 好 地 满足 用 户 需求 。 

群众 性 质量 管理 活动 道 勃 开展 。 中 国 第 一 拖拉 
机 工程 机 械 公 司 开展 了 质量 上 台阶 百 日 竞 赛 活动 ; 
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组 织 开展 了 质量 信得过 活动 ， 全 公司 29 个 单位 、 
1225 个 班组 、16439 位 生产 工人 和 1523 位 检查 员 参 
加 ， 有 广泛 的 群众 性 。 山 东 油 泵 油嘴 厂 成 立 了 由 质 
R .设计 .工艺 人 员 和 职工 代表 组 成 的 群众 性 质量 督 
查 小 组 ， 坚 持 不 定期 对 工作 质量 和 实物 质量 进行 抽 
查 , 通报 问题 , 限期 整改 , 取得 良好 效果 , 使 BQ R 
社会 用 户 故 障 率 由 上 年 度 的 2.54% 下 降 到 08%. 
长 万 奔 马 机 械 集 团 公 司 开 展 每 个 职工 提 3 条 合理 化 
建议 的 活动 也 取得 良好 效果 。 企 业 质 量 信息 管理 取 
得 良好 效果 。 部 关 货 轮 厂 建立 了 计算 机 管理 网 络 系 
统 , 充分 利用 反馈 信息 , 加 强 质量 把 关 和 控制 , 防止 
质量 事故 的 发 生 ， 两 年 来 成 本 降低 了 103 万 元 。 
用 户 服 务 和 企业 自律 性 质量 活动 有 新 进展 。 
1994 年 玉 柴 机 器 股份 有 限 公司 率先 发 表 质 量 保证 
声明 ，1995 年 又 举办 了 “” 95 玉 柴 用 户 服务 周 ” 活 
动 , 内 容 包括 为 用 户 免费 检修 、 免 费 技 术 咨 询 、 免 费 
技术 培训 和 评选 最 佳 用 户 ,山东 巨 力 集团 提出 “用 户 
的 期 望 是 全 公司 追求 的 目标 ”的 方针 .宁国 机 械 工 业 
总 公司 实行 了 “48 小 时 服务 到 位 ”的 制度 ， 并 认真 
兑现 。 南 京 农 用 车 制造 厂 在 发 现 外 厂 配 套 减 角 器 有 
质量 问题 后 , 采取 紧急 模 施 , 追 回 并 更 换 了 1000 多 
根 已 装 车 出 厂 的 减 震 器 ,消除 了 隐患 ,该 厂 还 花 了 近 
干 万 元 免费 为 近 万 家 用 户 更 换 了 一 种 结构 不 合理 的 
车 架 。 山 东 省 包括 20 多 家 农机 企业 在 内 的 机 械 工 业 
企业 在 山东 省 机 械 厅 的 组 织 下 ， 酝 酿 发 布 质量 保证 


声明 (已 于 1996 年 2 月 1 日 发 布 )。 

3， 部 分 质量 工作 进展 情况 。 

企业 贯 标 和 质量 体系 认证 工作 进度 加 快 。 继 
1993 年 常州 柴油 机 厂 和 1994 年 上 海 柴 油 机 股份 有 
限 公 司 通过 质量 体系 认证 后 ，1995 年 武进 柴油 机 
厂 、. 常 州 拖拉 机 三、 无锡 威 孚 股份 公司 、 山东 渤海 活 
塞 股份 公司 也 通过 了 质量 体系 认证 。 

1995 年 机 械 工 业 部 公布 了 可 靠 性 考核 达标 产 
品 特别 推荐 名 单 ， 在 总 共 159 个 产品 中 ，58 个 农机 
产品 榜 上 有 和 名。 

1995 年 经 机 械 工业 部 审定 ， 评 定 出 优等 品 14 
项 , 一 等 品 172 项 ,分别 比 上 年 度 增 加 6 项 和 41 项 。 
北京 市 植保 机 械 厂 生产 的 背负 式 喷 千 喷 粉 机 、 南 京 
农用 车 制造 厂 生产 的 三 轮 农用 运输 车 等 一 批 农机 产 
品 被 地 方 政府 推荐 为 名 牌 产品 。 

=. 1995 年 的 产品 质量 

如 前 所 述 ，1995 年 在 全 行业 的 艰苦 努力 下 ， 抑 
制 了 连续 三 年 的 产品 质量 波动 下 降 的 局 面 ， 部 分 产 
品质 量 有 所 提高 。 这 一 年 国家 监督 抽查 了 6 种 农机 
产品 ， 平 均 合格 率 达 到 79.2% ， 比 上 年 度 提 高 7.5 
个 百分点 。 机 械 工业 部 对 5 种 农机 产品 组 织 了 统 检 ， 
平均 合格 率 为 72.5% ， 比 上 年 度 提 高 13. 4 个 百 分 
点 。1995 年 农机 产品 各 类 监督 检查 结果 见 表 2, 在 产 
品质 量 等 级 评定 和 其 它 检查 中 达到 优等 品 的 产品 共 
18 项 ， 见 表 3。 


M2 1995 年 农机 产品 质量 监督 检查 结果 汇总 衣 







序号 | 检查 类 别 


















发 动机 气门 弹 赞 
起 动机 

中 小 型 联合 收割 机 
内 燃 机 活塞 、 活 塞 环 
轮 式 拖拉 机 

谷物 播种 机 


国家 监督 抽查 
国家 监督 抽查 
国家 监督 抽查 
国家 监督 抽查 
国家 监督 抽查 
国家 监督 抽查 
合计 


全 国 统 检 













内 燃 发 电机 组 


8 全 国 统 检 PI RR UL PERK Tal 

9 全 国 统 检 内 燃 机 机 油 滤 清 器 

10 全 国 统 检 ”| 油泵 油嘴 精密 柱 塞 偶 件 
1i 全 国 统 检 | 三 轮 农 用 运输 车 


合计 












质量 等 级 评定 
质量 等 级 评定 
质量 等 级 评定 
质量 等 级 评定 


安徽 五 河 县 机 械 厂 
ZERWIE 
TERTE 
上 海 柴 油 机 股份 有 限 公司 















湖北 拖拉 机 厂 
武汉 拖拉 机 矿 
山东 意 亚 工业 股份 有 限 公司 
山东 电 泵 股份 有 限 公司 


质量 等 级 评定 
质量 等 级 评定 
质量 等 级 评定 
质量 等 级 评定 
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(个) 


区 


小 型 面粉 加 工 成 套 设备 
柴油 机 气缸 套 
柴油 机 气缸 套 
B 型 喷 油 泵 及 调 速 器 总 成 


轮 式 拖拉 机 
手 扶 拖拉 机 
喷 油 器 总 成 
HARKER 

























检查 产品 数 | 合格 产品 数 | 检查 合格 率 
《个 ) (个 ) (%) 
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质量 等 级 评定 | 菜 阳 动力 机 械 总 厂 柴油 机 LD-375Q 18kW/3000r/min | 
10 | 质量 等 级 评定 | 莱阳 动力 机 械 总 厂 柴油 机 8. 8kW /2000r/min 莱 动 
ll | 质量 等 级 评定 | 无 锡 拖拉 机 厂 手 扶 拖拉 机 东风 -12 太湖 
12 | 质量 等 级 评定 | 南京 油泵 油嘴 厂 1 号 单 体 喷 油 泵 总 成 BFG11 ÈT 
13 | 质量 等 级 评定 | 常州 拖拉 机 厂 手 扶 拖拉 机 东风 -12 东风 
14 | 质量 等 级 评定 | 郑州 电气 装备 总 厂 电站 挂车 20GT，20kW 中 岳 
15 | 国家 监督 抽查 | 山东 拖拉 机 厂 轮 式 拖拉 机 泰山 -25 泰山 
16 全 国 统 检 西安 内 燃 机 配件 厂 内 燃 机 链 铁 气缸 套 95 型 XNP 
17 全 国 统 检 山东 气缸 套 股 份 有 限 公 司 ARELGK ALE 95 型 沂蒙 
全 国 统 检 ERA NLT ARIK ALE 95 型 

现 将 监督 抽查 和 统 检 的 各 类 农机 产品 的 质量 状 的 样品 合格 率 为 88.7%, 中 小 企业 的 样品 合格 率 只 
况 简 述 如 下 : 有 50%, 说 明 中 小 企业 质量 问题 突出 。 造 成 产品 不 


1. 发 动机 气门 弹簧 .1992 年 兽 组 织 过 国家 监督 
抽查 ,合格 率 只 达到 68. 8%, 此 次 进行 跟踪 监督 , 抽 
查 了 22 个 企业 生 的 的 25 种 产品 , 合格 23 种 , 合格 
率 达 到 92%， 说明 产 品质 量 总 体 水 平 有 显著 提高 。 
其 中 广州 华 德 汽 车 弹 赞 有 限 公 司 和 福州 市 弹簧 厂 的 
产品 质量 最 好 ， 各 检验 项 目 全 部 合格 。 存 在 的 问题 
E: 仍 有 两 家 企业 的 产品 疲劳 寿命 低 被 判 为 不 合格 
品 ， 其 中 株洲 市 弹簧 三 的 产品 是 连续 两 次 抽查 不 合 
格 ， 国 家 技术 监督 局 建议 免 去 该 厂 厂 长 职务 。 

2. 起 动机 。 共 抽查 了 14 个 企业 的 产品 ,合格 10 
个 , 合格 率 为 71.4%, 说 明 部 分 企业 存在 的 质量 问 
题 较 多 。 反 映 的 主要 问题 是 所 有 不 合格 产品 保 用 起 
动 次数 达 不 到 要 求 , 以 及 部 分 产品 安装 尺寸 超 差 。 主 
要 原因 是 部 分 企业 选用 外 购 外 协 件 时 只 求 价 低 ， 不 
讲 质 量 , 致 使 寿命 试验 时 主要 零 部 件 过 早 损坏 。 本 次 
抽查 中 ,开封 内 燃 机 电器 三 产品 质量 较 好 ,该 厂 工 艺 
设备 较 好 ,质量 管理 和 质量 检验 严格 ,所 有 检测 项 目 
都 达到 标准 要 求 。 

3. 中 小 型 联合 收割 机 。1993 年 第 一 次 国家 监督 
抽查 时 质量 问题 较 多 , 抽查 17 家 企业 的 产品 , 合格 
BAA 64.7%。 本 次 跟踪 监督 ,所 抽查 的 13 家 企业 
的 产品 全 部 合格 ,说 明 两 年 来 各 企业 进行 了 认真 的 
整改 ， 如 在 重要 联结 部 位 都 按 标准 要 求 采用 高 强度 
螺栓 ;配备 了 动 平衡 机 ,加 强 对 脱粒 滚 简 的 质量 控制 
与 检验 等 。 桂 林 联 合 收割 机 总 厂 在 两 次 抽查 中 综合 
质量 名 列 榜首 ,积极 开展 可 靠 性 考核 工作 ,质量 稳定 
提高 ， 受 到 机 械 工 业 部 表彰 。 

4. 内 燃 机 零 配件 (活塞 、 活 塞 环 ) 。 本 次 是 市 场 
抽查 ,样品 全 部 从 全 民 的 省 市 级 农机 公司 .汽车 配件 
公司 销售 的 商品 抽取 。 共 查 40 个 样品 , 合格 32 个 ， 
合格 率 为 80%， 在 市场 抽查 中 是 较 好 的 ,表明 这 些 
经 销 公 司 质 量 意 识 较 强 , 主 要 从 较 大 的 制造 厂 进 货 ， 
管理 比较 严格 。 存 在 的 主要 问题 是 : 从 总 体 上 看 ,经 
销 的 商品 质量 不 如 制造 厂 提 供给 主机 厂 的 产品 质 
量 , 这 种 状况 仍 需 改进 .其 次 ,少数 制造 三 加工 粗糙 ， 
而 经 销 公 司 进货 把 关 不 严 ， 使 不 合格 品 流入 市 场 。 

5. 直接 传动 轮 式 拖拉 机 。 抽 查 了 13 家 企业 的 
产品 ,合格 9 个, 合格 率 为 69. 2%， 其 中 大 型 企业 
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合格 的 主要 原因 是 原材料 和 外 购 外 协 件 进 厂 检验 和 
整 机 出 厂 检验 把 关 不 严 ， 如 外 配 的 油菜 柱 塞 弹 策 断 
烈 造成 整 机 不 合格 ; 拖拉 机 三 点 医 挂 装置 与 农机 具 
相关 尺寸 匹配 和 排 气 烟 度 超 差 。 山 东 拖 拉 机 厂 和 湖 
北 拖拉 机 厂 的 产品 达到 优等 品 水 平 ， 受 到 机 械 工 业 
部 表彰 。 

6. 谷物 播种 机 。 共 抽查 了 15 个 企业 的 产品 , 合 
格 8 个 ,合格 率 只 有 53. 3%, 是 全 年 抽查 合格 率 最 
低 的 产品 。 主 要 问题 是 :一 些 企业 的 产品 未 按 标准 要 
求 严格 检验 就 出 厂 ,造成 播种 均匀 性 严重 超 差 ; 还 有 
一 些 企业 使 用 劣质 塑料 排 种 器 和 用 不 合格 钢板 制 做 
FAR, 导致 主要 部 件 不 合格 。 这些 问题 吸 待 改进 ， 
并 需 加 强 跟 踪 监 督 。 山 东 诸 城 渔业 机 械 股 份 公司 的 
产品 ,关键 项 目 都 达到 了 优等 品 指标 ,是 此 次 抽查 中 
质量 最 好 的 产品 。 

7 内燃机 发 电机 组 。 从 1992 年 到 1994 Æ, Xt 
该 产品 连续 进行 过 三 次 国家 监督 抽查 ,合格 率 分 别 
为 85. 7%、82.1%、84%。 此 次 对 35 个 企业 生产 的 
8 种 规格 35 台 样 品 进行 了 统 检 ， 结 果 全 部 样品 合 
格 , 合格 率 达 到 100%. 并 有 11 台 样 品 达到 一 等 品 ， 
一 等 品 率 为 31. 4%， 这 是 近 4 年 来 检查 结果 最 好 的 
一 次 ， 其 中 尤 以 国有 大 中 型 企业 的 产品 质量 更 胜 一 
筹 。 产 品质 量 达 到 一 等 品 并 排列 在 前 5 位 的 泰州 德 
锋 动 力 设 备 公司 、 南通 柴油 机 厂 、 兰 州 电机 三 、 安徽 
黄山 发 电 设备 厂 、 天 津 动力 机 厂 受 到 机 械 工业 部 表 
彰 。 本 次 统 检 虽 然 全 部 样品 合格 ,但 仍 存在 一 些 质量 
问题 ,如 有 的 产品 空 载 电 压 整 定 范围 . 瞬 态 频率 调整 
率 、12 小 时 连续 运行 等 项 目 不 稳 定 , 一 些 产品 外 观 
质量 不 良 等 ， 这 些 问 题 以 乡镇 企业 和 集体 企业 的 产 
品 较为 突出 ， 需 进一步 加 以 改进 。 

8. APROLAR REE. M46 家 企业 生产 的 18 
PEREA. 干 式 、 风 冷 式 气 缸 套 进行 了 统 检 , 合格 

个 ,合格 率 为 86. 9% ,其 中 达到 优等 品 的 有 3 个， 
达到 “等 品 的 有 24 个 。 此 次 统 检 合格 率 虽 然 较 高 ， 
但 和 1991 年 行 评 相 比 ， 合 格 率 下 降 了 9 个 百分点 ， 
并 有 13 家 企业 的 产品 质量 降 等 .其 主要 原因 是 部 分 
企业 仍然 有 重 产量 轻 质量 的 思想 ， 以 降低 质量 要 求 
为 代价 换取 降低 制造 成 本 ;还 有 的 企业 以 拼 设备 追 
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求 产量 ,放松 了 质量 管理 .西安 内 燃 机 配件 厂 和 山东 
气缸 套 股 份 公司 的 产品 连续 两 次 达到 优等 品 ， 受 到 
机 械 工业 部 表彰 。 

9. 内 燃 机 机 油 滤 清 器 。 对 31 个 企业 的 产品 进 
行 了 统 检 ,25 个 企业 的 产品 合格 ,合格 率 为 80.7%， 
其 中 有 7 个 企业 的 产品 达到 一 等 品 ， 一 等 曲率 为 
22.6%%。 总 体 上 看 ,虽然 大 多 数 产 品 的 质量 基本 上 能 
满足 使 用 要 求 , 但 与 国外 产品 相 比 ,在 结构 、 工艺 装 
备 、 检 测 手段 方面 仍 有 较 大 差距 .本 次 统 检 反 上 映 的 主 
要 问题 有 :部 分 产品 性 能 指标 不 合格 ,外 观 质量 缺陷 
多 ， 检 测 手段 不 完善 等 。 

10. 油泵 油嘴 柱 塞 精密 偶 件 。57 家 企业 参加 统 
检 , 合格 率 为 66.7%%, —- Si BH 29.8%, E 1991 
年 行 评分 别 降低 26. 4 和 40. 9 个 百分点 ， 有 7 家 企 
业 的 产品 从 一 等 品 降 为 不 合格 品 。 这 些 情况 反映 了 
当前 产品 质量 问题 比较 严重 ,主要 问题 是 : 柱 塞 和 柱 
塞 套 圆柱 工作 面 圆 度 、 柱 塞 套 内 圆柱 工作 面 素 线 平 
行 度 等 项 目 指标 超 差 ,有 些 问题 在 1991 年 行 评 时 已 
反映 出 来 ， 但 一 些 企业 未 认真 整改 ， 使 问题 重复 发 
生 。 甘 肃 省 兰州 油泵 油嘴 厂 等 11 个 企业 质量 稳定 提 
高 ， 统 检 达 到 一 等 品 ， 受 到 机 械 工 业 部 表彰 。 

11. 三 轮 农 用 运输 车 。 对 100 家 企业 的 产品 进 
行 了 统 检 , 合格 率 为 57%， 其 中 年 产 5 万 辆 以 上 的 
大 中 型 企业 的 产品 全 部 合格 ， 说 明 大 中 型 企业 产品 
质量 稳定 ,其它 企业 质量 问题 较 多 。 主 要 问题 是 样机 
中 ，17.7% 最 高 车 速 超标 、12. 5% 驻 车 制 动 性 能 超 
标 、8. 3% 行 车 制 动 性 能 超标 、15. 4% 加 速 噪声 超标 、 
32.3% 照 明 信 号 装置 不 全 等 。 主 要 原因 是 一 些 企 业 
法 制 观念 不 强 ， 执行 《农用 运输 车 安全 基准 》 不 力 ; 
缺乏 试验 设施 或 试验 方法 不 符合 标准 要 求 ， 加 工 和 
装配 质量 差 ; 对 外 购 件 质量 控制 不 严 ;一 些 企业 管理 
素质 和 人 员 带 质 较 低 。 以 上 问题 需 在 发 展 中 认真 加 
以 解决 。 

从 1995 年 国家 监督 抽查 和 全 国 统 检 的 11 种 农 
机 产品 质量 的 结果 可 以 着 出 ,虽然 从 总 体 上 看 ,目前 
已 抑制 了 质量 滑坡 的 局 面 ， 部 分 产品 的 质量 有 所 好 
转 ， 但 仍 有 一 些 产品 质量 问题 严重 ， 甚 至 在 继续 下 
E. 究 其 原因 , 仍 以 企业 管理 不 严 为 首位 因素 。 据 对 
5 种 统 检 产 品 进行 的 统计 ， 在 检验 的 全 部 269 TH 
品 中 , 有 74 个 样品 不 合格 。 经 分 析 , 不 合格 原因 共 
有 176 项 , 其中, 因 未 严格 执行 标准 的 有 52 项, 占 
29.54%, 因 检 验 把 关 不 严 的 有 49 项 ,， 占 27.84%, 
其 它 管理 不 严 的 有 30 项 , 占 17.05%, 以 上 三 项 共 
占 74. 43%。 这些 问题 都 是 基础 管理 不 严 的 反映 。 因 
此 ， 对 1995 年 质量 工作 取得 的 成 绩 不 能 估计 过 高 。 
机 械 工 业 部 决定 在 “ 九 五 ”期 间 打 一 场 “ 产 品质 量 翻 
身 战役 ”, 是 针对 性 很 强 的 具有 战略 意义 的 决策 。 农 
机 企业 要 认真 贯彻 这 一 决定 ， 以 两 个 根本 转变 为 指 
T. 打 好 “产品 质量 翻身 战役 ”， 为 机 械 工 业 的 振兴 
打 好 基础 ， 为 农业 的 发 展 作出 贡献 。 

[ 撞 稿 人 ;机 械 工 业 部 科技 与 质量 监督 司 AF 
镇 ] 
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农机 商品 国内 销售 概况 


1995 年 销售 大 幅度 增长 TSA RRR RAL. HL 
通 企业 外 部 经 营 环境 并 不 宽松 ， 企 业经 济 效益 出 现 
滑坡 。 

一 、 销 售 概 况 

1995 年 全 国 农 机 公司 系统 商品 购 进 总 额 465. 5 
亿 元 , 比 上 年 增长 33%; 商品 销售 总 额 501. 1 亿 元 ， 
比 上 年 增长 30. 9%; 其 中 系统 外 销售 463.7 亿 元 ， 
同比 增长 32.7%; 期 末 库 存 79.4 亿 元 ， 同 比 增 长 
15. 6% 。 农 机 公司 系统 外 销售 全 年 增加 114 亿 元 , 增 
销 幅 度 之 高 ,为 历年 来 少 有 。 各 类 商品 的 销售 类 值 见 
K l. 

表 1 1995 年 各 大 类 商品 销售 情况 














(万 元 ) (%) 
总 ff 4636630 32.7 
一 、 农 机 商品 3927571 38. 6 
AP. 机 械 化 农机 具 2298842 45. 5 
动力 排灌 机 械 类 578477 33. 3 
农 副 加 工 机 械 类 115854 44.5 
维修 配件 类 863003 14. 8 
二 、 非 农机 商品 709059 26. 4 
其 中 : 家 用 电器 类 31801 — 3.6 
黑色 金属 材料 类 81707 13. 9 
机 电 设备 类 460783 25.9 


从 类 值 看 , 除 家 用 电器 外 , 各 类 商品 普遍 增 销 ， 
特别 是 机 械 化 农机 具 增 销 幅 度 大 ， 销 售 额 占 整个 农 
机 商品 的 比重 已 近 60% ; 1995 年 农机 商品 与 非 农机 
商品 销售 同步 增长 ， 并 出 现 多 年 来 首次 农机 增长 高 
于 非 农 机 增长 的 现象 。 各 主要 品种 的 销售 情况 见 表 
2, 


表 2 1995 年 主要 农机 商品 销售 情况 


AA 系统 外 销售 | 比 上 年 增 减 
(万 元 ) 


















1. 大 中 型 拖拉 机 台 49865 .0 
2. 手 扶 拖拉 机 台 548349 .6 
3. 小 四 轮 拖 拉 机 台 537362 37. 4 
4. 大 中 拖 配 套 农具 台 40066 77. 4 
5. 小 拖 配 套 农具 台 507098 63. 1 
6. 联合 收割 机 台 11824 128.0 
7. 农用 运输 车 辆 119258 26. 7 
8. 机 动 三 轮 车 辆 713796 28. 3 
9. 拖车 台 247881 13.7 
10. 农用 动力 机 械 台 1780944 19. 8 

其 中 : 柴油 机 台 1529623 21.9 
11. ARR BLA 台 399792 一 9.5 
12. KR 台 1001189 .2 


二 、 销 售 特点 及 原因 
1. 1995 年 农机 商品 全 面 旺销 ,主要 是 农村 最 终 
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需求 的 启动 。1993 年 农机 公司 销售 总 值 也 曾 大 幅度 
增长 (28.6%), 但 当时 销售 实物 量 没 有 增加 ,主要 
是 靠 涨 价 , 靠 非 农机 , 靠 年 末 人 为 作 帐 所 致 -1995 年 
则 不 同 ， 是 由 1994 年 国家 提高 农 副产品 收购 价格 、 
农业 政策 升温 开始 启动 ,各 地 进一步 加 强 农 业 , 农 业 
生产 准备 充分 , 工作 扎实 , 投入 增加 , 农 资 供应 也 比 
较 充 足 ， 为 全 年 农业 获得 较 好 收成 打下 了 良好 的 基 
础 。 随 着 农民 收入 结束 了 增长 低 于 2%% 的 徘徊 状态 ， 
1994 年 、1995 年 均 达 到 5%, 1995 年 农村 居民 人 均 
收入 增长 率 甚 至 超过 了 城镇 居民 人 均 收 入 的 增长 。 
这 是 对 农机 市 场 最 基本 的 影响 因素 ， 拉 动 了 对 农机 
的 最 终 需 求 迅速 增加 。 

2. 各 主要 农机 商品 全 面 旺销 , 特别 是 农田 耕作 
机 具 销 售 增长 幅度 大 .联合 收割 机 销售 火爆 ,为 多 年 
来 少 有 , 并 创 历 史 最 高 纪录 , 全 年 增长 近 1.3 倍 .一 
些 农机 专业 户 购 买 收 割 机 除 自用 外 ， 主 要 面向 社会 
提供 机 收服 务 , 麦收 季节 “ 南 征 北 战 “"， 当 年 就 可 收 
回 购 机 成 本 , 既 解 决 了 农民 麦收 劳 苟 , 又 创造 出 展 好 
效益 ,因此 深 受 广大 农民 欢迎 ,不 断 掀 起 争先 抢购 收 
割 机 的 高 潮 .。 大 中 小 型 拖拉 机 配套 农具 增长 在 60% 
以 上 ， 大 中 型 拖拉 机 增长 51% ， 小 型 拖拉 机 增长 
31.2%, 农用 运输 车 、 机 动 三 轮 车 、 动力 机 械 增幅 也 
在 20% 左 右 。 统计 的 主要 商品 出 现 全 面 大 幅度 增 
销 , 这 在 历史 最 好 年 份 也 是 不 容易 达到 和 的。 农田 耕作 
机 具 增 销 , 反 映 出 农村 经 济 形势 好 转 , 农 民 种 粮 积 极 
性 提高 ,愿意 使 用 农业 机 械 从 事 田 间作 业 , 农 机 市 场 
的 潜在 规模 仍 很 大 。 

3. 全 国 各 大 区 销售 全 面 增长 , 但 各 省 之 间 不 平 
衡 。 增 幅 最 商 的 是 西南 地 区 ， 达 50.5%; 华北 、 东 
北 、 华 东 、 西 北 增长 均 在 30% 以 上 ; BRA p R 
区 增幅 也 达 25.2% 。 从 各 省 看 , 增长 在 40% 以 上 的 
有 有 河北、 吉林、 黑龙江、 山东 、 河 南 、 四 川 、 贵 州 、 
宁夏 、 新 疆 等 9 个 省 区 , 其 中 农机 大 省 山东 、 河南、 
新 性 的 增幅 高 达 70% 左 右 。 但 福建 、 广 东 、 海 南 三 
省 受 大 环境 的 影响 , 压缩 投资 , 基建 工程 受 限 , 使 工 
程 机 械 销 售 锐 减 , 农业 增长 又 不 快 , 因而 继 1994 年 
销售 下 降 之 后 ，1995 年 仍 是 负增长 。 

4. 农机 销售 月 月 增长 ,季节 性 波动 不 大 。1995 
年 市 场 活跃 , 月 月 旺销 , 呈现 持续 普遍 的 “农机 热 ”， 
即使 是 增幅 最 低 的 7 月 、8 月 、10 月 份 ， 增 长 也 近 
20% ， 往 年 比较 突出 的 波动 变化 反映 并 不 明显 。 

5. 国民 经 济 的 较 快 速 运行 构成 了 农机 旺销 的 
宏观 基础 ,决定 农机 市 场 运行 状态 的 农业 、 工业 投 
资 、 金 融 等 几 大 相关 因素 均 表 现 出 于 农机 有 利 的 发 
展 态 势 。1995 年 国内 生产 总 值 同比 增长 10. 2%, 已 
趋 近 于 适度 增长 区 间 。 农业 增加 值 增长 4.5%, 工业 
增加 值 增长 13. 6%， 农 业 与 工业 发 展 速度 之 比 为 
1 : 3, 也 趋向 合理 。 粮食 丰收 , 粮食 产量 为 历史 最 高 
E, 比 上 年 增产 4.5% 。 投资 虽 有 回落 , 但 全 社会 固 
定 资产 投资 增幅 仍 高 达 18.8%, 带动 工程 运输 机 械 
销售 也 有 一 定 的 增长 。 

三 、 农 机 流通 企业 经 济 效益 情况 

1995 年 农机 市 场 运行 中 , 国有 农机 流通 企业 的 
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销售 规模 与 企业 经 济 效益 不 同步 ,销售 大 幅度 增长 ， 
利润 大 幅度 下 降 ,出 现 自 1983 年 以 来 全 国 农机 公司 
系统 首次 全 行业 亏损 的 严峻 局 面 。 其 主要 原因 ， 

1. 受 经 济 大 环境 的 影响 。 从 1993 年 下 半年 我 
国 实行 适度 从 紧 的 经 济 政策 以 来 ， 经 济 收缩 已 持续 
了 两 年 半 , 无 论 从 南 到 北 , 企 业 普 遍 感 受到 生存 的 下 
N. 经销 企业 流动 资金 不 足 , 发 出 商品 增加 , 货款 回 
收 极为 困难 . 到 1995 年 末 , 农机 公司 系统 的 流动 负 
债 已 高 于 流动 资产 , 企业 营运 资金 为 一 3. 6 亿 元 ,说 
明 企 业 流 动 资产 中 全 靠 借 入 的 钱 在 运行 ; 全 系统 应 
收 .应 付款 项 合计 高 达 103.7 亿 元 , 比 全 年 银行 短期 
借款 66, 2 亿 元 要 高 出 37. 5 亿 元 。 资 金 紧 张 在 很 大 
程度 上 打 乱 了 企业 正常 的 经 营 秩序 ， 使 一 些 企业 路 
H, EHUN. 

2. 销售 毛利 率 下 降 .1995 年 销售 收入 比 上 年 增 
加 了 110 多 亿 元 ,是 历史 上 增长 的 最 高 年 份 ,但 毛利 
额 仅 增加 5 亿 元 ， 毛 利率 由 上 年 的 9.1% 下 降 为 
8%, 1995 年 若 能 保持 1994 年 的 毛利 率 水 平 ， 全 系 
统 可 再 增加 毛利 5 亿 元 ,因此 , 进 销 差 率 下 降 是 造成 
1995 年 亏损 的 最 主要 原因 ，, 使 全 国 农 机 公司 系统 利 
润 总 额 由 1994 年 5454 万 元 到 1995 年 变 为 亏损 
7771 万 元 。 影 响 毛 利率 下 降 的 主要 因素 ,一 是 市 场 
上 利润 平均 化 的 趋势 加快， 工厂 为 了 保护 自己 的 利 
益 ， 开 始 办 销售 公司 搞 自 销 ，1995 年 农机 公司 市 场 
占有 率 仅 为 50. 9%, 工厂 自 销 达到 30%, 致使 进 销 
差 率 下 降 , 谁 也 别 想 在 一 笔 买卖 中 吃 到 大 差价 .一 是 
市 场 竞争 加 剧 , 在 买方 市 场 条 件 下 抢占 市 场 ,提高 占 
有 率 成 为 企业 共同 追逐 的 目标 ， 农 机 公司 被 迫 让 利 
销售 、 无 利 销售 甚至 亏本 销售 , 销 价 加 不 到 位 , 毛利 
一 降 再 降 

3. 费用 支出 上 涨 快 。1995 年 全 系统 经 营 费用 、 
管理 费用 、 财 务 费 用 三 项 合计 为 40.6 亿 元 , 比 上 年 
同期 增长 23. 1% 。 费 用 增长 的 主要 原因 ,一 是 在 经 
营业 务 扩 大 中 经 营 费用 增加 较 多 ， 销 售 成 本 增加 了 
24.5% ， 销 售 成 本 率 达 到 92% ， 比 上 年 提高 1.2 个 
百分点 ; 二 是 工资 改革 加 大 力度 ， 工 资 性 支出 增加 
多 ; 三 是 企业 贷款 增多 , 利率 提高 , 企业 利息 大 幅度 
增加 ;四 是 社会 物价 水 平 上 涨 ,导致 差旅费 、 运 杂费 、 
办 公费 、 业 务 招 待 费 等 各 项 费用 的 全 面 增加 。1995 
年 全 系统 平均 费用 率 为 8.59% ， 超 出 毛利 率 8% 近 
0. 6 个 百分点 。 

1995 年 全 国 农机 公司 系统 在 销售 增长 、 利 润 下 
降 的 同时 ， 企 业 资产 总 额 比 上 年 增加 了 42. 5 亿 元 ， 
增幅 为 21. 3%， 扣除 负债 增加 的 部 分 , 企业 净 资 产 
增加 了 14.8 亿 元 。 农 机 公司 广大 职工 正在 狠 抓 改 
A. 改组、 改造, 加强 企业 管理 , 争取 更 多 地 消化 增 
支 减 利 因素 ， 以 适应 当前 我 国 经 济 体制 和 经 济 增长 
方式 这 两 个 带 有 全 局 意义 的 转变 。 

(HBA: 中国 农业 机 械 总 公司 PB) 
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1995 年 是 第 八 个 五 年 计划 的 最 后 一 年 , 我国 机 
电 产 品 对 外 贸易 莲 皂 发 展 ,出 口 增长 速度 一 再 攀升 ， 
创造 了 创汇 438. 6 亿美 元 的 大 好 成 绩 ， 超 过 了 传统 
出 口 商 品 纺织 和 服装 的 出 口 总 值 ， 跃 居 出 口 商品 第 
一 位 ， 机 电 产 品 在 外 贸 出 口中 的 比重 由 1994 年 的 
26% 提 高 到 36.7%. 农业 机 械 作 为 机 电 行 业 的 重点 
出 口 产 品 ，1995 年 全 行业 努力 拼搏 ， 实 现 出 口 创汇 
4. 1 亿美 元 (海关 统计 )， 创 历史 最 好 水 平 ， 并 圆满 
完成 了 “ 八 五 ”计划 指标 。 农业 机 械 行 业 “ 八 五 ” 计 
划 规 定 五 年 累计 创汇 10~12 亿美 元 , 1995 年 达到 3 
亿美 元 。 据 海关 统计 ,“ 八 五 ”实际 创汇 13. 32 亿美 
元 , 超过 计划 1. 32~3. 32 亿美 元 , 1995 年 完成 创汇 
4. 1 亿美 元 ， 为 计划 的 136.7%。 

“ 八 五 ”期 间 农 机 产品 出 口 的 基本 特点 是 : 

一 、 出 口 速度 加 快 ， 创 汇 稳定 增长 

我 国 农机 产品 从 1957 年 开始 出 口 。 据 外 贸 公 司 
Hit, 1957~1978 年 为 出 口 第 一 阶段 ,22 年 共 创 汇 
2.2 亿美 元 , 平均 每 年 1000 万 美元 ; 1979~1985 为 
出 口 第 二 阶段 ， 在 党 的 十 一 届 三 中 全 会 改革 开放 方 
针 指 引 下 , 七 年 创汇 20.7 亿美 元 , 平均 每 年 近 3000 
万 美元 ;1986~1990 Æ., M “ta” 期间， 出 口 工 
作 走 上 正轨 ， 五 年 共 创 汇 4.3 亿美 元 ,平均 每 年 
8600 万 美元 ; 1991~1995 年 ， 即 “ 八 五 ” 期间， 出 
口 大 步 前 进 ， 五 年 共 创 汇 13. 32 亿美 元 ， 平 均 每 年 
2.66 亿美 元 ,尤其 是 1995 年 比 1994 年 增长 
48. 5%， 成 为 “ 八 五 ”期 间 增幅 最 高 的 一 年 。 

二 、 出 口 国家 和 地 区 逐步 扩大 

1988 年 , 农机 产品 出 口 创 汇 7829 万 美元 , 从 当 
时 情况 看 ,是 有 史 以 来 出 口 最 多 的 一 年 ,产品 出 口 到 
79 个 国家 和 地 区 。 到 1990 年 再 次 统计 , 出口 额 上 升 
到 1.65 亿美 元 ， 产 品 出 口 到 了 120 多 个 国家 和 地 
区 。1995 年 再 统计 ， 出 口 额 上 升 到 4. 1 亿美 元 , 产 
品 出 口 160 多 个 国家 和 地 区 ， 市 场 拓展 已 遍及 世界 
的 各 个 角落 。 

=., SSP uw ORs h 

农机 出 口 的 主导 产品 主要 是 内 燃 机 、 内 燃 发 电 
机 组 、 手 扶 拖拉 机 、 轮 式 拖 拉 机 及 配套 农机 具 ( 旭 、 
码 、 播 种 机 )。 这 些 主导 产品 出 口 逐 年 增加 。 内 燃 机 
主机 1980 年 出 口 33. 73 万 马力 、 创汇 1339 万 美元 ， 
1995 年 出 口 创 汇 14241 万 美元 , 增长 10 倍 ; 内 燃 发 
电机 组 1980 年 出 口 210 万 美元 ，1995 年 增加 到 
1546 万 美元 ; 轮 式 拖拉 机 1980 年 出 口 225 台 , 创汇 
70 万 美元 ，1995 年 增加 到 12217 台 、3181 万 美元 ; 
手 扶 拖拉 机 1980 年 出 口 704 台 、 创 汇 80 万 美元 ， 
1995 年 增加 到 49067 台 、3838 万 美元 ; 配套 农机 具 
由 1980 年 的 25 万 美元 增加 到 1995 年 的 1043 万 美 
元 。 另 外 , 农用 运输 车 也 走出 国门 , 近 两 年 来 每 年 出 
口 创汇 近 1000 万 美元 。 

四 .市场 构成 稳定 ,主要 出 口 国家 和 地 区 有 发 展 
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农机 产品 出 口 市 场 一 般 比 较 稳 定 ， 没 有 出 现 大 
起 大 落 ,其 中 传统 的 农机 市 场 主要 是 亚洲 地 区 ,历年 
统计 该 地 区 的 出 口 额 都 占 绝 对 优势 ， 比 重 超过 全 部 
出 口 额 的 50%, 1993 年 以 后 上 升 到 70 上 以 上 , 1994 
年 和 1995 年 均 为 78%， 构成 第 二 市 场 的 是 欧洲 地 
区 ,出 口 额 占 全 部 出 口 额 一 般 在 5% ~10%; 构成 第 
三 市 场 的 则 是 北美 地 区 ， 出 口 额 占 全 部 出 口 额 的 比 
重 已 由 5% 稳定 上 升 到 10%。 其 它 市 场 仍然 维持 一 
定 比 重 ， 变 化 不 大 ， 发 展 也 不 快 。 

农机 产品 出 口 在 市 场 构成 相对 稳定 的 情况 下 ， 
随 着 出 口 额 的 增长 ,一 些 主 要 国家 和 地 区 发 展 较 快 ， 
从 1988 年 的 出 口 市 场 与 1995 年 出 口 市 场 对 比 看 ， 
1988 年 出 口 额 超过 1000 万 美元 的 只 有 香港 -- 个 地 
区 ,到 1995 FOR REA. kmi, SH. WS 
等 10 个 国家 和 地 区 ; tH RE 500~1000 万 美元 的 
1988 年 只 有 巴基斯坦 、 泰 国 2 个 国家 ,1995 年 已 发 
展 到 菲律宾 、 埃 及 等 7 个 国家 和 地 区 ; 出 口 额 在 300 
~ 500 万 美元 的 1988 年 有 5 个 国家 和 地 区 , 1995 年 
为 4 个 ; 出 口 额 在 100~300 万 美元 的 1988 年 有 7 
个 国家 和 地 区 ，1995 年 发 展 到 14 个 。 

五 、 出 口 生产 体 系 初 具 规 模 

“ 八 五 ”计划 规定 ， 到 1995 年 要 建成 年 创汇 
1000 万 美元 以 上 的 企业 10 个 ;创汇 300 一 1000 万 
美元 的 企业 20 个 ; 创汇 100~300 万 美元 的 企业 50 
个 ,截至 1995 年 ,年 创汇 1000 万 美元 以 上 的 企业 已 
有 13 个 ;年 创汇 300~1000 万 美元 的 企业 30 个 ; 创 
汇 100 一 300 万 美元 的 企业 为 18 个 。 截至 1996 年 8 
月 15 日 国家 经 济 贸易 委员 会 和 对 外 贸易 经 济 合作 
部 以 国 经 贸 机 字 [1996] 534 号 通知 批准 第 十 五 批 机 
电 产 品 出 口 基 地 和 扩大 机 电 产 品 出 口 企业 为 止 ， 农 
机 行业 已 有 出 口 基地 企业 21 个 ， 扩 大 出 口 企 业 57 
个 。 另 外 , 对 外 贸易 经 济 合作 部 对 68 个 农机 生产 企 
业 赋 子 了 外 贸 目 主 经 营 权 。 农 机 行业 建成 了 一 支 强 
大 的 外 贸 队 伍 。“ 八 五 ” 期 间 , 在 发 展 外 贸 企 业 建 设 
的 同时 ,中 国 农 业 机 械 化 科学 研究 院 、 上 海内 燃 机 研 
究 所 .呼和浩特 畜牧 机 械 研 究 所 和 第 四 、 第 五 设计 研 
究 院 也 经 批准 获得 出 口 经 营 权 和 对 外 工程 承包 权 ， 
初步 形成 了 由 科研 、 设 计 到 制造 的 出 口 生产 体系 。 

六 、 主 要 外 贸 公司 出 口 成 绩 突 出 

中 国 工程 与 农机 进出 口 总 公司 作为 农业 机 械 出 
口 的 主 渠道 ,在 加 强 与 农机 生产 企业 的 联合 ,通过 利 
用 政府 贸易 等 多 种 途径 ,不 断 扩 大 经 营 范围 ,实施 灵 
活 的 外 贸 手 段 ， 使 外 贸 工 作 取 得 非常 突出 的 成 绩 。 
1991 年 该 公司 出 口 创 汇 只 有 4502 万 美元 ，1992 年 
为 5103 万 美元 ，1993 年 上 升 到 7579 万 美元 ，1994 
年 又 上 升 到 10118 万 美元 ，1995 年 达到 15000 万 美 
元 , 年 平均 增长 速度 达 30% WE. 大 均 创汇 为 68 万 
美元 ,成 为 国内 比较 有 影响 的 专业 外 贸 公 司 , 为 农业 
机 械 的 出 口 做 出 了 突出 贡献 。 

七 .出 口 以 一 般 贸 易 为 主 , 一 批 出 口 创汇 大 户 脱 
颖 而 出 

农业 机 械 作 为 传统 的 出 口 产品 ， 贸 易 方 式 比 较 
单一 ,主要 以 一 般 贸 易 为 主 , 近 几 年 边境 地 方 贸易 和 
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小 额 贸 易 有 一 些 发 展 , 其 他 来 料 加 工 贸 易 比 较 少 。 尽 
管 贸 易 方 式 简 单 , 但 由 于 “ 八 五 ”计划 确定 了 变 “ 有 
什么 卖 什 么 ”到 “要 什么 卖 什 么 ”; BWR” A 
“ER”: 变 “等 客 上 门 ” 为 “ 送 货 上 门 ?>， 有 组 织 
地 将 重点 企业 和 集团 作为 主力 推 到 出 口 第 一 线 ， 实 
施 两 个 市 场 的 战略 ， 为 持续 稳定 发 展 出 口 创造 了 良 
好 条 件 , 涌现 了 一 第 创汇 大 户 。1995 年 出 口 创汇 排 
行 前 十 名 的 企业 为 ; OLGA BAZ a] BIL 3025 
万 美元 ; 名 常州 柴油 机 厂 创 汇 2180 万 美元 ; 图 广西 
南宁 机 械 厂 创汇 1721 万 美元 :江淮 动力 机 集团 创 
汇 1502 万 美元 ; 加 如 时 动力 机 厂 创 汇 1444 万 美元 ; 
@@ 四 川内 燃 机 厂 创 汇 1332 万 美元 ;中 南宁 手 扶 拖拉 
ML) 1190 万 美元 ; 加 安徽 全 椒 柴 油 机 总 三 创汇 
1162 万 美元 ;@ 杭 州 前 进 齿 轮 箱 集团 公司 创汇 1139 
万 美元 ; 4 上海 拖拉 机 内 燃 机 公司 创汇 1087 万 美 
元 。 彻 底 改 变 了 过 去 “用 汇 大 户 不 创汇 ”的 局 面 。 

五 年 来 农机 出 口 工作 取得 很 大 进展 ， 各 方面 做 
了 许多 工作 。 主 要 有 以 下 几 项 : 

一 .整顿 出 口 秩序 ,对 单 缸 小 上 某 油 机 出 口 额 实行 
有 偿 招 标 

单 缸 小 柴油 机 多 年 来 一 直 是 我 国 农机 在 东南 亚 
最 有 潜力 的 出 口 产品 ,但 由 于 国内 经 营 单 位 太 多 , 特 
别 是 在 孟加拉 、 巴基斯坦 、 泰 国 、 印 度 尼 西亚 等 几 个 
主要 国家 , 低 价 竞 销 十 分 激烈 ,外 国政 府 还 提高 关税 
来 保护 自己 的 装配 和 制造 业 ， 使 我国 出 口 厂家 经 济 
效益 下 降 ， 黄 至 连 出 口 最 多 的 常州 柴油 机 厂 也 难以 
维持 成 本 价格 ,为 了 整顿 这 种 混乱 局 面 ,国家 决定 对 
单 氏 小 柴油 机 实行 配额 管理 ， 通 过 出 口 商 会 对 经 营 
企业 实行 有 傍 招 标 。 朱 标 方 式 是 协议 和 公开 招标 相 
结合 ,使 商会 的 组 织 协调 与 企业 的 自我 约束 有 机 地 
结合 起 来 , 逐步 形成 规模 经 营 , 提高 出 口 经 济 效益 。 
1995 年 首 批 进行 了 50 万 台 的 配额 招标 ， 以 后 又 在 
陆续 进行 .根据 海关 统计 ,经 营 单 作 柴油 机 的 出 口 企 
业 ,1994 年 和 1995 年 均 为 200 多 家 ,1996 年 已 下 降 
到 约 120 家 。 

二 、 积 极 推进 外 贸 自 主 经 营 出 口 ,提高 企业 创汇 
能 力 

赋予 企业 外 贸 自主 经 营 权 是 发 展 社会 主义 市 场 
经 济 ,建立 社会 主义 现代 企业 制度 ,真正 做 到 自主 经 
营 , 自负 和 多亏 ,走向 国际 国内 两 个 市 场 的 必由之路 。 
经 过 几 年 的 努力 ,农机 行业 有 68 家 企业 取得 了 外 贸 
自主 经 营 权 ,其 中 许多 企业 充分 利用 两 个 市 场 ,走出 
一 条 通过 提高 产品 质量 、 档 次 ,培育 名 牌 产品 , 扩大 
市 场 的 路 子 。 常 州 柴油 机 厂 自 营 出 口 量 从 1990 年 的 
3 万 台 增 加 到 1995 年 的 8. 96 HG. 创汇 从 1990 年 
的 1000 万 美元 增加 到 1995 年 的 2180 万 美元 , 1995 
年 创汇 额 居 全 国 小 煤油 机 行业 第 一 。 企 业 有 了 自主 
经 营 权 ， 直 接 与 用 户 建 立 联 系 ， 能 尽快 适应 市 场 需 
要 ,缩短 产品 开发 周期 , 减少 中 间 环 节 , 便于 形成 从 
科研 开发 到 生产 、 经 营 、 服 务 一 条 龙 。 如 安徽 全 椒 此 
油 机 总 厂 获 知 孟 加 拉 市 场 急 涯 R190 BW. 
个 月 就 拿 出 样机 ， 用 户 一 下 就 下 了 6000 台 的 订单 ， 
并 签 了 1996 年 供 货 15000 台 的 合同 ,实现 了 由 出 口 
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A h O R ae HE IARA EZANA YK 
大 地 调动 了 生产 企业 的 积极 性 。 浙 江 四 方 集团 公司 
1995 年 出 口 创汇 3025 方 美元 ， 名 列 全 国 农机 行业 
第 一 ,其 中 自 营 出 口 2579 万 美元 , 占 全 部 出 口 额 的 
85%。 和 常州 拖拉 机 厂 1995 年 5 月 自 营 出 口 刚刚 启 
动 ， 当 年 拖拉 机 出 口 突 破 万 台大 关 ， 取 得 自 党 出 口 
478 万 美元 的 好 成 绩 ， 自 营 出 口 额 占 全 部 出 口 额 的 
48%. WEER., 在 1995 年 农机 产品 出 口 创汇 . 4. 1 
亿美 元 中 ， 约 有 2 亿美 元 为 自 营 出 口 。 

= .宣传 贯彻 (产品 质量 法 》, 积 极 推进 实施 GB/ 
T19000 一 1SO9000 系列 标准 认证 ， 稳 步 提高 出 口 产 
品质 量 

“AE” Hi. 农机 出 口 企业 认真 贯彻 执行 《 产 
品质 量 法 》， 加 强 产 品质 量 工 作 ， 积 极 推 进 GB/ 
T19000—ISO9000 质量 标准 认证 ， 使 企业 尽快 建立 
一 个 自我 完善 .自我 改进 的 机 制 , 以 达到 与 国际 市 场 
接轨 。1995 年 ， 继 常州 柴油 机 厂 、 上 海上 尝 油 机 厂 通 
过 GB/T19000--ISO9000 系列 标准 认证 ， 又 有 常州 
拖拉 机 厂 、 山东 拖拉 机 厂 、 武 进 柴 油 机 厂 .长 春 拖拉 
机 厂 、 玉 柴 机 器 股份 有 限 公 司 、 南昌 柴油 机 三 .安徽 
全 椒 柴 油 机 总 厂 等 一 批 企 业 通 过 或 正在 实施 GB/ 
T19000-1SO9000 系列 标准 认证 ,保证 了 企业 创汇 任 
务 的 顺利 完成 。 扬 州 动力 机 厂 实行 以 质 取胜 的 发 展 
战略 , 在 质量 上 坚持 高 标准 、 严 要 求 , 在 全 厂 建立 质 
保 体系 网 络 , 设 立 了 独立 的 质量 检查 机 构 , 并 将 质量 
责任 制 和 经 济 责任 制 挂钩 ,产品 质量 不 断 提高 ,经 济 
效益 大 幅度 增长 。 常州 柴油 机 厂 抓 质量 , 创 名 牌 。 为 
了 进军 国际 市 场 , 已 向 11 个 国家 申请 “ 常 柴 ”商标 
在 国外 注册 , 在 印度 尼 西 亚 已 获准 。 南宁 机 械 厂 “高 
峰 牌 ?柴油 机 质量 可 靠 , 在 越南 市 场 被 确定 为 免检 商 
品 。 山东 和 鱼 台 机 械 厂 的 “ 套 工 牌 ” 米 机 系列 产品 出 口 
十 多 年 ， 从 未 发 生 过 索赔 现象 。 

四 、 实 施 多 元 化 的 市 场 策 略 

农机 产品 出 口 虽然 逐年 发 展 , 但 由 于 市 场 宠 , A 
易 方 式 单一 ,以 及 适销 对 路 的 产品 少 等 情况 ,对 国家 
的 贡献 不 大 ,与 农机 行业 的 地 位 和 实力 不 相称 .小 柴 
油 机 等 国内 生产 能 力 很 大 的 产品 ， 性 能 水 平 距 工业 
发 达 国 家 同类 产品 的 差距 较 小 ,价格 较 低 廉 ,在 国际 
市 场 上 有 一 定 竞争 力 , 关 键 是 要 向 多 元 化 方 问 发 展 ， 
才 有 更 大 的 前 途 ,。“ 八 五 ”期 间 实 施 多 元 化 市 场 策 略 ， 
首先 在 发 展 对 周边 国家 的 贸易 取得 了 进展 ， 特 别 是 
利用 边境 贸易 活跃 的 优势 , 从 北 到 南 , SOR, BR 
道 , 多 成 交 。 例 如 , 中 缅 两 国 是 近邻 , FE CRAN 
多 最 重要 的 贸易 伙伴 。 农 业 是 缅甸 国家 经 济 的 第 一 
支柱 ,农业 生产 实行 个 体 独立 使 用 土地 制 后 ,对 小 型 
农机 产品 如 小 型 水 泵 、 小 型 柴油 机 、 小 型 拖拉 机 等 的 
需求 大 幅度 增加 , 1995 年 从 中 国 进口 农机 价值 3448 
万 美元 ， 占 我 国 出 口 亚洲 地 区 农机 总 金额 的 11%， 
仅 云 南 省 昆明 拖拉 机 厂 通过 边贸 就 向 缅 匈 出口 拖拉 
机 5000 台 。 广西 与 越南 接壤 。 几 年 前 , 我 国 的 小 崇 
油 机 向 越南 出 口 不 到 2 万 台 ，1994 年 上 升 到 49325 
台 。1995 年 我 国 对 越南 出 口 的 农机 价值 达 4306 万 
美元 ， 占 我 国 出 口 亚 洲 地 区 农机 总 金额 的 13. 4%% 。 
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此 外 ， 我 国 的 农机 产品 还 通过 黑龙 江 和 新 疆 向 独 联 
体 国家 出 口 ,数量 日 益 增 多 ,大 批 的 农机 产品 大 多 是 
以 易 货 贸 易 方 式 成 交 的 。 

在 市 场 多 元 化 的 要 求 下 ， 贸 易 方 式 也 开始 多 样 
化 ,诸如 国家 投标 , 在 进口 地 区 组 装 生 产销 售 , 合资 
合作 建立 公司 ,开展 易 货 贸易 等 等 。 前 几 年 我 国 仅 在 
巴基斯坦 、 印 度 尼 西亚 等 少数 国家 组 建 装配 线 就 地 
销售 , 现 已 扩大 到 委 内 英 拉 、 巴 西 等 国家 设 点 装配 手 
扶 拖拉 机 和 轮 式 拖拉 机 。 中 国 第 一 拖拉 机 工程 机 械 
公司 在 罗马 尼 亚 既 组 装 销售 ,又 搞 售 后 服务 ,增强 了 
外 贸 出 口 能 力 。 

纵 观 农机 出 口 的 情况 ,也 和 其 他 机 械 产 品 一 样 ， 
有 成 绩 , 也 存在 许多 不 可 忽视 的 问题 .如 出 口 创汇 增 
长 较 快 , 但 出 口 经 济 效益 不 好 ; 货源 充足 , HORA 
大 , 但 出 口 品种 少 , 档次 低 ; 出 口 产品 质量 不 稳定 ， 
成 套 机 械 和 配 附 件 出 口 少 ,服务 跟 不 上 去 ;出 口 企业 
资金 紧张 ; 生产 企业 技术 改造 投入 少 , 缺乏 后 劲 ; 外 
贸 政 策 不 能 及 时 兑现 等 等 。 这 些 问题 都 需要 深入 研 
究 ， 认 真 对 待 ， 以 利于 进一步 的 发 展 。 


(1) 佳木斯 联合 收 制 机 三; (2) 上 海 柴油 机 股份 
有 限 公 司 ; (3) 扬州 新 星 动力 股份 有 限 公 司 ; (4) 浙 
江 四 方 集团 公司 ; (5) 四 川内 燃 机 总 厂 ; (6) 中 山 市 
拖拉 机 三 ; (7) 石家庄 拖拉 机 厂 ; (8) RBM He 
造 厂 (高 朗 有 限 公 司 ); (9) RRIS ; (10) 
宁波 中 策动 力 机 电 和 集团 有 限 公司 ; (11) 宁波 三 环 动 
力 机 械 有 限 公 司 : (12) 杭州 前 进 齿 轮 箱 集 团 公 司 ; 
(13) 安徽 全 椒 柴 油 机 总 厂 ; (14) 湛江 三 星 农 用 运输 
车 制造 公司 ; (15) 常 柴 股份 有 限 公 司 ; (16) 金马 柴 
油 机 厂 ; 17) 国营 如 振动 力 机 厂 ; (18) 金 坛 柴油 机 
AST: (19) 闻 城 农业 机 械 厂 : (20) 南宁 机 械 厂 ; 
(21) 南宁 手 扶 拖拉 机 厂 。 

二 、 扩 大 出 口 企 业 

(1) 北 内 集团 总 公司 ; (2) 石家庄 日 新 拖拉 机 汽 
车 附件 厂 ，(3) REIR; O 长 春 拖拉 机 厂 ， 
(5) 北方 机 械 厂 ; (6) 无 锡 柴 油 机 厂 ; (7) 常州 拖拉 
WLS s (8) 江苏 行星 机 械 集团 公司 ; (9) 徐州 农 机 厂 ， 
(10) 杭州 柴油 机 总 厂 ; (11) 南昌 柴油 机 有 限 责任 公 
Als (12) 莆田 内 燃 机 配件 厂 ，(13) 滨州 柴油 机 厂 ; 
(14) 山东 鱼 台 机 械 厂 ; aD 青岛 大 华 机 器 厂 ， 
(16) 德州 生 建 机 器 厂 ; (17) WK BRK RAY Gh 
公司 ; (18) 莱阳 动力 机 械 总 厂 ; (19) 中 国 第 一 拖拉 
机 工程 机 械 公 司 ;(20) 中 原 内 燃 机 配件 厂 ; (21) 河 
南 正 阳 球 铁 厂 ; (22) 湖北 齿轮 厂 ; (23) 衡阳 拖拉 机 
J"; (24) HABE; (25) 广东 新 会 农机 厂 ， 
(26) 广东 阳春 农机 一 厂 ; (27) 玉 柴 机 器 股份 有 限 公 
Al; (28) 红 岩 机 器 三 ; (29) 贵州 柴油 机 总 厂 ; 
(30) 西安 柴油 机 厂 ; (31) HERA RELA ET ; 
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(32) 盐城 拖拉 机 厂 ; (33) 余姚 捷 华 动力 机 械 有 限 公 
司 ; (34) 潍坊 拖拉 机 厂 ; (35) 重庆 柴油 机 三 ， 
(36) 石家庄 内 燃 机 配件 总 厂 ; (37) 廊坊 制 动 空 压 机 
厂 ; (38) 武进 柴油 机 厂 ; (39) 华 丰 机 器 厂 ; (40) HR 
洲 火 炬 火花 蹇 工业 公司 ; (41) 广西 绿 珠 股份 有 限 公 
司 ; (42) 潍坊 水 箱 厂 ; (43) 江淮 动力 机 厂 ; (44) A 
陵 皖 江 机 械 总 厂 ; (45) 镇 江 金 谷 机 械 实业 有 限 公 司 ，; 
(46) 安徽 和 县 水 泵 总 厂 ; (47) 泰安 柴油 机 厂 ; 
(48) 顺德 挂车 三 ; UD FRSC ARAL (50) 江西 
拖拉 机 厂 ; (51) 淄博 动力 机 厂 ; (52) 本 溪 榨 油 机 J/ ; 
(53) 山东 面粉 机 械 厂 ， (54) 南阳 光辉 机 械 厂 ， 
(55) 四 川 拖拉 机 厂 ; (56) 楚雄 市 农机 厂 ; (57) 新 
性 潜水 和 泵 厂 。 

三 、 外 贸 自主 经 营 权 企业 

(1) 北 内 和 集团 总 公司 ; (2) 邢台 拖拉 机 广 ; (3) 
石家庄 拖拉 机 厂 ; (4) 四 平 联合 收割 机 总 厂 ; (5) 哈 
尔 滨 拖 拉 机 厂 ; (6) 上 海 柴油 机 股份 有 限 公 司 ; (7) 
常 柴 股份 有 限 公司 ; (8) BON ATE THO AB BAI ZS i] 
(9) 浙江 四 方 集团 公司 ; (10) 福建 拖拉 机 农机 集团 
公司 ; (11) 山东 活塞 三 (12) 中 国 第 一 拖拉 机 工程 
机 械 公 司 ; (13) 中 原 内 燃 机 配件 厂 ; (14) 洪江 .三星 
农用 运输 车 制造 公司 ; (15) 四 川内 燃 机 总 厂 ; (16) 
ZL iL ae): (17) 新 疆 十 月 拖拉 机 厂 ; C18) 此 安 柴 
WALT”; (19) 景 县 农机 厂 ; (20) 长 春 拖拉 机 厂 ; 
CD 徐州 农机 厂 ; (22) 江苏 行星 机 械 集团 公司 ; 
(23) BAM EAH: (24) 宁波 三 环 动力 机 械 有 
限 公 司 ; (25) 江西 拖拉 机 厂 ; (26) HA ARRULA iF 
厂 ; (27) 邯郸 棉花 机 械 厂 ，(28) 延吉 插秧 机 三 ， 
(29) 龙井 手 扶 拖拉 机 广 ; GO 常州 拖拉 机 三， 
(31) 武进 柴油 机 钱 ; GD 铜陵 皖 江 机 械 总 三 ; 
(33) 荣 城 拖拉 机 厂 ; (34) 临 汽 农业 药械 厂 ; (35) He 
EYAL); (36) 山东 拖拉 机 厂 ; (37) 泰安 柴油 机 
T; (38) 潍坊 拖拉 机 集团 总 公司 ; (39) 山东 鱼 台 机 
械 厂 ; (40) 潍坊 水 箱 厂 ; (41) 青岛 大 华 机 器 三 ，; 
(42) 南宁 手 扶 拖拉 机 厂 ; (43) 四 川 农用 运输 车 集团 
公司 ; (44) 无 锡 柴 油 宙 厂 ; (45) 浙江 双 鸟 集团 公司 ; 
(46) 安徽 全 椒 柴 油 机 总 厂 ; (47) 华 丰 机 器 三， 
(48) 湖北 齿轮 厂 ; (49) 郑州 飞 马 (集团 ) 股份 有 限 
公司 ; (50) PRIA ASB EE Toe Aa]; GD 玉 柴 机 
器 股份 有 限 公 司 ; (52) RT ALAR; GD 泰安 水 箱 
厂 ; (54) 莱阳 动力 机 总 厂 ; (55) Mew; 
(56) 文登 农用 车 厂 ; GD 青岛 面粉 机 厂 ; (58) 天 
津 抑 拉 机 厂 ; (59) 湖北 三 峡 动力 机 械 总 厂 ; (60) 新 
eH kK Ts (61) SEPA THAR HALT. (62) 济宁 车 轮 
; (63) 潍坊 齿轮 箱 厂 ; (64) 湖北 拖拉 机 广 ，; 
(65) 江苏 恒 达 实业 集团 公司 ; (66) MTT ERR I: 
司 ; (67) 山东 山海 连 杆 集团 总 公司 ; (68) EH HE 
油 机 厂 。 

CMA: 机 械 工业 部 农业 装备 司马 文 焕 ] 
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1995 年 度 全 国 农 机 流通 行业 百 强 企 业 


上 海 市 农机 总 公司 
云南 省 农机 总 公司 

新 疆 区 农机 总 公司 
北京 市 农机 公司 

中 国 农机 华北 公司 
安徽 省 农机 总 公司 

山东 省 农机 集团 聊城 地 区 公司 
山东 青州 市 农机 总 公司 
广东 省 农机 总 公司 
广西 区 农机 南宁 公司 
江苏 省 农机 总 公司 

广西 区 农机 供应 总 公司 
江苏 徐州 市 农机 公司 

天 津 市 农机 总 公司 
青海 省 农机 公司 

WIL ARAL Za 

中 国 农机 西南 公司 

江西 上 饶 地 区 农机 公司 

山东 省 农机 集团 临沂 公司 
黑龙 江 省 农机 总 公司 
辽宁 新 民 市 农机 公司 

河南 省 驻马店 地 区 农机 公司 
江苏 锡山 市 农机 总 公司 

江苏 如 涯 市 农机 总 公司 

江苏 苏州 市 农机 总 公司 

河南 省 商丘 地 区 农机 公司 
山东 昌 虽 市 农机 公司 

河南 省 新 乡 市 第 一 农机 公司 
山东 寿光 市 农机 总 公司 

中 国 农机 东北 公司 

中 国 农机 中 责 公 司 

河南 省 洛阳 市 农机 公司 
福建 漳 洲 市 农机 公司 

山东 文登 市 农机 股份 有 限 公司 
河南 省 新 乡 市 农机 公司 

河南 省 南阳 市 农机 公司 

湖北 襄樊 市 农机 总 公司 
浙江 余杭 市 农机 公司 

河北 邯郸 市 农机 总 公司 
山西 省 平胸 县 农机 总 公司 
广东 开平 市 农机 公司 

新 疆 生 产 建 设 兵 团 农 机 总 公司 
陕西 省 农机 总 公司 

山东 荣成 农机 供应 集团 总 公司 
河北 蒿 城市 农机 公司 

江苏 常州 农机 工业 销售 总 公司 
河北 省 农业 机 械 集 团 公 司 

内 蒙古 哲 盟 地 区 农机 公司 
广西 区 农机 柳州 公司 

山东 聊城 市 农机 公司 





单 位 名 称 


甘肃 武威 地 区 农机 总 公司 
黑龙 江 齐齐哈尔 市 农机 总 公司 
江苏 武进 市 农机 公司 
山东 菜 西 市 农机 公司 
山东 平 度 市 农机 总 公司 
河南 省 商 水 县 农机 公司 
河南 省 农机 总 公司 
安徽 天 长 市 农机 公司 
哈尔滨 市 农机 总 公司 
江西 省 农机 总 公司 

内 蒙古 呼 盟 地 区 农机 公司 
湖北 潜 江 市 农机 总 公司 
吉林 省 农机 总 公 局 

江苏 东海 县 农机 总 公司 
河南 省 汝 南 上 县 农机 公司 
长 春 市 农机 公司 

山东 省 农机 集团 潍坊 公所 
河南 省 许昌 市 第 二 农机 公司 
江苏 南通 市 农机 总 公司 
河南 省 许昌 市 农机 公司 
四 川 省 绵阳 市 农机 总 公司 
广东 新 会 市 农机 公司 
宁波 市 农机 总 公司 

江苏 东台 市 农机 总 公司 
山西 省 临汾 地 区 农业 机 械 公 司 
江苏 泰兴 市 农机 总 公 瑟 
山东 蒙 阴 县 农机 总 公司 
河北 农机 集团 廊坊 公司 
浙江 金华 市 农机 公司 
河北 霸 州 市 农机 公司 
山东 省 农机 集团 德州 公司 
河南 省 周口 地 区 农机 公司 
湖北 训 阳 市 农机 总 公司 
江苏 常熟 市 农机 公司 
山东 高 再 农机 有 限 公司 
广东 番禺 市 农机 公司 
湖南 省 怀化 地 区 农机 公司 
浙江 海宁 市 农机 公司 
浙江 温州 市 农机 总 公司 
广东 台山 市 农机 公司 
山东 肥城 市 农机 公司 
云南 曲靖 地 区 农机 公司 
河北 定 州 市 农机 公司 
江西 南 贡 市 农机 公司 
山东 诸城 市 农机 公司 
河南 省 南阳 宛 城 区 农机 公司 
江苏 铜 山 县 农机 总 公司 
山东 即墨 市 农机 总 公司 
新 疆 巴 州 农机 公司 
浙江 省 农机 总 公司 


资料 来 源 : 摘自 中 国 农业 和 机械 流通 协会 和 中 国 农业 机 械 总 公司 农机 协 [1996」17 号 文件 
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第 三 部 分 


全 国 农 业 机 械 化 发 展 概况 


1995 年 全 国 农业 机 械 化 迅速 发 展 , 农机 拥有 量 
和 作业 量 大 幅度 增加 ， 农 机 配备 结构 和 作业 结构 有 
所 改善 ,各 种 农业 机 械 销 售 额 全 面 增长 ,呈现 强劲 的 
发 展 势头 。1995 年 全 国 农业 机 械 化 发 展 的 主要 特点 
E: 

一 、 发 展 环境 明显 好 转 

1995 Æ, 不 仅 广大 农民 对 购置 使 用 农业 机 械 表 
现 了 较 高 的 热情 ， 各 级 党 政 领导 对 农业 机 械 化 的 重 
视 程度 也 进一步 提高 。 江 泽 民 总 书记 在 北京 顺义 县 
视察 时 ,对 农业 机 械 化 给 予 了 高 度 评价 和 充分 肯定 。 
指出 在 北京 郊区 这 样 的 地 方 ， 发 展 粮食 生产 要 靠 农 
机 。 李 网 总 理 在 江苏 视察 时 也 强调 要 发 展 农 业 机 械 
化 。 李 岗 清 副 总 理 、 姜 春 云 副 总 理 、 陈 俊生 国务 委员 
也 很 关心 农机 化 事业 ， 分 别 对 加 快 节 水 灌溉 机 具 的 
研制 和 推广 ,发 展 机 械 化 旱 作 农业 , 搞 好 节 本 增 效 工 
程 做 了 重要 指示 。 地 方 各 级 领导 对 农机 化 工作 的 重 
视 程 度 也 明显 提高 ,不 仅 讲 农业 机 械 化 ,而 且 协 调解 
决 了 农业 机 械 化 发 展 中 的 一 些 实际 问题 ， 为 农业 机 
械 化 创造 了 良好 的 发 展 环境 。 江 苏 省 把 基本 实现 农 
业 机 械 化 作为 本 世纪 末 农 村 经 济 发 展 的 三 大 目标 之 
—, 山东 、 浙江、 辽宁、 黑龙 江 等 省 都 提出 了 到 “ 九 
五 ”期 末 基 本 实现 农业 机 械 化 的 目标 。 除 东部 沿海 和 
东北 地 区 外 ， 中 西部 地 区 农业 机 械 化 的 重视 程度 也 
有 了 明显 提高 。 农 业 机 械 化 问题 引起 了 新 闻 机 构 的 广 
KE 。 除 农业 机 械 化 专业 报刊 外 ,一 些 大 的 宣传 媒 
体 围 绕 农业 机 械 化 发 展 的 热门 话题 进行 了 大 量 的 宣 
(IRS. MOREE POE TT BEER. 

二 、 农 机 拥有 量 增 加 ， 结 构 有 所 改善 

由 于 农业 “升温 ”, 农产品 市 场 价格 上 涨 , 农民 
收入 水 平 提高 , 购买 力 增强 , 农业 机 械 需 求 旺 感 , 生 
产销 售 全 面 上 升 , 出 现 了 全 国 性 的 “农机 热 ”。 各 种 
农业 机 械 普 遍 畅 销 ， 一 些 品种 出 现 了 脱销 断档 的 现 
象 。 农 机 拥有 量 继续 增长 ， 全 国 农 机 总 动力 达到 了 
3.58 亿 kW, 比 上 年 增长 6. 5%; 拖拉 机 拥有 量 达 到 
了 930 万 台 , 增长 4.8%， 其 中 大 中 型 拖拉 机 67 万 
台 ,减少 2 万 台 , 小 型 拖拉 机 863 万 台 , 增长 5.5%; 
联合 收割 机 达到 了 7.5 万 台 , 增长 17.2% ;拖拉 机 
配套 农具 1061 万 部 , 增长 9. 3%; 农用 排灌 动力 机 
械 8048 万 kW ,增长 2.7%% ;农用 载重 汽车 78 万 辆 ， 
增长 7. 8%。 在 拥有 量 增长 的 同时 , 农业 机 械 配 备 结 
构 有 所 改善 .大 中 型 拖拉 机 、 大 型 联合 收割 机 、 农用 
运输 车 .配套 农具 的 销售 额 增长 幅度 较 大 ,小 型 拖拉 
机 与 其 配套 农具 销售 额 的 增 速 之 比 达 到 了 1: 
1. 62， 大 中 型 拖拉 机 与 其 配套 农具 之 比 达 到 了 1: 
1.48， 小 型 拖拉 机 与 其 配套 农具 之 比 达 到 了 1: 
2. 25。 

三 、 农 业 机 械 化 水 平 进一步 提高 

1995 御 机 耕 面积 达到 了 5348.8 万 ha， 比 上 年 
增长 1.5%. 占 耕 了 地 面积 的 比例 为 56.32%; 机 播 面 





36 


积 3002.9 万 ha, 比 上 年 增长 6.6%. 占 播种 面积 的 
比例 为 20.04%; 机 收 面积 1670.7 万 ha， 增 长 
7.3%. 占 农作物 收获 面积 的 比例 为 11.15%%; 机 械 
植保 面积 2243. 8 万 ha ,增长 12.5% ;机 械 脱 粒 粮食 
数量 29164 万 t， 增 长 5.4%; 农机 运输 作业 量 143 
亿 t，km， 增 长 7.2%。 

四 、 节 本 增 效 工程 成 效 显著 

以 化 肥 深 施 和 精 少 量 播 种 为 主要 内 容 的 节 本 增 
效 工 程 取 得 了 增产 增收 的 良好 效果 。 各 地 农机 部 门 
将 节 本 增 效 工 程 作 为 中 心 任务 之 一 ,实行 目标 管理 ， 
层 层 签 定 责任 状 , 扎实 工作 , 与 有 关 部 门 密切 配合 ， 
积极 做 好 化 肥 深 施 机 具 的 研制 .鉴定 . 选 型 和 供应 工 
E, 抓 住 一 切 可 以 利用 的 手段 和 机 会 , 宣传 、 普 及 农 
业 节 本 增 效 技术 知识 ,推广 面积 大 幅度 增加 ,增产 增 
收效 果 十 分 显著 。 化 肥 深 施 技术 新 增 推广 面积 
918.7 Aha, 超过 计划 任务 的 37.8%，, 增产 粮食 65 
亿 斤 ,增产 皮棉 100 万 担 ， 化 肥 利 用 率 提高 10 一 15 
个 百分点 ,估算 经 济 效益 总 值 42. 33 亿 元 。 精 少量 播 
种 技术 完成 704 万 ha, 增产 粮食 2.412. PAR 
种 3436 万 斤 。 

五 、 服 务 体系 建设 有 新 的 发 展 

Ak 1994 年 提出 “农机 服务 市 场 化 、 服 务 组 织 实 
笨 化 .服务 实体 企业 化 ,企业 群体 产业 化 ”思路 之 后 ， 
在 1995 年 召开 的 全 国 农 机 服务 体系 建设 经 验 交 流 
会 上 ， 又 提出 了 农机 化 服务 体系 建设 要 坚持 为 农业 
服务 这 个 宗旨 ,国家 扶持 和 兴办 实体 两 条 腿 直 路 , 建 
设 好 县 、 乡 、 村 、 户 四 个 层次 , 发展 农机 作业 、 培训 、 
HES. HERE. 供应 和 龙头 企业 六 大 支柱 的 构想 , 明确 
了 今后 农机 服务 工作 发 展 的 方向 。1995 年 ， 农 机 化 
服务 组 织 结构 和 组 织 形式 有 所 创新 ， 农 机 服务 专业 
化 、 系 列 化 、 组 织 化 程度 提高 , 实力 进一步 增强 。 以 
农机 技术 集团 承包 、 农 机 专业 服务 公司 以 及 易 地 收 
获 等 方式 组 织 开 展 农 机 作业 服务 ,在 更 多 的 地 区 .更 
多 的 作业 项 目 上 展开 ， 提 高 了 农机 利用 率 和 经 济 效 
益 。 各 级 各 类 农业 机 械 化 服务 组 织 有 新 的 发 展 ,全 国 
农业 机 械 化 技术 推广 机 构 达 到 了 1961 个 ,农业 机 械 
化 技术 学 校 2228 所 ,县 以 下 农业 机 械 化 管理 服务 机 
构 22 万 个 ,农村 机 械 维 修 网 点 18. 9 万 个 ,县 农机 修 
造 厂 1158 个 。 全 国 农 机 经 营 服务 总 收入 达到 了 
1296.6 亿 元 ， 纯 收入 492. 3 亿 元 。 

六 、 宏 观 管理 进一步 加 强 

各 级 农业 机 械 管理 部 门 努 力 适 应 社会 主义 市 场 
经 济 要 求 , 加 强 农 机 化 宏观 管理 工作 , 在 法 规 建设 、 
规划 、 信 息 、 技 术 监 督 和 争取 经 济 扶持 政策 等 方面 ， 
取得 了 较 大 进展 .到 1995 年 年 底 , 已 有 11 个 省 区 出 
台 了 省 (区 ) 人 大 通过 的 《农业 机 械 管理 条 例 》 或 省 
政府 颁发 的 《农业 机 械 管理 办 法 》, 颁发 农机 安全 监 
理 方面 法 规 的 省 份 达到 了 24 个 。 《中 华人 民 共 和 国 
农业 机 械 管理 条 例 》 的 起 草 进度 也 明显 加 快 ,起 草 工 
作 基 本 完成 . 《农业 机 械 作 业 安 全 技术 条 件 》 作 为 国 
家 标准 正式 颁布 .国家 和 部 分 地 方 出 台 了 一 些 扶持 、 
引导 农机 化 发 展 和 减轻 农机 户 负担 的 政策 ， 如 国家 
采取 了 农用 救灾 柴油 补贴 政策 ， 北 京 市 对 农用 柴油 


农业 机 械 化 发 展 概 况 


实行 补贴 , 辽宁 省 取消 了 加 拖拉 机 经 营 者 收取 的 36 
项 不 合理 负担 ,许多 地 方 对 农民 购置 大 中 型 拖拉 机 、 
联合 收割 机 、 化 肥 深 施 机 械 等 采取 扶持 政策 。 

目前 农机 化 发 展 中 存在 的 主要 问题 ， 一 是 政策 
法 规 体系 不 够 完备 ,宏观 调控 手段 薄弱 ,缺乏 全 国 性 
的 政策 法 规 , 一 些 出 台 的 政策 没有 完全 落实 ;二 是 农 
机 化 发 展 还 不 能 完全 适应 农业 、 农 村 经 济 发 展 与 科 
技 进步 的 需要 。 大 中 型 农业 机 械 严 重 老化 ， 更 新 迟 
缓 ， 保 有 量 持续 下 降 ， 正 在 对 农业 生产 产生 不 利 影 
响 。 水 稻 育秧 、 插 秧 RAR) 配套 技术 和 设施 、 机 
具 , 中 小 型 玉米 、 水 稻 收 获 机 具 , 适用 于 少 耕 法 的 耕 
作 机 具 , 化 肥 深 施 联合 作业 机 械 , 棉花 采摘 机 械 , 种 
子 、 饲 料 和 水 产品 加 工 成 套 设 备 , 温室 栽培 机 具 等 ， 
或 是 缺 门 断档 ,或 是 生产 供应 数量 少 ,或 是 质量 不 过 
K, 不 能 满足 需求 ; 三 是 农业 机 械 配 备 结构 不 合理 ， 
利用 率 较 低 。 动力 机 械 多 , 配套 农具 少 ; 小 型 的 多 ， 
大 中 型 的 少 ， 机 械 化 水 平 与 机 有 具 配备 数量 不 相称 。 

[ 援 稿 人 : 农业 部 农业 机 械 化 管理 司 MER] 
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目前 , 全 国 农垦 系统 拥有 2129 个 农场 企业 ,总 
A 1233. 06 HFA, 职工 502.05 万 人 ,土地 总 面积 
3922. 39 Aha, 其 中 ; 耕地 456. 01 万 ha, 农作物 播 
种 面积 447. 27 万 ha。1995 年 , 农业 增加 值 达到 158 
亿 元 (可 比价 )， 比 上 年 增长 17.01%; 粮食 总 产量 
1251. 89 J t, 比 上 年 增 15.97%; 棉花 总 产量 53. 82 
万 t, 比 上 年 增长 7. 57% ;油料 总 产量 47. 77 万 t, 比 
上 年 增长 4. 89%; 糖 料 总 产量 661.33 At. HEE 
增长 4.21%; 天 然 橡胶 的 干 胶 总 产量 33.6 万 !, E 
ERK 10.6%; 肉 类 总 产量 68. 82 万 t, 比 上 年 增 
长 15. 24%; 水 产品 总 产量 35. 92 万 t， 比 上 年 增长 
17.42%, Bl, KR. RK. RH. MHBVSHRR. 

一 、 农 业 机 械 化 现状 

1. 农业 机 械 装 备 水 平和 综合 生产 能 力 明 显 提 
高 。 一 大 批 大 中 型 农业 机 械 趋 向 大 型 化 .大 功率 、 高 
效率 、 低 能 耗 发 展 , 数量 相对 减少 , 动力 增加 。1995 
年 ， 全 国 农垦 拥有 农业 机 械 总 动力 达到 1022. 36 万 
kW,“ 八 五 ”与 “七 五 ” 相 比 (下 同 ), 五 年 间 增 长 
6.08%; 农用 拖拉 机 20. 43 AA, 增长 20. 33%, 其 
中 : 大 中 型 拖拉 机 6. 08 WA, 降低 6. 45%, 总 动力 
284. 94 7 kW, 增长 0.2%; 拖拉 机 配套 农具 22. 93 
ARE, WK 15.14%; 联合 收割 机 1. 46 万 台 ， 降 
79.5%, 总 动力 达到 118. 24 万 kW HK 8.03%; 
机 动 收 割 机 2157 台 ,降低 66%% ,总 动力 4 万 kW, 增 
34.23% 农田 排灌 总 动力 153.34 万 kW， 增 长 
15.85% ， 机 电 井 42256 眼 ， 增 长 35. 08% ， 其 中 已 
配套 机 井 37026 AR ,增长 33. 88% ,喷灌 机 械 7596 台 
套 , 增长 33. 31%, 农田 排灌 能 力 提高 9.22%; 农田 
工程 机 械 8946 GE, 增长 13%; 配套 粮食 干燥 处 理 
设备 338 台 套 ,其 中 建立 大 型 粮食 干燥 处 理 中 心 
156 Æ, 增加 96 Æ, WE 1.64%., 日 处 理 能 力 达 到 
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7 万 t， 提 高 1. 63 倍 ; 农用 飞机 53 4., 增加 29 架 ， 
农业 航空 作业 能 力 提 高 1.67 倍 。 此 外 , 农业 机 械 化 
不 断 问 农业 生产 领域 纵深 拓展 , 牧 业 .渔业 和 热带 作 
物 、 园 林 等 机 械 补 配套 装备 也 相应 增加 ,各 类 机 械 的 
拥有 量 已 达到 62536 台 套 ,其 中 : 牧 业 机 械 25567 台 
Æ, 渔业 机 械 1197 E, EKA. HK. HEK 
获 机 械 2890 GE, KBAR. 插秧 及 抛 秧 机 械 8200 
台 套 ， 农 产品 初 加 工 机 械 24682 GE. 

2. 农业 机 械 化 程度 持续 增长 , 在 农 明 农业 种 植 
业内 部 基本 形成 了 机 械 化 农业 的 生产 体系 。1995 年 
全 国 农垦 系统 机 耕 面积 到 达 375. 09 万 ha, PHR HL 
械 化 水 平 达到 82.26%, “AR” 5 “te” WE 
(下 同 )， 机 耕 面积 提高 3. 78% ， 耕 地 机 械 化 水 平 提 
高 了 0. 62 个 百分点 ; 机 播 面积 321. 91 万 ha， 播种 
机 械 化 水 平 达到 71.97%. 分 别提 高 了 4.25M 
2.24 个 百分点 ;机 收 面积 240. 38 万 ha, 收 获 机 械 化 
水 平 达 到 53. 74% ,分 别 降低 3.09% Al 2.28 个 百 分 
A; A ME A A 196.31 F ha, di BE ih i 
43.05%, 提高 6.03%, 其 中 喷灌 面积 达 9 万 ha, W 
tn 41.5%, 

3. 农业 机 械 化 技术 领先 ， 起 到 了 示范 作用 。 与 
全 国 农 业 平 均 水 平 相 比 ， 农 明 的 耕地 机 械 化 水 平 比 
全 国平 均 高 25.9 个 百分点 ， 播 种 机 械 化 水 平 高 
51, 7 个 百分点 , 收获 机 械 化 水 平 高 42. 5 个 百分点 。 
以 农业 航空 、 少 耕 深 松 、 化 肥 深 施 、 秸 秆 还 田 、 地 腊 
栽培 、 精 量 播种 、 农 田 工程 、 喷 灌 技 术 、 粮 食 干 燥 处 
理 和 种 子 加 工 为 主 的 机 械 化 高 技术 含量 和 应 用 均 处 
于 全 国 领先 水 平 ,农业 机 械 化 科技 增产 份额 较 高 , 创 
造 了 高 劳动 生产 率 和 土地 生产 率 ， 商 品 率 达到 
71%， 比 全 国平 均 高 33 个 百分点 。 

二 、 深 化 农机 改革 ， 增 强 发 展 活力 

农垦 系统 认真 贯彻 改革 、 稳定 、 完善 .提高 的 方 
针 , 转换 经 营 机 制 , 加 强 农机 管理 , 不 断 完善 农机 化 
服务 体系 建设 ,保持 了 农垦 农机 化 稳定 健康 地 发 展 。 

1. 农机 改革 在 实践 中 逐步 理 顺 了 农机 管理 、 安 
全 监理 、 维 修 服务 、 农 机 作业 、 多 种 经 营 、 科 研 培 训 、 
技术 推广 一 体 化 的 农机 化 运行 机 制 。 多 数 明 区 和 农 
场 的 农机 管理 部 门 已 从 单纯 行政 管理 向 企 业 管理 、 
加 强 服 务 、 综 合 经 营 方面 转变 ,新疆 、 黑 龙 江 、 江 苏 、 
湖北 、 安 徽 、 河 南 、 辽 宁 、 甘 肃 、 广 东 、 广 西 等 垦区 
的 农场 结合 实际 ， 分 别 组 建 了 具有 管理 和 安全 监理 
职能 的 农机 公司 .农机 服务 站 .机电 服 务 中 心 等 多 种 
类 型 的 农机 化 服务 组 织 机 构 ， 既 发 挥 了 农机 化 在 农 
业 生 产 中 的 作用 ,又 增强 了 农机 自我 发 展 的 能 力 。 在 
农机 所 有 制 转换 方面 ,打破 了 单一 国有 、 独 家 经 营 的 
局 面 , 形成 了 多 种 经 济 结构 、 多 种 经 营 形式 并 存 、 相 
互补 充 、 共 同 发 展 的 新 格局 ,使 农机 内 部 经 营 机 制 得 
到 转换 ,农机 化 企业 经 济 责 任 得 到 加 强 ,农机 生产 组 
织 形式 进一步 完善 ,调动 了 各 方面 .多 层次 发 展 农 机 
的 积极 性 ， 建 立 了 农机 投入 多 元 化 的 灵活 机 制 。 在 
“ 八 五 ”期 间 农场 职工 投入 6.7 亿 元 办 机 械 化 , 占 这 
个 时 期 总 投入 的 23.4%. 

2. 加 强 宏观 管理 。 通 过 加 强 领 导 , 建立 和 完善 
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农机 管理 机 构 ,强化 农机 管理 职能 ,充分 发 挥 农机 化 
效能 ， 确 保 农业 生产 任务 的 完成 。 一 是 加 强 基础 建 
设 ,建立 健全 了 各 项 规章 制度 ,颁布 了 全 国 农 星 系统 
农机 化 管理 细则 , 新 疆 、 黑 龙 江 、 江苏 和 安徽 等 垦区 
先后 制定 了 农机 管理 暂行 规定 、 农 机 管理 标准 化 实 
施 细则 .农业 机 械 田 间作 业 规 程 .大 型 喷灌 作业 技术 
规程 ,农业 航空 田间 作业 技术 规程 .农业 机 械 技 术 保 
养 规程 .农业 机 械 作业 成 本 定额 ,农机 作业 质量 检查 
验收 标准 、 农 机 修理 规章 和 机 械 化 生产 连队 机 务 区 
建设 要 点 等 管理 制度 。 成 为 广大 农机 工作 者 加 强 农 
机 化 全 面 质量 管理 的 遵循 守则 ， 使 农机 化 逐步 走向 
科学 化 、 制度 化 、 规 范 化 的 轨道 。 二 是 加 强 了 农机 安 
全 监理 工作 ,推进 农机 化 的 法 制 化 建设 ,逐步 完善 农 
机 使 用 、 管 理 的 监督 机 制 。 全国 农垦 已 有 14 个 星 区 
建立 了 农机 安全 监理 机 构 ， 对 所 有 农业 机 械 实 行 安 
全 监理 的 系统 管理 ,认真 落实 安全 监理 措施 ,重视 执 
法 力度 ,有效 地 减少 了 机 械 事故 ,维护 了 垦区 人 民生 
命 和 财产 安全 ,使 农机 管理 逐步 走向 法 制 化 .三 是 广 
泛 深 入 开展 了 农机 管理 标准 化 活动 ， 贯 彻 执行 国务 
院 《 设 备 管理 条 例 》, 全 面 实施 了 农垦 系统 农机 标准 
化 管理 考核 评定 细则 ， 以 田间 作业 为 核心 的 十 项 农 
机 管理 标准 化 内 容 规范 了 农机 管理 和 各 项 生产 活 
动 ,并 在 实践 中 不 断 总 结 加 以 完善 ,使 农机 标准 化 更 
加 科学 和 规范 , 极 大 地 促进 农机 适时 、 优 质 、 高 效 、 
低 耗 和 安全 生产 ,增强 了 农机 物质 和 精神 文明 建设 。 
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个 ， 标准化 生产 队 、 机 务 〈 机 耕 ) BA 3351 个 ,农机 
完好 率 达到 95% 。 每 年 为 农业 创造 效益 8. 17 亿 元 ， 
节约 油料 3. 88 万 t， 节 支 7756, 8 万 元 。 

三 、 农 机 结构 改进 ， 生 产 效益 显著 

SAE” HE, 农垦 农机 改变 过 去 单纯 追求 数量 
转 回 依 秆 科技 进步 和 提高 装备 质量 相 结合 的 道路 上 
来 。1995 年 ， 大 中 型 拖拉 机 平均 单 台 功 率 达 到 
46.82kW ， 比 “七 五 ”期 末 提 高 7. 1%; 联合 收割 机 
单 台 功率 平均 为 81.02kW， 比 “七 五 ”> KES 
19. 3%; 机 动 收 割 机 单 台 功 率 平均 为 18.53k 双 ， 比 
“EE” 末 提 高 了 2.95 倍 。 由 于 拖拉 机 牵引 功率 增 
加 , 使 大 中 型 配套 农具 加 速 转向 宽 幅 、 液 力 、 悬 挂 、 
复式 作业 发 展 ;联合 收割 机 功率 增加 , 喂 入 量 和 脱粒 
性 能 ,收获 效率 明显 提高 ;机 动 收割 机 等 农机 具 结 构 
装备 基本 满足 了 农业 生产 新 水 平 的 发 展 需要 。 同 时 ， 
抗灾 型 的 农机 装备 得 到 应 用 , 黑龙 江 、 新疆 ,湖北 等 
坚 区 发 展 农业 航空 技术 ， 使 农业 抗 印 自然 灾害 的 能 
力 得 到 增强 ,为 防治 农作物 大 面积 突 发 性 病 虫 灾害 、 
保证 农时 作业 质量 和 生产 效率 、 促 进 农业 增产 增收 
等 方面 均 发 挥 了 特殊 作用 。 使 用 农用 飞机 进行 农 作 
物 病 虫害 防治 .喷洒 化 学 除草 剂 和 植物 生长 素 . 飞 播 
水 稻 和 草 种 .草原 灭 蝗 灭 鼠 等 多 项 农 航 作业 项 目 , 已 
成 为 农业 生产 中 的 常规 技术 措施 ， 每 年 农 航 作 业 面 
积 近 100 万 ha, 为 农业 减灾 、 增产 效益 达 2 亿 多 元 。 
另外， 结合 农机 更 新 改造 ,普遍 推广 节能 改造 新 技 
术 , 效 益 明 显 ,“ 八 五 ”期 间 , 改造 大 中 型 拖拉 机 1.5 
AB, 节约 柴油 4 万 t; 建立 了 三 级 标准 油 量 传 递 网 
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络 ,完成 喷 油 泵 标准 传递 调试 54828 台 次 ,累计 节约 
燃油 41125. 6t, 节约 机 油 1224. 5t; 推广 农机 磁化 节 
油 装 置 1. 1 万 台 套 , 节 油 5280t, 三 项 农机 节能 改造 
技术 ， 共 节 油 8.763 万 t， 节 约 资金 1. 8 亿 元 。 

四 、 大 力 推广 农机 化 增产 增 效 新 技术 

农垦 系统 大 面积 推广 应 用 农机 化 高 新 技术 ， 如 
精 量 播种 、 化 肥 深 施 、 少 耕 深 松 、 地 膜 覆 盖 、 苗 带 植 
R FEBR AEAU KIZER AREK, 
喷灌 和 渗 灌 、 茶园 和 果园 、 牧 业 和 水 产 养殖 、 农业 航 
Z .谷物 干燥 .种 子 加 工 以 及 农机 节能 技术 改造 等 各 
项 机 械 化 技术 。1995 E, SHE RE AHL IL DS A 
深 松 面积 达到 100 万 ha, 与 “七 五 ”期 未 相 比 (于 
同 ), 增加 1.8 Hs 机 械 化 深 施 肥 面 积 200 万 ha, W 
加 50%; 机 械 化 秸秆 还 田 面积 170 万 ha, 增加 2. 2 
倍 ; 机 械 化 精 量 播种 面积 140 万 ha, 增加 75%; 机 
械 化 地 膜 栽培 面积 40.9 万 ha, 增加 2 倍 ; 农业 航空 
作业 面积 92.7 万 ha， 增 加 1 倍 ;， 机 械 化 养 鱼 面 积 
5.3 万 ha， 增 加 70% 。 机 械 化 技术 的 广泛 应 用 ， 在 
农业 生产 中 获得 了 节 种 、 节 肥 、 节 药 、 节 水 、 节 能 和 
增产 、 增 效 的 巨大 效益 , 据 20 个 垦区 统计 ， 农 机 化 
在 应 用 新 技术 后 , 为 农业 创造 效益 达 11. 2 亿 元 。 黑 
龙 江 垦区 围绕 农业 “五 节 ”、“ 二 增 ” 推 广 应 用 48 项 
农机 新 技术 ,年 创 经 济 效 益 4. 9 亿 元 ;新 疆 生 产 建 设 
兵团 加 大 农机 具 改 装 和 推广 力度 ,以 地 膜 植 棉 、 化 肥 
深 施 、 秸 秆 还 田 \ 农 业 航 空 为 主体 的 农机 新 技术 运用 
面积 达 113.8 万 ha， 创 造 效 益 3.5 亿 元 。 目 前 ， 全 
国 农 明年 推广 免 耕 播种 面积 达 30 万 ha， 推 广 机 具 
2393 台 ,增产 粮食 1. 26 亿 kg, 获 得 经 济 效益 1 亿 多 
元 ; 化 肥 深 施 机 具 推 广 8783 台 ， 增 产 粮食 1.6 亿 
kg, 增产 皮棉 1225t,， 增加 效益 1.5 亿 元 ; 推广 地 膜 
栽培 机 具 4468 台 ， 增 产 粮食 2324 万 kg, 增产 棉花 
7.54 万 +, 增加 效益 3.8 亿 元 ,推广 应 用 农机 化 新 技 
R, 促进 农业 技术 进步 ,使 农业 获得 全 面 丰收 ,保持 
了 农业 及 农业 经 济 持续 稳定 的 发 展 。 

LERA: 农业 部 农垦 局 Wie’ 
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一 、 水 利 施工 机 械 化 得 到 进一步 发 展 

1995 年 以 来 , 由 于 各 级 政府 加 强 了 对 水 利 宏观 
控制 的 力度 和 投入 ,水利 机 械 化 事业 获得 了 良好 的 
发 展 机 遇 ， 特 别 是 在 去 冬 今 春 的 水 利 建设 中 无 论 在 
规模 .质量 还 是 机 械 化 程度 等 方面 都 有 了 很 大 提高 ， 
效果 显著 。 

山东 省 沿 黄 地 区 , 包括 灌区 清 淤 .水库 建设 . 匾 
碱 地 及 中 低产 田 的 改造 等 都 已 基本 上 实现 了 机 械 化 
作业 ,出 动 了 近 13000 台 套 机 械 ,使 上 工人 数 比 去 年 
同期 减少 了 105 万 ， 但 工程 项 目 却 增加 了 3090 项 ， 
多 完成 土石 方 1260 万 m:。 齐 河 县 由 于 采用 机 械 化 
施工 , 节省 资金 480 万 元 。 和 鲁 北 平原 的 临 邑 县 , 过 去 
每 年 冬 春平 均 出 工 都 在 10 万 人 以 上 ,由 于 推行 了 机 
械 施工 ,不 但 大 大 减少 了 出 工人 数 , 还 减少 了 300 多 
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H CARR. 夏津 县 1995 年 5 项 水 利 工程 ,计划 出 
动 劳 力 3.3 万 ,由 于 应 用 136 台 套 的 施工 机 械 , 从 根 
本 上 改变 了 过 去 人 海战 术 的 局 面 ， 同 时 也 大 大 减轻 
了 农民 负担 。 往年 按 任务 分 配 , 每 个 民工 需 化 费 220 
~ 240 元 ， 今 年 只 需 化 费 180 元 ,降低 了 20%~ 
25% ,解决 了 过 去 出 工 治 河 的 较 大 难题 ,并 使 农民 有 
了 充足 的 时 间 , 从 事 各 种 副业 生产 或 其 他 创收 活动 。 
聊城 地 区 在 水 利 施工 中 动用 100 多 台大 型 机 械 清 
H, SMH 120 Fm, 为 全 区 秋 种 抗旱 和 引 黄 
入 卫 向 河北 省 送水 创造 了 有 利 条 件 ， 并 节省 了 大 量 
WRH. 

河南 省 小 开 河 闸 工 程 由 于 以 机 械 施 工 为 主 ， 不 
但 加 快 了 施工 速度 ,保证 了 工程 质量 ,还 使 土方 单价 
降低 了 48%， 充 分 发 挥 了 机 械 化 施工 的 优势 。 

江苏 省 国营 云 台 农场 ， 应 用 大 型 开 沟 机 ， 开 控 
24 条 中 心 排水 沟 , 如 用 人 工 需 要 6000 多 个 劳动 日 ， 
而 用 机 械 作 业 , 两 天 就 完成 了 任务 ,并 使 费用 降低 了 
32%. 

二 、 节 水 灌溉 技术 获得 了 较 快 的 推广 

我 国 是 水 资源 短缺 的 国家 ， 人 均 占 有 量 在 世界 
149 个 国家 中 名 列 第 109 位 ， 但 水 的 浪费 却 十 分 惊 
人 ， 农 业 用 水 占 供 水 总 量 的 80% ， 而 水 的 有 效 利用 
率 只 有 40% 左 右 。 因此 大 力 发 展 节 水 灌溉 技术 是 一 
项 重要 任务 。 

1995 年 我 国 节 水 灌溉 技术 得 到 很 快 的 发 展 , 其 
中 应 用 较为 广泛 的 有 :用 沟 灌 代替 漫灌 ;渠道 防 渗 衬 
砌 ; 低压 管道 输 水 灌溉 ; 喷灌 、 滴灌 、 渗 灌 、 微 灌 等 
技术 ; 地 下 暗 管 排水 及 灌溉 技术 等 。 

目前 山东 省 已 发 展 节 水 灌溉 5000 万 亩 , 占 全 省 
有 效 灌溉 面积 的 70% 以 上 ， 其 中 管 灌 面积 为 2800 
万 亩 。 全 国 最 大 的 蔬菜 基地 寿光 县 ,已 成 为 我 国 百 万 
BARE. KH ARAL ARB 90% 以 上 。 
全 省 干渠 以 上 的 衬砌 长 度 已 达 2450km , 支 渠 衬砌 长 
度 达到 2814km, AKA ARR “Ch” REA 
了 1O%KLE, BEA MLM KA 3 亿 ms: 以 上 。 

广东 省 茂名 市 投资 4 亿 元 ， 修 建 各 类 防 渗 渠 道 
1800km， 并 计划 在 较 短 的 时 间 内 ,实现 全 市 排灌 炬 
道 防 渗 化 。 

北京 市 大 力 推 广 喷灌 技术 ,已 达到 150 Fi. 
全 市 有 效 灌 溉 面积 430 万 亩 的 30%， 不 但 可 节 水 
55%， 并 使 土地 利用 率 提高 了 20%, 每 年 可 少 开 采 
地 下 水 4. 12 亿 m, 对 缓解 北京 市 地 下 水 资源 紧缺 ， 
发 挥 了 重要 作用 。 

甘肃 省 武威 地 区 投资 1400 万 元 ,引进 以 色 列 耐 
特 费 姆 公司 的 灌 法 设备 与 技术 ,建成 万 亩 滴灌 工程 ， 
可 使 亩 耗 水 量 降低 50%f 以 上 。 

新 狂 灌 区 利用 陪 管 地 下 排水 ,对 改良 土壤 ,防止 
盐 碱 化 ,发 挥 了 重要 作用 ， 可 使 亩 排水 量 增 加 
50.3%, 排 盐 量 增加 325.6%. 并 可 大 大 减少 地 面 水 
的 蒸发 量 ， 有 效 地 降低 了 土地 耕作 层 的 积 盐 速 度 。 

总 之 , 节 水 灌溉 技术 具有 节 水 (50 好 一 60%) 8 
电 (60%~70%), 省 工 (80%~90%),. AAR (20% 
~ 30%). W (20%~30%) 的 综合 效益 ， 是 我 国 
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灌流 事业 的 发 展 方 向 , FEIA AE” iA- w 
要 推广 技术 之 一 ， 水 利 部 也 计划 在 全 国 重点 抓 300 
个 节 水 增产 示范 县 ， 力 争 形成 规模 ， 取 得 成 效 。 

三 .其 他 方面 水 利 机 械 及 技术 的 研制 .开发 也 取 
得 较 多 成 果 

1. 水 库 坝 基 防 渗 漏 施工 新 技术 一 一 振 孔 高 喷 
技术 已 通过 鉴定 。 

2. 管道 及 汇 槽 预制 及 现场 洲 注 机 组 。 

3. 新 型 清 淤 机 械 。 

4. 拉 控 长 臂 式 液压 控 握 机 及 伸缩 臂 式 液 压 控 
HED 

5. OR Hs 16 Me 1 LING ARF 

LRA: 水 利 部 长 春 机 械 研究 所 OR) 
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一 、1995 年 畜牧 业 生 产 情况 

1995 年 我 国 畜牧 业 继 续 保 持 良 好 的 发 展 势 头 ， 
是 改革 开放 以 来 的 第 十 八 个 丰收 年 。 畜 牧 业 总 产值 
达 6000 亿 元 ， 占 农业 总 产值 的 30.4%. Heit. 
1995 年 全 国 肉 类 总 产量 达 5200 多 万 t, 比 上 年 增长 
13.5%。 其 中 ， 猪 肉 产量 达 3647. 8 万 t， 比 上 年 增 
K 3.8%; 牛肉 409.2 万 t, 羊肉 196.8 At. HEE 
增长 19.6%; BA 933.8 At. 比 上 年 增长 19.1%; 
Berm 1677 万 t， 比 上 年 增长 13. 4%; 奶 类 产量 
672 万 t, 比 上 年 增长 10. 5%; 山 羊毛 产量 29759. 8t， 
绵羊 毛 产量 270104. 0t。1995 年 出 栏 生 猪 4.8 亿 头 ， 
比 上 年 增长 14.1%; 肉牛 0.2 亿 头 ， 比 上 年 增长 
10. 0% ;肉羊 1.6 亿 只 ， 比 上 年 增长 26.0%; KB 
63 亿 只 ， 比 上 年 增长 22.9%。 生 猪 出 栏 率 达到 
115%. 1995 年 ,人 均 占 有 肉 类 43. 3kg, 比 上 年 增长 
13.6%» 超过 世界 平均 水 平 近 10kg; B&H 13. 96kg， 
比 上 年 增长 11.9%, 已 接近 发 达 国 家 水 平 。1995 年 
畜产 品 结构 趋 于 合理 ,猪肉 在 肉 类 中 的 比重 为 
69. 4%， 较 “七 五 ” 末 下 降 了 10 个 百分点 。 而 同期 
牛 、 羊 、 禽 肉 生产 发 展 迅 速 ,尤其 以 禽 肉 发 展 最 快 ， 
已 经 占 肉 类 总 量 的 17.5%, 节 粮 型 的 畜牧 业 生 产 结 
构 正 在 形成 。 畜 牧 业 的 快速 发 展 , 为 丰富 人 民 的 “ 菜 
饺子 ”、 繁 荣 市 场 和 社会 的 稳定 ， 作 出 了 巨大 贡献 。 

二 、 我 国 畜 牧 业 机 械 化 发 展 概 况 

1. 城郊 畜牧 业 机 械 化 。 近 年 来 ,城郊 畜牧 业 发 
展 迅速 ， 许 多 大 型 集约 化 的 养 鸡 厂 、 养 猪 厂 相继 建 
立 ,尤其 是 养 鸡 厂 , 已 实行 全 面 机械 化 饲养 。 如 饲养 
蛋 鸡 ,从 鸡 舍 到 喂 料 、 饮 水 、 捡 蛋 、 分 类 、 包 装 已 形 
成 一 条 龙 机 械 化 饲养 程序 .此 外 , 养 鸡 所 需 的 光照 也 
实现 了 由 自然 采光 到 人 工控 制 采光 的 转换 ,和 蛋 鸡 、 肉 
鸡 饲养 厂 所 需 的 一 系列 成 套 设备 ,包括 鸡 第 . 喂 料 系 
统 、 人 饮水 器 、 失 蛋 器 、 蛋 类 分 捡 右 、 机械 包 装机 以 及 
空气 调节 和 废弃 物 处 理 等 等 ,我 国 均 能 自行 生产 ,为 
机 械 化 养 鸡 奠定 了 物质 基础 。 

机 械 化 养 猪 也 已 形成 规模 , IRE 饮水 .清美 等 
作业 已 由 人 工 操作 发 展 到 机 械 化 作业 。 大 型 奶牛 饲 
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养 三 机 械 化 饲养 程度 也 大 大 提高 。 

城郊 畜牧 业 的 发 展 给 城乡 人 民 的 物质 生活 提供 
了 可 靠 的 保障 ， 为 广大 人 民 提 供 了 丰富 的 副食 品 。 

2. 牧区 草地 畜牧 业 机 械 化 。 我 国 北 方 有 四 十 多 
亿 亩 草原 , 内 蒙 、 新 疆 、 青 海 、 西 藏 是 传统 的 牧区 ， 
是 我 国 畜 牧 产品 的 重要 生产 基地 。 草 地 畜牧 业 机 械 
研制 起 步 较 早 ， 广 大 牧区 牧民 已 逐渐 从 简单 的 手工 
劳作 向 应 用 现代 化 畜牧 机 械 发 展 。 到 1995 F, 全国 
已 拥有 饲料 粉碎 机 141. 76 万 台 ， 牧 草 收 割 机 2. 39 
AS. 机 动 前 羊毛 机 779 台 (6679 EBL), 机 动 挤 
奶 机 1082 套 。 其 中 饲料 粉碎 机 、 牧 草 收 割 机 分 别 比 
“七 五 ?期 间 增 加 14% 和 26.5% ,牧区 草地 牧 业 机 械 
的 开发 和 研制 工作 有 了 进一步 的 发 展 ， 研 制 开 发 出 
了 一 批 新 产品 ,如 新 型 割 草 机 、 搂 草 机 、 捡 拾 压 捆 机 、 
FOR BA . 运 埠 车 等 一 系列 新 产品 A RIE A 
青贮 收获 法 使 牧区 收 贮 牧草 工作 的 效率 大 为 提高 。 
此 外 ,人 工 草场 的 建设 与 维护 有 了 很 大 发 展 , 如 草场 
Me SAH CAA REPENS, 1994 年 围栏 草场 
( 草 库伦 ) 已 发 展 到 1.25 亿 亩 ,为 更 好 地 保护 和 利用 
我 国 的 草地 资源 发 挥 了 重要 作用 。 

3. 农 区 畜牧 业 机 械 化 。 改 革 开 放 十 七 年 来 ,我 
国 的 畜牧 业 连 年 丰收 ,发 展 迅 速 ,但 是 仍 不 能 满足 人 
民 日 益 增长 的 需要 。 我 国 的 人 均 耕 地 面积 只 有 世界 
平均 水 平 的 三 分 之 一 ,粮食 问题 显得 尤为 突出 。 如 果 
畜牧 业 过 份 依赖 粮食 A A BPR T E Hr 
以 ,发展 有 中 国 特色 的 三 粮 型 畜牧 业 成 为 当务之急 。 
我 国 的 农 区 每 年 生产 4 亿 吨 粮食 ， 同 时 也 生产 出 5 
亿 多 吨 秸秆 ， 其 数量 差不多 是 北方 草原 每 年 打 草 量 
的 50 倍 。 秸秆 经 过 处 理 后 , 消化 率 提 高 , 适口 性 好 ， 
和 性 畜 采 食量 增加 ， 为 农 区 发 展 草食 家 畜 提 供 了 丰富 
的 饲 草 .此 外 , 农 区 还 有 大 量 的 农 副 产品 ,如 棉籽 饼 、 
SO. RRS. 可 用 于 饲 喂 草食 家 畜 , 发 展 农 区 冀 
牧 业 。1992 年 ， 国 家 开始 实施 “秸秆 养 牛 ， 过 腹 还 
田 ” 项 目 , 经 过 几 年 的 努力 , 现 全 国 已 有 秸秆 养 牛 示 
范 有 其 113 个 ,秸秆 养 羊 示范 县 6 个 ,国家 累计 划拨 专 
项 资金 计 1 亿 多 元 ,扶持 这 个 项 目 ,秸秆 养 牛 示范 县 
的 数目 虽然 仅 占 全 国 总 县 数 的 5. 3%， 但 牛肉 产量 
却 已 占 到 全 国 总 产量 的 31% 。 这 说 明 发 展 农 区 畜牧 
业 的 政策 是 正确 的 .利用 秸秆 资源 ,不 仅 增产 了 畜产 
品 , 节约 了 粮食 , 还 减少 了 环境 污染 。 是 一 举 多 得 的 
好 事 。1995 年 ,全国 青 贮 秸秆 7513. 36 At. 比 上 年 
增加 17% ， 和 氮 化 秸 征 2148. 91 H t, tk EŒ h 
35%， 两 项 合计 节约 粮食 1900 多 万 t。1995 年 10 
月 , 中 国 在 湛江 召开 了 第 二 届 “利用 地 方 资源 , 发 展 
REOL” WAREK, 扩大 了 中 国 在 国际 上 的 影响 。 
八 五 期 间 , 农 区 草食 家 畜生 产 取 得 突飞猛进 的 发 展 。 
中 国 两 次 成 功 地 举办 了 “利用 当地 资源 发 展 畜 牧 业 ” 
的 国际 会 议 ,展示 中 国 在 这 方面 的 成 就 和 经 验 , 引 起 
全 世界 的 关注 ， 受 到 了 FAO 官员 和 各 国 专 家 的 肯 
定 。 国 务 院 也 连续 召开 了 四 次 全 国 农 区 发 展 畜牧 业 
座谈 会 ， 总 结 经 验 ， 制 定 规划 ， 促 进发 展 。 

农 区 畜牧 业 的 著 勃 发 展 加 快 了 农 区 畜牧 业 机 械 
化 的 进程 。 RAP SA AZ Pr ae AFT HL. BRL 


60 


曹 机、 揉搓 机 、 粉 碎 机 、 和 氢化 设备 〈 氨 化 地、 氨 化 
F), 秸秆 压 块 成 套 设备 及 青贮 联合 收割 机 等 , 已 初 
步 形 成 系列 , SHERHE. LT. Ii KINK i 
等 省 区 的 农 牧 机 械 厂 已 生产 开发 出 秸秆 加 工 系 列 产 
品 .从 家 用 小 型 机 到 大 型 机 具 都 已 开发 生产 ,投放 到 
生产 实践 中 ， 进 一 步 推动 了 秸秆 饲料 在 广大 农 区 的 
应 用 。 

三 、 畜 牧 业 机 械 化 的 发 展 对 畜牧 机 械 的 新 要 求 

农 区 畜牧 业 的 快速 发 展 ， 对 冀 牧 机 械 提出 了 更 
高 的 要 求 ,秸秆 处 型 在 农 区 的 广 范 应 用 ,为 秸秆 加 工 
机 械 的 大 发 展 创造 了 条 件 。 秸 秆 加 土 现在 大 部 分 还 
处 于 家 庭 作业 的 阶段 ， 没 有 形成 规模 化 集约 化 的 生 
产 , 对 小 型 秸秆 加 工 机 具 的 需求 量 将 会 增加 ,开发 适 
合家 庭 用 的 秸秆 加 工 成 套 机 械 , 将 会 有 较 大 的 市 场 。 
与 此 同时 ， 近 年 来 各 地 陆续 建立 起 来 的 一 批 规模 养 
牛 场 , 对 大 型 成 套 设 备 也 有 相应 的 需求 。 利 用 稿 秆 氨 
化 处 理 设 备 就 地 处 理 当 地 富有 的 秸秆 资源 ， 可 减少 
因 调 运 草 料 而 在 运输 上 消耗 的 大 量 人 力 、 物 力 ,降低 
生产 成 本 。 处 理 秸秆 的 家 用 型 和 规模 型 设备 的 开发 
和 应 用 将 会 有 广阔 的 市 场 。 规 模 牛 场 的 出 现 使 机 械 
化 养 牛 也 提 到 日 程 上 来 了 .大 量 牛 羊 上 市 ,使 专用 的 
运 牛 GÆ) 车 也 成 为 必需 , 而 目前 国内 尚 无 适用 产 
品 问 市 。 

农 区 养 牛 业 带动 了 相关 加 工 工 业 的 发 展 ， 对 加 
工 机 械 的 需求 进一步 扩大 。 如 屠宰 业 、 制 革 L- 
系列 相关 工业 的 机 械 需 求 量 增 大 ,万 其 是 制 革 业 ,日 
前 很 有 市 场 。 我 国 的 制 革 工 业 技 术 水 平 还 需 进步 
提高 ,畜牧 机 械 制 造 业 应 在 这 方面 大 有 作为 ,建立 起 
一 套 完整 的 皮革 加 工 机 械 体系 ， 生 产 出 具有 世界 先 
进 水 平 的 制 革 机 械 . 此 外 ,大 型 的 肉牛 加 工 机 械 也 有 
待 深层 次 的 开发 和 研究 。 秸 秆 畜牧 业 的 高 速 发 展 对 
加 工 机 械 的 需求 日 益 迫 切 ， 尽 快 开发 出 高 效率 的 畜 
牧 加 工 机 械 已 成 为 当前 的 重要 任务 之 一 。 

“ 八 五 "期间, 畜牧 业 机 械 已 取得 了 较 大 的 发 展 ， 
展望 “ 九 五 ”, 更 多 更 新 的 畜牧 机 械 的 问世 将 会 把 我 
国 的 畜牧 业 机 械 化 推 问 一 个 新 的 阶段 ! 

[RBA 农业 部 畜牧 兽医 司 Hex KF 
i | 


饲料 加 工 机 械 化 发 展 概况 


一 、 饲 料 工 业 生产 概况 

饲料 工业 在 我 国 是 -- 个 新 兴 的 工业 行业 ， 只 是 
在 20 年 代 中 后 期 才 开始 起 步 .在 不 到 二 十 年 的 时 间 
里 ,饲料 工业 取得 了 突飞猛进 的 发 展 , 已 路 居 成 为 世 
界 第 二 位 饲料 生产 大 国 ， 一 个 比较 完整 的 饲料 工业 
体系 已 经 初 具 规模 。 饲 料 工业 已 成 为 国民 经 济 的 一 
个 重要 组 成 部 分 。 详 见 表 1、 表 2。 

从 表 中 可 以 看 到 ,我 国 配 混合 饲料 产品 的 生产 
平均 以 每 年 近 300 万 t 的 速度 在 增加 ， 产 品 结构 也 
发 生 了 很 大 变化 。 

在 饲料 原料 生产 方面 ,鱼粉 生产 由 于 资源 所 限 ， 
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每 年 产量 只 有 I 万 t 左右 , 骨粉 和 肉 骨粉 生产 每 年 
也 只 有 25 万 t 左 右 , 因此 每 年 都 需 进 口 和 采用 其 他 
原料 替代 。 

表 1 我 国 饲 料 生 产 情 况 mE) 


980 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 


PH 110 | 3122 | 3494 | 3638 | 3704 | 4233 | 858 
ol 126 | 173 | 231 | 346 
21 32 45 60 | 64 


表 2 我 国 饲料 原料 生产 情况 
(万 吨 ) 


1992 1993 


14.96 | 13.83 
13.67 | 18.45 
0. 50 0. 61 


饲料 添加 剂 如 维生素 、 氨基酸 、 微 量 元 素 、 约 物 
PS DH AE. PAG. RAW SHH. 我 国都 可 
自己 生产 .近年 来 ,中 草药 添加 剂 的 开发 利用 取得 了 
新 的 进展 ,为 我 国 饲料 添加 剂 工业 开辟 了 一 条 新 路 。 
但 我 国 饲 料 添加 剂 工 业 的 发 展 清 后 于 饲料 加 工 工 
业 ， 还 满足 不 了 饲料 工业 迅速 发 展 的 需要 。 

饲料 加 工 工业 .原料 工业 .添加 剂 工 业 的 快速 发 
展 , 对 饲料 加 工 工业 的 设备 也 不 断 提出 更 高 的 要 求 ， 
从 而 促进 了 饲料 机 械 工 业 的 发 展 和 饲料 加 工 机 械 化 
和 自动 化 水 平 的 不 断 所 高 。 

二 、 饲 料 加 工 机 械 化 发 展 概 况 。 

(一 ) 饲料 加 工 成 套 设 备 能 力 增强 .。 在 我 国 饲 料 
工业 起 步 时 期 ， 年 班 产 1 万 t LMA RAR 
缩 饲 料 加 工 成 套 设 备 几乎 全 是 从 国外 引进 ， 年 班 产 
2000 一 5000t 的 饲料 加 工 成 套 设备 部 分 从 国外 引 
进 。 自 制 部 分 设备 简单 ,机械化 自动 化 水 平 较 低 。 以 
后 从 国外 引进 了 一 些 技 术 装 备 比较 先进 的 现代 化 大 
型 饲料 加 工厂 ， 我 国 科技 人 员 本 着 消化 吸收 和 创新 
的 精神 ， 研 制 出 了 一 些 适 于 我 国 国情 的 饲料 加 工 机 
械 、 成 套 设 备 ， 以 适应 国内 饲料 工业 发 展 的 需要 。 
“七 五 ”期 间 主 要 是 以 消化 吸收 国外 设备 为 主 ,“ 八 
五 ”期 间 向 创新 和 提高 方面 大 大 前 进 了 一 步 。 目 前， 
我 国 在 饲料 加 工 成 套 设备 方面 ， 年 班 产 3 万 t 以 下 
的 现代 化 大 型 饲料 加 工厂 完全 可 以 自己 配套 ， 年 班 
产 4 一 6 万 t 的 饲料 加 工厂 , 依靠 国内 设备 , 也 可 以 
基本 上 解决 设备 配套 。 

在 “ 八 五 ”期 间 , 添加 剂 预 混 料 加 工 设备 也 有 了 
很 大 进展 。 华 中 农业 大 学 等 单位 研制 的 年 班 产 
1000t 的 预 混 料 加 工 机 组 已 通过 部 级 鉴定 ， 年 班 产 
3000t, 5000t 乃至 10000t 的 预 混 料 加 工厂 ， 也 可 自 
行 设计 。 

(=) 饲料 加 工 单机 设备 规格 和 品种 不 断 增 加 ， 
产品 质量 不 断 提高 ， 为 单机 用 户 和 成 套 设备 工程 提 
供 了 优质 产品 。 有 的 产品 已 达到 或 接近 世界 先进 水 
平 。 

1. 粉碎 设备 。 常 用 的 锤 片 式 粉 碎 机 已 标准 化 、 
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系列 化 、 通 用 化 。 爪 式 粉 碎 机 、 碎 饼 机 等 都 有 生产 ， 
特别 是 对 微粉 碎 机 的 研制 有 了 新 的 进展 ， 国 内 已 可 
提供 时 产 1 一 6t 的 微粉 碎 机 ， 以 满足 鱼 是 饲料 的 添 
加 剂 预 混 料 生产 的 需要 。 

2. 混合 设备 。 用 于 配 混合 饲料 、 浓 缩 饲 料 和 添 
加 剂 预 混 料 生产 的 饲料 混合 机 , 在 “ 八 五 ”期 间 经 过 
研究 设计 和 制造 单位 多 方 努 力 ， 已 生产 出 分 批 玮 式 
螺 带 混合 机 、 分 批 立 式 混 合 机 、 立 螺 带 式微 形 混合 
机 、V 型 混合 机 、 圆 锥 形 行星 混合 机 等 比较 常用 的 混 
合 机 。 由 于 规格 型 号 比较 齐全 ,已 能 满足 不 同 生 产 的 
需要 ,近年 来 江苏 牧羊 集团 等 单位 研制 出 SLHSj 系 
列 双 轴 浆 叶 式 混合 机 ,是 一 种 新 型 混合 机 ,不 但 混合 
效果 好 , 而 且 适 应 面 广 , 混合 时 间 短 (40 一 60s), E 
产 效率 高 。 产 品 已 通过 鉴定 ， 并 在 饲料 行业 推广 应 
用 。 

3. 配料 计量 设备 的 计算 机 控制 系统 。 由 于 喂 料 
设备 和 称 重 设备 的 不 断 改进 ， 配 料 计量 设备 质量 不 
断 提 高 ,并 且 , 由 于 计算 机 控制 技术 在 配料 计量 方面 
的 应 用 ， 使 配料 计量 精度 不 断 提 高 ， 既 提高 了 生产 
率 , 降低 了 生产 成 本 , 又 提高 了 产品 质量 . 目前 配料 
计量 精度 一 般 可 达 静 态 1%), 动态 3%. 对 于 - - 些 对 
产品 质量 要 求 更 高 的 饲料 产品 , 其 精度 可 达 0.5%. 

4. 制 粒 设备 和 环 模 .“ 八 五 " 期间, 我 国 对 制 粒 
机 的 制 粒 系统 设备 在 研究 设计 和 制造 方面 做 了 大 量 
工作 ,使 设备 生产 能 力 大 大 提高 ,目前 国产 设备 可 达 
时 产 25t， 可 以 满足 目前 国内 建 厂 对 设备 能 力 的 需 
要 。 由 于 制造 技术 不 断 提 高 , 制 粒 机 和 其 关键 工作 部 
件 环 模 的 质量 也 有 了 显著 提高 。 上 海 申 德 机 械 制 造 
有 限 公 司 采用 世界 上 先进 的 环 模 机 械 加 工 工艺 和 设 
备 以 及 热处理 工艺 和 设备 ， 其 制 粒 机 的 环 模 在 质量 
上 达到 了 世界 先进 水 平 ， 可 以 与 国际 上 同类 的 名 牌 
产品 相 媳 美 ， 而 且 比 国际 价格 低 得 多 ， 配 件 易于 解 
决 ， 售 后 服务 和 培训 方便 。 

5. 膨化 设备 。 饲料 膨化 技术 是 近年 发 展 起 来 的 
饲料 加 工 技术 ， 在 世界 上 一 些 饲料 生产 比较 先进 的 
国家 ,已 比较 广泛 地 采用 ,在 国内 近年 来 由 于 人 们 对 
膨化 饲料 (原料 加 工 和 饲料 产品 加 工 ) 的 优越 性 认识 
逐步 提高 ， 一 些 比较 先进 的 大 中 型 饲料 广 已 把 膨化 
技术 用 于 水 产 动物 和 宠物 饲料 生产 以 及 原料 处 理 等 
方面 ,由 于 膨化 技术 在 我 国 应 用 较 晚 ,膨化 设备 的 研 
究 制 造 也 只 在 近 几 年 才 发 展 起 来 。 目 前 干 法 膨化 机 
和 湿 法 膨化 机 国内 都 有 产品 ， 干 法 设备 一 般 产 量 可 
达 时 产 0.5~0. 8t， 湿 法 可 达 0. 6 一 2. 5t。 当 前 存在 
的 较 大 的 问题 ,一 是 产量 较 小 ,二 是 使 用 寿命 尚 待 提 


iA] o 





三 ) 计算 机 应 用 越 来 越 普 及 , 加 工 上 自动 化 水 平 
不 断 提高 , 随 着 饲料 工业 发 展 ,饲料 加 工厂 的 规模 越 
来 越 大 ,机 械 化 和 自动 化 程度 越 来 越 高 ,计算 机 在 饲 
料 加 工厂 不 仅 用 于 饲料 加 工 过 程控 制 及 饲料 配方 计 
算 ,而 且 用 于 整个 工厂 库存 .人 事 、 财 务 等 全 面 管理 。 
由 于 计算 机 的 应 用 ,加 工 自 动 化 水 平 不 断 得 到 提高 。 

(四 ) 饲 料 原料 加 工 引 起 重视 ,饲料 资源 开发 K 
用 发 展 很 快 , 随 着 饲料 工业 的 发 展 ,饲料 原料 越 来 越 
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显得 紧缺 ,因此 发 展 饲 料 原 料 工业 ,开发 新 的 饲料 资 
源 已 成 为 饲料 工业 的 一 项 重要 任务 。 从 “六 五 ”到 
“ 八 五 ”全 国 很 多 部 门 都 在 这 方面 做 了 大 量 工作 , 取 
得 了 可 训 的 进展 ， 对 于 用 在 不 同 物料 加 工 的 比较 成 
熟 的 工艺 和 设备 ， 已 成 功 地 应 用 于 生产 领域 。 

鱼粉 和 骨粉 .内 骨粉 . 肠 羽 粉 加 工 在 广东 、 浙 江 、 
天 津 、 吉 林 等 地 已 研制 出 成 套 加 工 设备 。 

在 轻 工 、 食 品 联 产 饲料 方面 ,从 酒精 厂 废 液 中 回 
收 优质 蛋白 饲料 DDG 或 DDGS 产品 , 已 做 了 大 量 
工作 ， 吉 林 北 方 干燥 设备 厂 等 单位 在 消化 吸收 国外 
加 工 设备 的 基础 上 ， 研 制 出 了 适合 我 国 国情 的 加 工 
设备 , 已 成 功 的 用 于 DDG 生产 ; DDGS 加 工 成 套 设 
备 正在 研制 中 。 

(五 ) 作 物 秸秆 等 粗饲料 资源 的 开发 利用 已 成 为 
饲料 工业 的 一 项 主要 工作 ， 开 发 利用 技术 和 设备 研 
制 不 断 出 现 新 成 果 。 我 国 每 年 约 有 5 亿 吨 以 上 的 农 
作物 秸秆 都 没 得 到 充分 合理 的 利用 ， 大 部 分 都 作 农 
户 燃 料 烧 掉 或 腐烂 浪费 掉 。 秸 秆 是 我 国 农 村 发 展 畜 
牧 业 很 好 的 粗饲料 资源 ， 以 前 已 推广 了 青贮 加 工 等 
技术 ,在 秸秆 利用 方面 已 到 得 了 一 定 成 效 。 在 “ 八 
五 ”期 间 , 进一步 推广 了 秸秆 氨 化 技术 , 并 组 织 北 京 
农业 工程 大 学 等 高 等 院 校 和 研究 单位 对 氨 化 技术 和 
配套 设备 作为 攻关 项 目 进 行 了 研究 ， 其 成 果 已 通过 
国家 验收 , 并 应 用 于 生产 ,与 此 同时 , 内 蒙古 农 牧 学 
院 和 安徽 育才 饲料 技术 开发 研究 所 对 热 喷 技术 和 设 
备 进 行 了 改进 和 推广 ， 中 国 农机 化 科学 研究 院 等 单 
位 研制 了 新 型 饲料 压 块 设备 。 秸 秆 综合 处 理 技术 正 
在 研究 ， 一 些 单位 采用 生物 技术 对 秸秆 进行 加 工 处 
理 , 并 结合 动物 饲料 配方 , 加 入 精 料 , 然后 采取 机 械 
成 型 ,加工 成 秸秆 RE) 颗粒 或 块 状 饲料 ， 从 改善 
稿 秆 营养 ， 提 高 饲料 利用 率 以 及 便于 保存 和 运输 方 
面 来 看 ， 效 果 明 显 。 

(A) 干燥 设备 在 饲料 工业 中 应 用 越 来 越 广 。 在 
饲料 工业 发 展 初期 阶段 ,干燥 设备 主要 应 用 于 饲料 
原粮 (如 玉米 等 原粮 ) 的 干燥 方面 。 随 着 饲料 工业 的 
发 展 ,特别 是 饲料 资源 开发 ,干燥 设备 在 饲料 工业 方 
面 频 用 越 来 越 广 。 除 饲料 添加 剂 本 身 在 生产 过 程 中 
需 用 干燥 设备 外 ， 饲 料 添加 剂 在 饲料 厂 应 用 时 前 处 
理 干燥 (如 硫酸 盐 类 ), 饲料 辅料 或 载体 干燥 , 鱼粉 、 
骨粉 、 肉 骨粉 、 肠 羽 粉 生产 , 酒精 厂 DDGS 或 DDG 
生产 , 淀粉 厂 玉米 蛋白 粉 , 饲料 酵母 , 发 酵 饲料 产品 
等 加 工 过 程 , 都 离 不 开 干 燥 设 备 。 近 年 来 根据 生产 发 
展 的 需要 适 于 不 同 物料 的 干燥 设备 研制 工作 取得 了 
可 喜 进 展 ， 一 些 高 效 节 能 干燥 设备 已 相继 问世 。 

三 、 饲 料 加 工 机 械 化 “ 九 五 ”展望 

(一 ) 饲料 加 工 企 业 向 大 型 化 发 展 , 大 型 饲料 加 
工 成 套 设 备 将 有 所 发 展 ， 机 械 化 和 自动 化 程度 将 进 
一 步 提高 。 

根据 饲料 工业 发 达 国 家 的 经 验 和 我 国 近年 来 饲 
料 工 业 发 展 的 趋势 看 ， 一 些 中 小 型 饲料 加 工厂 不 断 
锌 兼并 或 合营 ,饲料 加 工 企业 正在 向 大 型 化 发 展 。 大 
型 饲料 加 工 成 套 设 备 也 随 加 工 企业 大 型 化 而 发 展 起 
来 , 且 要 求 机 械 化 和 自动 化 水 平 进一步 提高 ,从 而 减 
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少 手 工 劳动 ,降低 工人 劳动 强度 .计算 机 技术 的 发 展 
和 普及 ,在 大 中 型 饲料 如 工 企业 中 从 饲料 配方 设计 、 
生产 过 程控 制 到 企业 全 面 管理 ， 计 算 机 将 被 广泛 应 
用 ， 从 而 加 快 了 企业 现代 化 步伐 。 

(二 ) 添加 剂 预 混 料 加 工 成 套 设 备 需 要 量 增加 ， 
且 对 其 生产 能 力 和 和 加 工人 性 能 提出 更 高 要 求 。 

饲料 工业 发 展 初期 添加剂 和 添加 剂 预 混 料 几 
乎 全 是 从 国外 进口 。 随 着 我 国 饲 料 工业 发 展 和 技术 
水 平 不 断 提高 ， 添 加 剂 预 混 料 的 生产 近 几 年 在 国内 
发 展 很 快 。 然 而 国内 预 混 料 加 工 设备 还 是 满足 不 了 
生产 的 需要 。 从 生产 能 力 方面 看 ,年 班 产 3000-5000t 
的 预 混 料 厂 不 断 增 加 ， 有 些 预 混 料 厂 已 发 展 到 年 班 
产 10000t 左右 。 这 要 求 饲 料 机 械 制 造 业 提供 较 大 型 
的 预 混 料 成 套 设 备 : 由 于 预 混 料 生产 规模 加 大 ,因此 
必须 提高 生产 过 程 的 机 械 化 和 自动 化 程度 ， 特别 是 
进一步 提高 计量 精度 , 动态 计量 精度 达 0. 5%, 这 在 
技术 上 是 有 一 定 难 度 的 。 

(三 ) 饲 料 加 工 单机 生产 能 力 和 产品 质量 需 进 一 
步 提高 。 如 大 型 制 粒 机 和 膨化 机 的 需要 量 将 有 所 增 
加 , 设备 质量 ,特别 是 使 用 寿命 需 进一步 提高 .。 尽管 
目前 国内 某 些 厂家 的 设备 质量 水 平 已 经 达到 国际 水 
平 ,但 从 全 国 整体 上 看 ,设备 质量 水 平 与 世界 先进 水 
平 有 相当 大 的 距离 。 

(四 ) 饲 料 原料 加 工 和 资源 开发 设备 的 研制 工作 
要 进一步 加 强 , 以 适应 资源 开发 利用 的 需要 ,已 定型 
的 产品 要 进一步 提高 产品 质量 ， 不 断 完 善 和 改进 加 
工 工艺 和 设备 ,同时 ,适应 不 同 资源 开发 所 需要 的 新 
型 加 工 设备 要 加 强 研 制 。 仅 以 酒精 三 废 液 辐 收 和 蛋白 
饲料 为 例 ， 虽 然 国内 已 有 比较 成 熟 的 DDG 生产 设 
备 ， 可 是 要 做 到 生产 DDGS 产品 ( 即 同时 回收 可 溶 
性 蛋白 质 部 分 ) 还 有 许多 工作 要 做 。 可 溶性 部 分 的 回 
收 不 但 涉及 到 饲料 产品 质量 的 提高 ， 资 源 回收 利用 
率 提高 ,以 及 环境 治理 ,而 且 涉 及 到 增加 投资 和 生产 
成 本 等 问题 。 然 而 ， 从 环境 治理 和 资源 开发 方面 出 
发 , 这 一 工作 必须 抓 , 并 且 要 加 速 进行 。 此 外 , 玉米 
fe) BRK. RRR. AA. RETR 
畜 禽 层 宰 下 脚 料 等 方面 的 开发 利用 技术 尚 需 进一步 
开发 。 

(五 ) 加 强 草 和 秸 杆 等 粗饲料 加 工 利用 技术 和 设 
备 的 研究 与 推广 ,为 改变 饲养 业 结 构 和 食品 结构 , 草 
食 动物 要 进一步 发 展 ,粗饲料 的 需求 越 来 越 大 ,农业 
生产 的 作物 秸 杆 的 开发 利用 是 一 项 非常 重要 的 任 
务 .近年 来 ,在 桔 杆 热 喷 和 和 氨 化 处 理 技术 和 设备 方面 
已 做 了 大 量 工作 , 并 已 在 生产 中 得 到 应 用 。 然而, 随 
着 技术 进步 ,对 秸 杆 利用 的 有 效率 要 求 越 来 越 高 , 往 
往 需 要 采用 物理 、 化 学 和 生物 技术 综合 处 理 。 因此， 
加 工 技 术 要 进一步 研究 ， 与 之 相应 的 加 工 设备 研制 
也 必须 相应 发 展 。 

[把 稿 人 :中 国 饲 料 工业 协会 ” 持 永 义 

thee EM A] 


AY A 


农业 机 械 化 发 展 概况 


机 电 排 灌 站 发 展 概 况 


截至 1995 EK. RPL ARR A BA 
6824kW, 受益 面积 4. 99 亿 译 , 分 别 比 1994 年 增加 
233 H kW 和 802 万 亩 ， 是 近 几 年 增长 较 快 的 一 年 ， 
其 中 机 电 灌 溉 面积 由 1994 年 的 4. 2963 亿 亩 增加 到 
4. 3605 亿 亩 ,增加 了 7427H. PLR HER E E yh h 
1994 年 的 49 万 处 增加 到 1995 年 的 50 万 处 ,增长 了 
1 万 处 。 这 是 近 几 年 大 搞 农 田 水 利 基本 建设 所 显示 
的 成 果 。 这 些 设施 在 1995 年 抗旱 排涝 斗争 中 再 一 次 
发 挥 了 巨大 作用 ,产生 了 显著 的 经 济 效益 。 

1995 年 我 国 发 生 了 较为 严重 的 洪涝 和 旱灾 , 在 
WH, SMF SKB OH. HB. mM. EL. F 
六 省 , 其 中 江西 6 月 份 平均 降雨 量 达 518mm, BK 
省 建国 以 来 同期 最 高 纪录 ,湖北 鄂 东南 、 江 汉 平 原 大 
部 分 县 (市 ) 五 、 六 月 份 降雨 为 600~1200mm, 已 
达到 200 年 一 遇 雨 量 . 湖南 、 安徽 . 辽宁、 吉林 遭受 
暴雨 次 数 之 多 ,雨量 之 大 也 是 历史 上 罕见 ,连续 的 大 
暴雨 ,给 这 六 省 部 分 地 区 造成 严重 洪涝 灾害 ,不 少 县 
(市 ) 城镇 进 水 、 房 屋 倒 塌 、 交 通 中 断 ， 许 多 基础 设 
WER., KAMRE. 

面 对 灾 情 , 六 省 投入 了 大 量 人 力 、 物 力 和 财力 抗 
SE HE BE, 力争 将 损失 减少 到 最 低 限 度 , 其 中 : (1)、 湖 
南 省 投入 有 泵 站 装机 50 多 万 KW， 耗 电 3.3 亿 KW， 
h。 水 毁 工 程 装 机 11 TW, 直接 经 济 损失 4254 万 
元 。(2)、 湖北 省 投入 泵 站 装机 85.8 万 kW, 柴油 机 
46 万 马力 , 合计 120 万 kW, 累计 耗 电 3 亿 kW .h， 
耗 油 5000t.。(3)、 江 西 省 投入 和 泵 站 装机 31 H kW, 4E 
电 2 亿 kW。h， 运 行 费 达到 6304 万 元 。(4)、 安 徽 
省 投入 装机 SIA kW, FEB 1.712 kWh, iH 
6000 MH, (5), 辽宁 省 投入 装机 10 HF kW, FE 1680 
万 kW .h。(6)、 吉 林 省 投入 装机 10 万 kW， 耗 电 
1200 万 kW。h。 以 上 几 省 合计 共 投 入 装机 280 万 
kW,， 耗 电 10 亿 kW.h 以 上 ， 另 部 分 统计 耗 油 2 一 
3 万 t。 共 排除 积 水 340 亿 m, 减少 粮食 损失 120 亿 
kg. 支出 运行 费用 约 3.4 亿 元 。 据 统计 , 每 排出 1m 
水 的 运行 费用 约 一 分 钱 ， 而 每 排出 1m 水 可 产生 一 
元 钱 的 减灾 效益 ， 六 省 共计 减少 了 330 多 亿 元 的 损 
失 。 

在 这 次 排涝 中 ， 机 电 泵 站 发 挥 了 极为 重要 的 作 
用 。 以 湖北 省 为 例 , 如 果 没 有 这 批 排涝 设 备 , 江汉 平 
原 内 游 平 均 水 深 将 达 0. 4m， 如 果 靠 沿江 涵闸 自 排 ， 
到 10 月 底 才 能 排 完 , 不 但 影响 本 季 作 物产 量 , 还 影 
响 下 季 作 物 按 时 播种 ， 测 算 将 损失 农业 效益 59 亿 
元 , 同时 , 京 广 、 汉 丹 、 武 大 铁路 以 及 106、107、318 
国道 和 宜 黄 高 速 公 路 干线 将 局 部 或 全 线 受 淹 ， 被 迫 
中 断 。 国家 大 型 骨干 企业 武 锅 、 江 汉 油 田 、 大 冶 有 色 
金属 公司 以 及 许多 地 方 企业 和 人 民生 命 财 产 将 遭受 
巨大 损失 ,安徽 省 由 于 充分 ,合理 使 用 排 游 设备, 保 
让 了 受 淹 地 区 涝 水 及 时 排出 ， 没 有 延误 赶 栽 晚稻 农 
时 ， 为 夺取 当年 秋粮 丰收 作出 了 贡献 。 
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1995 年 虽然 发 生 了 洪涝 灾害 , 但 同时 发 生 的 十 
旱灾 害 也 十 分 严重 ， 据 统计 ， 全 国 受 旱 面积 3.5 亿 
H, RK 1. 56 亿 亩 , 其 中 3182 万 亩 绝收 , 因 旱 损失 
粮食 230 亿 kg. 机 电 排 灌 等 水 利 工程 在 抗旱 工作 中 
发 挥 了 巨大 作用 , 如 山西 省 .江苏 省 、 湖 北 省 。 据 统 
计 , 抗 旱 期 间 全 国 日 出 动 劳力 最 多 达 1.2 亿 多 人 , 开 
启 各 类 机 电 井 211 万 眼 , 各 类 提灌 设备 566 万 台 套 ， 
AKE 109 万 辆 ,累计 投入 抗旱 资金 53 亿 元 。 抗旱 
浇 地 4.7 ALE, 抗旱 挽回 粮食 280 亿 kg, 为 1995 年 
全 国 粮食 产量 达到 4550 亿 kg 做 出 了 贡献 。 

然而 ， 在 抗旱 排涝 过 程 中 也 暴露 出 机 电 排 灌 的 
许多 问题 ， 主 要 表现 在 以 下 几 方 面 . 

1. 农田 排涝 标准 偏 低 。 改 革 开 放 之 前 ,由 于 工 
农业 生产 水 平 较 低 ， 洪 涝 灾害 造成 的 农业 经 济 损失 
不 太 大 . 随 着 改革 开放 和 经 济 的 发 展 , 同 样 标准 的 湛 
涝 灾害 , 造成 的 损失 越 来 武大 .江西 邵阳 湖 、 洞 庭 湖 
及 安徽 沿江 地 区 、 湖 北江 汉 平 原 等 重点 地 区 排涝 标 
准 只 有 五 到 十 年 一 遇 , 其 它 地 区 就 更 低 。 此 外 , 原来 
的 湖区 可 调 苹 降雨 ,但 由 于 过 度 的 围 湖 造田 ,使 得 调 
Be AMER, 而 所 造 低 田 又 特别 容易 受 淹 , 因此 , 必 
须 提 高 标准 。 

2. RU SL ABR HEM HE. AK. P 
型 排涝 和 泵 站 大 多 是 二 十 多 年 以 前 兴建 的 ， 机 电 设 备 
大 多 是 六 ,七 十 年 代 生 产 的 ,经 过 几 十 年 使 用 已 到 了 
更 新 换代 的 时 候 。 由 于 长 期 形成 的 重建 轻 管 投 资 政 
策 和 机 制 ,及 水 费 收 不 到 位 等 原因 的 影响 ,使 得 泵 站 
更 新 改造 无 固定 渠道 。 尽 管 各 地 从 不 同 渠 道 筹集 部 
分 资金 进行 更 新 改造 , 但 其 规模 远 远 不 够 , 因此, R 
站 工程 老化 失修 问题 日 趋 严 重 。 归 纳 起 来 有 以 下 几 
条 。(1)、 提 水 能 力 下 降 。 全国 统 计 174 处 大 型 泵 站 
提 水 能 力 下 降 了 近 600ms/s,， 占 总 提 水 能 力 的 
6.5%, RA PMS 450 wm. 45.5%, BE 
因此 造成 经 济 损失 10 亿 元 以 上 。 TA, FREER 
趋势 ,其 中 , 提 水 能 力 每 年 递减 0.5%，, 排灌 面积 递 
减 0.3%。(2)、 运 行 故障 和 事故 增多 。 如 湖北 省 在 
抗灾 中 ， 由 于 工程 设备 老化 失修 ， 先 后 发 生 了 高 潭 
口 、 新 汉口 、 攀 口 、 田 关 等 十 多 处 大 型 和 泵 站 运行 故障 
或 事故 , 更 换 零 部 件 2 万 多 件 , 耗资 600 多 万 元 , 发 
生 故 障 或 事故 的 和 泵 站 占 全 部 开机 大 和 泵 站 的 22%% 。 

江西 省 现 有 排涝 设备 中 ,， 有 1/3 不 能 投入 ,1/3 
严重 带 病 运 行 。 潮 南 省 洞庭 湖 排 涝 区 原 设计 标准 为 
十 年 一 过, 由 于 工程 老化 失修 加 上 其 它 原因 ,排涝 标 
准 现在 只 能 达到 五 年 一 遇 。 湖 北 固定 泵 站 在 抢 排 期 
间 由 于 机 泵 部 件 老化 损坏 ,中途 更 换 部 件 2. 3 万 个 ， 
如 再 不 采取 有 效 措施 ， 将 严重 影响 这 些 设施 的 排 洲 
能 力 . 工 程 老化 失修 对 排涝 造成 较 大 影响 ,江西 省 由 
于 排涝 设备 老化 致使 排涝 任务 推迟 10 天 完成 ,增加 
成 灾 面 积 超过 100 万 调 。 湖 南 洞庭 湖 周 边 几 个 地 区 
如 果 排 涝 设施 不 老化 失修 ， 可 使 近 200 万 亩 农田 免 
除 涝 灾 。 据 统计 分 析 ，1995 年 全 国 大 型 泵 站 发 生 故 
障 或 事故 900 多 次 ， 造 成 直接 经 济 损失 4. 15 亿 元 。 

3. 完成 排涝 作业 之 后 ,水 费 收 不 上 来 。 我 国 排 
灌 泵 站 工程 一 直 执 行 低 价 收 费 政策 (1985 年 国务 院 
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94 号 文件 规定 排涝 有 泵 站 不 收 折旧 费 ， 即使 这 样 ， 多 
数 地 方 排涝 水 费 政 策 仍 未 落实 )， 尤 其 是 平原 湖区 ， 
每 年 排水 任务 异常 繁重 , 电费 、 维 修 费 开支 惊人 , 地 
方 行政 领导 往往 是 情况 紧急 时 强 令 送 电 开 机 ， 事 后 
则 无 人 过 问 费 用 开支 问题 ,各 省 普遍 反映 ,排涝 所 耗 
电费 都 无 力 支付 , 更 谈 不 上 维修 、 保 养 , 形成 恶性 循 
环 。 相 应 地 由 于 泵 站 经 济 状况 差 , 职 工 待遇 低 , 因 此 ， 
大 量 优 秀 技术 人 才 外 流 , 人 员 整 体 素质 越 来 越 低 ,也 
给 和 泵 站 的 维修 管理 造成 困难 。 

为 使 我 国 机 电 排 灌 有 泵 站 尤其 是 排涝 泵 站 更 好 地 
为 国民 经 济 服务 ， 必 须 对 有 关 政 策 作 必 要 的 调整 。 

1. 进一步 加 大 宣传 力度 , 使 得 全 社会 更 加 重视 
排涝 泵 站 的 作用 ， 除 从 中 央 到 地 方 的 各 级 财政 增加 
投入 以 外 ， 经 济 发 达 地 区 的 乡镇 企业 及 全 社会 有 关 
方面 都 应 有 所 投入 .政府 要 鼓励 适当 的 退 田 还 湖 , 不 
适宜 种 粮 的 低 田 ， 可 以 进行 养 鱼 ， 发 挥 调 蓄 作用 。 

2. 尽快 开展 老化 失修 泵 站 的 更 新 改造 工作 , 采 
取 多 层 、 多 渠道 筹集 资金 ,鼓励 采取 贷款 的 方式 进行 
技术 改造 ,进一步 研究 地 方 财政 投资 的 政策 ,将 泵 站 
更 新 改造 列 入 各 级 水 利 基 建 计划 ， 使 之 有 别 于 工业 
技术 改造 。 

3. 完善 排水 费 收 费 政 策 。 正常 年 份 排水 费 收费 
总 的 原则 是 谁 受 益 、 谁 负担 ,排水 区 内 所 有 工农 业 生 
产 部 门 都 要 按 比 例 分 担 排水 费用 ， 实 现 泵 站 经 营 管 
理 的 良性 循环 . 遇 到 特大 洪涝 灾害 ,排水 费 超额 部 分 
应 由 特大 防汛 费 给 予 部 分 补贴 ， 不 足 部 分 由 地 方 财 
政 解 决 。 

[BRA 水 利 部 农村 水 利 司 赵 乐 诗 ] 


农村 电气 化 发 展 概 况 


1995 F, 农村 电气 化 事业 在 中 央 和 地 方 各 级 人 
民政 府 的 领导 支持 下 ,调动 社会 各 方面 的 积极 性 , 坚 
持 “ 地 方 为 主 , 县 为 实体 , 统一 规划 , 分 级 管理 , 行 
业 归 只 ”的 管理 体制 ， 遵 循 “集资 办 电 ， 多 家 办 电 ， 
以 电 养 电 ” 和 “ 谁 投资 , 谁 所 有 、 谁 受益 ”的 原则 ， 
农 电 建设 和 发 展 取 得 了 长 足 的 进步 。 

一 、 农 电 发 展 概况 

1、 用 电量 。(1) 1995 年 全 国 县 及 县 以 下 总 用 电 
量 3779 1A kW 。h, 比 上 年 增长 12.5%% 。 其 中 农村 用 
电量 1955 亿 kW。h, 占 县 及 县 以 下 总 用 电量 的 
51.7%; 县 城 用 电量 1824 亿 kW。，h, 占 县 及 县 以 下 
总 用 电量 的 48. 3%。 县 及 县 以 下 用 电量 按 其 用 电 分 
类 分 : 县 办 工业 和 乡镇 工业 用 电量 2250 亿 kW eh, 
占 县 及 县 以 下 总 用 电量 的 59.5%; R. PR. Be. A, 
水 利 及 其 他 用 电量 818 亿 kW，h, 占 县 及 县 以 下 总 
用 电量 的 21.6%; 居民 生活 用 电 712 亿 kW。h, 占 
县 及 县 以 下 总 用 电量 的 18. 9%。(2) 1995 年 全 国 县 
及 县 以 下 人 均 用 电量 351kW . h/ 人 ， 年 , 其 中 人 均 
生活 用 电 66kKW。h/ 人 > 4E; 农业 人 口 人 均 用 电 
217kW -h/A +? F, RAD AS EIS 48kW 
sh/A FẸ. 
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2、 农 村 供电 电源 。1995 年 全 国 农 村 发 电 设 备 装 
机 容量 3497MW ,发 电量 1078 (kWh, 扣除 厂 用 
电 及 供电 损耗 ( 按 20% 计 算 ), 农村 发 电 设备 的 发 电 
量 为 862 亿 kW。h,， 占 县 及 县 以 下 总 用 电量 的 
22.8%; 大 电网 供电 2917 亿 kW。，。h, 占 县 及 县 以 下 
总 用 电量 的 77.2%, 

农村 发 电 设 备 装机 及 发 电量 中 : 小 水 电 装 机 
16.65MW , 占 农 村 发 电 设 备 装机 的 47.6%, 发 电量 
55442 kW h, GRA IS AY 51. 4%; 
小 火电 装机 989MW，, 占 农村 发 电 设 备 装 机 的 
28. 3%， 发 电量 450 亿 kW，h, 占 农 村 发 电 设备 发 
电量 的 41.7%; 柴油 发 电 装机 837MW , 占 农 村 发 电 
设备 装机 的 23. 9% ,发 电量 73 亿 kW "h, hi KEE 
电 设备 发 电量 的 6.8%; 新 能 源 发 电 装 机 6 万 kW， 
占 农 村 发 电 设备 装机 的 0.2% ,发 电量 1 亿 kW。h， 
占 农村 发 电 设备 发 电量 的 0.1%。 

3、 供 电 及 用 电 设 备 。(1) 供电 设备 。 全 国共 有 
3 一 110kV 高 压 线路 258 万 km， 其 中 : 110kV 线路 
8 万 km; 35~63kV 线路 26 H km; 3~10kV 线路 
224 H km; 低压 线路 556 J km, 3~10kV 线路 与 低 
压 线路 之 比 为 1: 2.48。 

全 国 农村 主 、 配 变压器 容量 41292 H kVA, 其 
中 35~110kV 变 电 所 16237 座 ， 变 压 器 26269 台 ， 
总 容量 18052 H kVA; 配 电 变 压 器 250 万 台 ， 容 量 
23240 万 kVA， 配 变 单 台 平 均 容 量 92kVA/ 台 。 

(2) 用 电 设 备 。1995 年 县 及 县 以 下 用 电 设 备 
26040 万 kW ， 其 中 农村 用 电 设 备 16274 万 kW .县 
城 用 电 设 备 9766 万 kW 。 排灌、 生产、 农 副 加 工 、 乡 
镇 企业 的 用 电 设 备 分 别 占 农村 用 电 设 备 总 容量 的 
23.1%、8.2%、16.5% 和 38.8%, 

4, 通电 面 (西藏 情况 暂 缺 ) 2.1995 年 全 国 乡 .村 、 
农户 通电 率 分 别 为 98.25%., 96.06%. 93.3%, 

5、 无 电 情 况 。(1) 全 国有 无 电 县 16 个 , 其 中 新 
疆 2 个 ,青海 1 个 , 西藏 13 个 。(2) 全 国有 无 电 乡 
828 个 ， 无 电 村 29783 个 ， 无 电 农 户 1731 万 户 。 

6、 供 电 类 型 COUR ik). 1995 年 ， 全 国 
有 直 供 县 707 4, BEB 9906 个 .以 小 水 电 供电 为 主 
的 县 567 个 、 以 小 火电 供电 为 主 的 县 79 个 。 

二 、 农 村 电气 化 工作 取得 的 成 绩 

1. 实施 “电力 扶贫 共 富 工程 "取得 阶段 性 成 果 。 
1995 年 “电力 扶贫 共 富 工程 > 作为 电力 工业 的 重要 
工作 之 一 ,在 全 国 广 泛 开展 ,许多 省 相继 成 立 了 以 省 
(K) 人 民政 府 主 管 领 导 为 组 长 ， 由 电力 部 门 、 综 合 
部 门 和 有 关 部 门 参 加 的 省 电力 扶贫 领导 小 组 、 农 村 
电气 化 领导 小 组 .他 们 根据 当地 情况 ,制定 电力 扶贫 
的 规划 计划 ,并 积极 争取 政策 ,筹集 资金 ,做 到 目标 、 
责任 、 资 金 、 措施 落实 。 经 过 一 年 的 努力 , 全 国 继 北 
mR. RÆ, EMT. FA, WKS. 宁夏 自治 
区 实现 了 全 自治 区 行政 村 村 村 通电 ， 山 东 省 基本 实 
现 了 户 户 通电 ， 全 国 又 有 1500 万 人 用 上 了 电 。 

2. 农村 电气 化 县 建设 取得 新 进展 。 农村 电气 化 
县 作为 农村 电气 化 发 展 水 平 的 标志 ， 是 农村 电力 建 
设 的 重要 内 容 ，1995 E, 全 国共 建成 农村 电气 化 县 


农业 机 械 化 发 展 概况 





126 个 。 农 村 电气 化 县 的 建成 , 大 大 促进 了 农村 经 济 
的 发 展 ， 农 民生 活用 电 得 到 改善 ， 农 村 电能 质量 提 
高 ,农村 电网 建设 加 强 ,为 农村 社会 经 济 的 振兴 打下 
了 坚实 的 基础 。 

3. 电力 “三 为 ”服务 活动 不 断 深入 发 展 , 从 1991 
年 开始 ,在 全 国 县 级 农 电 企业 开展 的 电力 为 农业 ,为 
农村 、 为 农民 (简称 电力 “三 为 ”) 服务 活动 , 已 经 
进入 第 五 个 年 头 ，1995 年 ， 电力 “三 为 ”服务 区 进 
入 到 规范 化 、 制度 化 发 展 阶段 。 各 级 电力 部 门 , 特别 
是 农 电 战线 广大 职工 和 农村 电工 , 把 电力 “三 为 ”> 服 
务 作为 农 叫 工作 根本 宗 叶 和 方针 ， 结 合 治理 农村 电 
费 中 的 “三 乱 ” 和 行 风 建设 , 有 力 地 促进 了 农 电 企业 
的 “ 双 文 明 ” 建 设 , 提高 了 农 电 企业 和 农村 电工 的 素 
质 , 重 塑 了 电力 行业 的 良好 形象 。 各 级 电力 部 门 紧 紧 
围绕 地 方 政府 和 人 民 群 众 关 心 的 热点 、 难 点 问题 ,为 
地 方 政府 和 人 民 群 众 办 实事 ,办 好 事 , 受 到 了 人 民 群 
众 的 竺 誉 。 通 过 治理 整顿 农村 电价 ,使 农村 电费 电价 
“一 高 、 二 乱 、 三 反复 ”的 现象 得 到 扼 制 ,减轻 农民 
不 合理 用 电 负 担 5. 82 亿 元 ; 有 近 80% 的 通电 村 , K 
民生 活用 电 保 证 率 达 到 80% 以 上 .1995 年 全 国 创 建 
电力 “三 为 ”服务 达标 县 局 300 个 。 

4. 农村 电网 技术 改造 、 技 术 进 步 成 效 显著 。 为 
了 适应 社会 主义 市 场 经 济 的 需要 ， 逐 步 实 现 农 电 企 
业 的 两 个 转变 ,1995 年 , 农 电 系统 加 大 技术 改造 、 技 
术 进 步 步 伐 ， 农 村 电网 的 改造 和 建设 进一步 重视 技 
术 进 步 , 强化 科学 管理 , 以 安全 为 中 心 , 以 节 电 为 重 
点 ， 围 绕 提 高 企业 的 经 济 效益 和 电网 的 社会 效益 做 
工作 ， 坚 持 眼 睛 向 内 ， 走 内 涵 扩 大 再 生产 的 路 子 。 
1995 年 ， 全 国 9 个 “ 双 加 ”工程 项 目 开工 (加 大 投 
资 力度 ,加快 技术 改造 步伐 ), 为 农村 电网 技术 改造 
起 到 了 示范 作用 .在 十 个 节 电 示范 县 建成 的 基础 上 ， 
全 国 开 展 了 建设 100 个 节 电 先进 县 工作 ;建成 县 级 
调度 自动 化 实用 化 达标 县 局 69 个 ;具有 遥测 . 遥 信 人、 
Fe EA (PORE) 功能 的 无 人 值班 变电站 已 在 各 地 
试点 建设 ,国产 六 氢化 硫 断 路 器 、 真 空 断路 器 、 自动 
HO. ORE. 综合 集 控 装 置 等 一 批 农 电 新 技术 、 
新 设备 在 农村 电网 大 量 惟 广 应 用 。 全 国 许多 县 局 都 
配置 了 办 公 自 动 化 系统 ,并 与 调度 自动 化 系统 兼容 ， 
提高 了 农 电 现代 化 管理 水 平 。 

[ 摆 稿 人 :电力 部 水 电 开发 与 农村 电气 化 司 K 
Fx) 


农村 水 电 初 级 电气 化 县 
发 展 概 况 


一 、 第 二 批 农村 水 电 初级 电气 化 县 建设 情况 

1 ,超额 完成 了 第 二 批 农村 水 电 初 级 电气 化 县 建 
设 任务 。1995 年 ， 是 国务 院 下 达 的 全 国 第 二 批 农村 
水 电 初 级 电气 化 县 建设 的 最 后 一 年 ,在 各 级 领导 、 各 
级 政府 和 有 关 部 门 的 支持 下 , 经 全 国 水 利 (水 电 ) 职 
工 的 勤奋 工作 ,又 有 104 个 县 通过 了 省 .自治 区 人 民 
政府 组 织 的 验收 。 这 样 .“ 八 五 ”期 间 , 共有 209 个 
县 达到 了 水 利 部 颁发 的 《小 水 电 供电 区 农村 初级 电 
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气 化 验收 标准 》 成 为 初级 农村 电气 化 县 , 超额 9 个 
完成 了 国务 院 下 达 的 建设 任务 (第 二 批 农村 水 电 初 
级 电气 化 达标 县 名 单 见 附件 )。 

2. 第 二 批 农村 水 电 初 级 电气 化 县 电力 建设 情 
况 。 第 二 批 农 村 水 电 初 级 电气 化 县 ，1995 年 新 增 装 
机 48.4 万 kW， 其 中 水 电 40.56 万 kW， 在 建 规模 
139.91 万 kW， 其 中 水 电 108.03 万 kW; 110kV 线 
路 新 增 1400km, 35kV 线路 新 增 2100km, 10kV 线 
路 新 增 8300km, 低压 线 路 新 增 7200km; 110kV 变 
电 有 所 新 增 38 处 、93. 67 J KVA, 35kV 变 电 所 新 增 
104 Xb. 83. 25kVA, Ad E aE JE AS By HS 10413 台 、 
82.67 万 kVA。 

到 1995 年 底 , 全 国 第 二 批 农 村 水 电 初 级 电气 化 
E, 已 所 有 装机 533.81 万 kW， 其 中 水 电 装 机 
465.37 H kW; 110kV 线路 6100km, 35kV 线路 
2.78 万 km，10kV 线路 20.17 H km, KERK 
42.53 Fy km; 110kV 变 电 所 157 处 387.46 F kVA, 
35kV 变 电 所 1306 处 619.90 万 kVA， 配 电 变 压 器 
151143 台 1156.45 F kVA., 

1995 年 ， 第 二 批 农 村 水 电 初 级 电气 化 县 , 年 发 
电量 达 183. 34 亿 kW，h， 比 1994 年 增加 18. 45 亿 
kW eh, 增长 11.2%, 其 中 水 力 发 电 163.90 (2 kW 
ch, HE 94 年 增加 16.59 亿 kW。h, 增长 11.26%; 
电网 年 供电 量 达 273.90 kW h, 年 售 电 量 达 
249.29 亿 kW。h, 分 别 比 94 年 增长 12.43%, 
13.28%, 线 损 率 为 8. 99%, 比 94 年 下 降 了 0. 67 个 
百分点 。 

1995 年 , 第 二 批 农 村 水 电 初 级 电气 化 县 年 用 电 
E X 214.12 {Z kW • h, HE 1994 年 增加 17.97 亿 
kW h, 增长 了 9.16% ， 人 均 年 用 电量 为 300kW 。 
h/A. 户 均 年 生活 用 电量 为 277kW .h/ 户 , 分 别 比 
1994 年 增加 了 29kW eh, 25kW hat; 户 通 电 率 达 
到 96.55%, 94 年 增长 2 个 百分点 。 

二 、 第 二 批 农 村 水 电 初 级 电气 化 县 建设 的 主要 
经 验 

第 二 批 农 村 水 电 初级 电气 化 县 建设 ,在 取得 巨 
大 成 绩 的 同时 , 也 积累 了 丰富 的 经 验 , 概括 起 来 , E 
BALA BIL: 

1、 加 强 领 导 , 健全 机 构 , 是 电气 化 县 建设 取得 
成 效 的 关键 .国务 院 领 导 多 次 强调 ,要 加 强 对 电气 化 
县 建设 工作 的 领导 ,多 方 支持 ,把 电气 化 县 建设 作为 
促进 山区 脱贫 致 宣 、 发 展 经 济 的 大 事 来 抓 。 因此 , 从 
中 央 到 省 、 地 、 县 各 级 领导 , 对 农村 电气 化 工作 给 地 
了 高 度 重视 , 各 级 计划 、 电 力 、 财 政 、 银 行 、 税 务 、 
物价 等 部 门 都 给 予 了 大 力 支 持 。 很 多 省 .自治 区 成 立 
了 由 主要 领导 亲自 挂帅 的 电气 化 领导 小 组 ,各 县 、 乡 
政府 也 都 成 立 了 由 主要 领导 负责 的 电气 化 领导 小 组 
和 精干 的 工作 班子 , 形成 了 省 、 地、 县 、 乡 四 级 强 有 
力 的 电气 化 建设 组 织 机构 和 体系 ， 从 而 在 组 织 上 保 
证 了 电气 化 县 建设 的 顺利 实施 。 

2、 上 自力 更 生 , 多 方 筹资 , 是 电气 化 县 建设 顺利 
实施 的 基本 保证 。 第 二 批 电气 化 县 建设 ,采取 地 方 自 
力 更 生 为 主 , 国 家 给 予 适 当 补 贴 的 办 法 ,各 地 采取 多 
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种 方式 , 多 渠道 、 多 层次 筹集 电气 化 建设 资金 .在 5 
年 建设 期 间 , 累 计 投 入 资金 近 140 亿 元 ,其 中 县 自 筹 
近 79 亿 元 ,用 于 电源 建设 94 亿 元 ,用 于 电网 建设 近 
39 亿 元 ， 其 它 项 目 建设 近 7 亿 元 。 

各 电气 化 县 ,无 论 财政 多 么 困难 ,每 年 总 是 想 方 
设法 安排 一 部 分 资金 , 投 到 电气 化 建设 项 目 上 来 ,他 
们 采取 多 种 形式 ,多 元 化 集资 办 电 , 一 是 股份 制 电 站 
已 在 各 地 大 量 出 现 , 为 满足 电气 化 建设 需要 ,各 地 打 
破 了 区 域 之 间 、 行 业 之 间 、 部 门 之 间 和 所 有 制 之 间 的 
封闭 界限 ,采取 多 种 方式 , 筹集 建设 资金 ; 二 是 发 行 
建设 债券 ,筹集 建设 资金 ; 三 是 积极 引进 外 资 , 实行 
独资 或 合资 办 电 ; 四 是 积极 动员 广大 干部 群众 ,进行 
有 偿 集 资 , 用 于 电气 化 县 建设 ; 五 是 实行 “ 谁 受 益 、 
谁 投 资 " 的 方法 筹集 资金 ,许多 县 对 10kW 以 下 线路 
的 建设 与 改造 ， 由 受益 各 乡 (镇 )、 村 、 组 及 群众 自 
行 解决 ,县 里 给 予 适当 补助 的 方式 ,使 县 里 统一 掌握 
的 资金 能 用 于 电气 化 建设 的 关键 项 目 上 去 ， 以 保证 
重点 项 目的 顺利 建设 。 

此 外 , 各 地 为 筹集 资金 , 还 根据 自身 情况 ,采取 
了 许多 其 它 方法 ,如 征收 电力 建设 基金 发动 社 会 各 
界 捐款 、 预 先 出 售 用 电 权 、 以 资 代 劳 、 以 劳 代 资 等 。 

3、 统 一 认识 , 落实 政策 , 是 完成 农村 电气 化 建 
设 的 首要 条 件 。 李 稀 总 理 亲 自主 持 制 定 的 农村 水 电 
电气 化 建设 要 实行 “ 自 建 ， 自 管 ， 自 用 ”、“ 以 电 养 
电 ”、“ 自 定 电 价 ”、“ 小 水 电 要 有 自己 的 供电 区 ”、“ 实 
行 发 供用 电 统 一 的 管理 体制 "“ 大 网 扶持 小 网 ?等 一 
系列 方针 政策 ,是 发 展 农村 水 电 、 建 设 电气 化 县 的 重 
要 武器 ,在 第 二 批 电气 化 县 建设 期 间 , 各 地 都 十 分 重 
视 落 实 , 许多 省 、 地 、 县 都 针对 自己 的 实际 情况 , 出 
台 了 落实 国务 院 各 项 方针 政策 的 具体 措施 和 操作 办 
法 。 实践 证 明 , 哪个 地 方 领导 班子 认识 统一 ,行动 统 
一 ， 用 好 用 足 政策 ， 哪 个 地 方 的 电气 化 工作 就 搞 得 
好 、 发 展 快 。 

4、 积 极 引 进 、 消 化 .吸收 国内 外 先进 通用 技术 ， 
加 强人 才 培 养 ， 加 快 了 农村 水 电 及 电气 化 建设 的 步 
伐 ; 在 第 二 批 电 气 化 县 建设 期 间 , 我 们 积极 推广 应 用 
了 一 大 批 新 技术 、 新 设备 、 新 材料 、 新 工艺 , 取得 了 
良好 的 效果 。 占 地 面积 少 . 运行 维修 费用 低 、 建 设 时 
间 短 的 35kV“ 四 合 一 ”小 型 化 模式 变电站 已 被 采用 ， 
部 分 35kV 变电站 已 成 为 无 人 值班 变电站 ;， 第 二 批 
电气 化 县 中 ,大 部 分 县 电网 已 采用 了 微机 调度 ,部 分 
AMAT “POR” CRW. BR. Be. BID. 大 
大 提高 了 电网 的 自动 化 水 平和 供电 的 可 靠 性 、 安 全 
性 ,降低 了 电网 损耗 ;新 型 ,高 效 转 轮 在 许多 电站 得 
到 采用 ， 提 高 了 水 轮机 的 效率 和 出 力 ; 碾 压 混凝土 
坝 、 沥 青 心 墙 坝 .面板 堆 石 坝 、 异步 发 电机 技术 等 已 
在 中 小 水 电站 建设 中 得 到 了 应 用 ,节省 了 资金 ,加 快 
了 建设 步伐 。 先 进 适 用 技术 的 采用 ,促进 了 农村 科学 
技术 的 进步 ,加 快 了 农村 水 电 和 电气 化 建设 的 步伐 ， 
取得 了 很 好 的 经 济 和 社会 效益 。 

在 不 断 提 高 科技 水 平 的 同时 ， 我 们 还 大 大 加 强 
了 农村 水 电 行 业 职 工 的 培训 教育 工作 ， 提 高 了 人 员 
素质 ,一 是 积极 与 各 大 专 院 校 联系 ,为 农村 电气 化 县 
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定向 培养 了 一 批 学 生 , 辣 时 把 一 大 批 在 职 干部 .技术 
人 员 送 到 各 院 校 进行 培训 ;二 是 各 地 根据 各 自 的 情 
况 , 有 针对 性 地 在 本 地 举办 了 多 种 形式 的 培训 班 ;三 
是 水 利 部 根据 改革 、 发 展 中 出 现 的 新 情况 、 新 间 题 ， 
及 时 组 织 有 关 人 员 调 查 、 学 习 、 研讨, 以 适应 新 形势 
的 要 求 , 通 过 这 些 途 径 , 使 行业 职工 素质 有 了 较 大 程 
度 的 提高 ， 有 力 地 推进 了 农村 水 电 及 电气 化 建设 的 
进程 。 

5. 不 断 深化 农村 水 电 改 革 ， 加 强 管理 ， 是 促进 
农村 水 电 及 电气 化 建设 的 重要 因素 。 随 着 国家 经 济 
体制 改革 的 深入 进行 ,农村 水 电 系 统 不 断 深化 改革 ， 
加 强 管理 ,取得 了 显著 成 效 。 第 二 批 电气 化 县 在 建设 
上 普遍 重视 推行 业主 负责 制 .招标 投标 制 和 监理 制 ; 
重视 电源 和 电网 同步 建设 、 电 力 工 程 和 用 电工 程 协 
调 发 展 , 不 少 省 区 在 巩固 发 展 县 电网 的 基础 上 ,积极 
发 展 跨 县 区 域 电 网 ,一 些 地 方 还 实行 跨 地 区 、 按 流域 
联合 开发 中 小 水 电 。 

“ 八 五 ?期 间 , 农 村 水 电 企业 在 转换 经 营 机 制 , 建 
立 现代 企业 制度 方面 作 了 大 量 有 益 的 尝试 ， 积 累 了 
不 少 经 验 。 目 前 全 国 农 村 水 电 企业 实行 股份 制 . 股 份 
合作 制 的 已 达 1110 BR. 农村 水 电 企业 ,积极 贯彻 
《企业 法 》、《 全 民 所 有 制 工业 企业 转换 经 营 机 制 条 
|), 完善 领导 体制 , 推行 内 部 三 大 制度 改革 , 推进 
技术 进步 , 加强 企业 管理 , 自我 积累 、 自 我 发 展 的 能 
力 得 到 加 强 ， 有 力 地 推动 了 农村 水 电 及 电气 化 事业 
的 发 展 。 

三 、 第 三 批 电气 化 县 规划 情况 

根据 国务 院 有 关 文 件 精神 ,“ 九 五 ”期 间 , 继续 
实施 第 三 批 300 个 农村 水 电 初 级 电气 化 县 建设 项 
A. 到 1995 年 4 月 底 , 有 381 个 县 进行 了 农村 水 电 
初级 电气 化 规划 ,经 过 各 省 (自治 区 筛选, 共有 346 
个 县 报到 了 水 利 部 ,部 水 电 司 组 织 各 有 关 流 域 机 构 、 
杭州 农村 电气 化 研究 所 的 专家 ， 对 这 些 县 规则 进行 
了 审查 , 8 月 , 在 有 关 省 、 自治 区 政府 向 国务 院 报 送 
第 三 批 电 气 化 县 建设 的 报告 后 ，11 A, UKE 
[1995] 44 号 文 向 国务 院 报 送 了 “关于 第 二 批 农村 水 
电 初 级 电气 化 县 完成 情况 及 建设 第 三 批 电气 化 县 的 
报告 ,初步 确定 了 第 三 批 电气 化 县 的 名 单 和 主要 规 
划 指 标 。 

第 三 批 300 个 电气 化 县 , 遍及 全 国 22 个 省 、 目 
治 区 , 总 面积 112.77 F km, 人 口 1.14 亿 ,水 电 资 
源 总 开发 量 达 544 万 kW 在 300 个 县 中 , 列 入 国家 
“AE” 扶贫 攻坚 计划 的 共有 130 个 县 , 省 级 贫困 县 
有 40 个 ,其 中 属于 水 利 部 门 主 管 的 小 水 电 供 电 县 有 
255 个 , 占 总 县 数 的 85% ;根据 规划 ,从 基准 年 1993 
ERE, 到 达标 年 2000 E, 共 新 增 装机 365 万 kW, 
年 发 电量 增加 146 亿 kwWw，h， 输 变 电 容量 增加 
1152.75 万 kVA， 高 压 线路 增加 86968km; 户 通电 
率 由 82.1% 提 高 到 96. 1% ,人 均 年 用 电量 由 131kW 
。bh 提高 到 265kW 。，h， 户 均 年 生活 用 电量 由 
143kW。h 提高 到 233kW。，h、 综合 网 损 率 由 
14.7% FREF 10.62%. 规则 总 投资 255 亿 元 , 其 中 
电源 投资 178 亿 元 ， 电 网 投资 76 亿 元 。 
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附件 ， 


全 国 第 二 批 农 村 水 电 初 级 电气 化 达标 县 名 单 


四 川 省 (27 个 ) 


RRA EKHE 


南川 县 
HER 
KH 
崇州 市 
RHE 


西昌 市 
协 昌 县 
J] tex 
高 县 
宣 汉 县 


射 洪 县 
平 武 县 
屏山 县 
名 山 县 


石柱 土家 族 自 治 县 ”秀山 土家 族 苗 族 自治 县 


金 口 河 市 
福建 省 (22 个 ) 


建 阳 县 
明 溪 县 
松 溪 县 
寿 宁 县 
上 杭 县 


长 泰 县 
武平 县 
罗 源 县 
永泰 县 


顺 昌 县 
政和 县 
将 乐 县 
于 德 市 


武夷 山 市 


永定 县 
想 荣 县 
清流 县 
华安 县 


大 田 县 
HTE 
eT 
安溪 县 


广西 壮族 上 自治 区 (22 个 ) 


Rilke 上 思 县 
兴安 县 资源 县 
Bee ”百色 市 
HEHE MZE 


河池 市 
THE 
MRE 
RO 县 


凌云 县 
南 丹 县 


全 州 县 
崇 左 县 


合 山 市 容 县 
龙 胜 各 族 目 治 县 


富川 瑶族 自治 县 ”三江 侗族 自治 县 


隆 林 各 族 自治 县 
湖南 省 (20 个 ) 
吉首 市 ”花垣 县 
会 同 县 ”怀化 市 
Wee REE 
洞口 县 ”小城 县 


沪 溪 县 
HERH 
龙山 县 
REH 


靖 州 苗族 侗族 自治 县 


云南 省 (19 个) 
保山 市 ”富民 县 
ARE mile 
屏 边 苗族 自治 县 
WAR RTA 


罗平 县 
Bw J 
SF 
景 洪 市 


资 兴 市 
水 兴 县 
祁阳 县 
水 顺 上 县 


梁 河 县 
华 坪 县 


衡 东 县 
RAH 
保 靖 县 


瑞丽 市 
剑 川 县 


弥勒 县 MrH 
河口 瑶族 自治 县 


丽江 纳西 族 自治 县 
江西 省 (16 个 ) 
铜鼓 县 水 丰县 
定 南 县 ERE 
安福 县 黎川 县 
WS TARR 
湖北 省 (15 个 ) 
恩施 市 房 县 
MRA Bhs 
Ail CARA 
五 峰 土 家 族 上 自治 县 
浙江 省 (15 个 ) 
ZSE ”安吉 县 BEE 
临海 市 ”台州 市 黄岩 区 
文成 县 ”青田 县 MME 
开化 县 

广东 省 〈10 个 ) 

信 宜 县 RMA WME 
SRA BRA ARE 


TRE 
万 安县 
fa Ly 


尝 义 县 
458 
ATEH 


THE 
广 昌 县 
玉山 县 


mm 县 BRE 称 归 县 
宜昌 县 ” 校 城市 XKE 
丹江口 市 PRAM 


东阳 市 
常山 县 
苍南 县 


丽水 市 
永嘉 县 
平阳 县 


HERH REE 
连 南 瑶族 自治 县 
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连 山 壮族 瑶族 上 和 目 治 县 
贵州 省 (7 个 ) 


铜仁 市 WRH PRR FEB 江口 县 
天 岭 布依 族 苗 族 上 自治县 ” 兴 义 市 
吉林 省 (6 个 ) 

通化 县 Ret Wh AR 靖宇 县 
敦化 市 

新 吐 维 吾 尔 自治 区 (5 个 ) 

泽 普 县 eh BAR 新 源 县 
吉木 沙 尔 县 

陕西 省 (5 个 ) 

镇 安县 E 县 PHE 宁 陕 县 彬 县 
甘肃 省 (5 个 ) 

KBE ”敦煌 市 MKE 夏河 县 嘉峪关 市 
青海 省 〈3 个 ) 

HER 格尔木 市 ” 德 令 哈 市 
辽宁 省 (2 个) 

本 溪 满 族 自 治 县 清 源 满族 自治 县 
安徽 省 (2 个) 

黄山 市 黄山 区 ”和 岳 西 县 

黑龙 江 省 〈1 个 ) 

黑河 市 爱 辉 区 

河南 省 (1 个 ) ARE 

内 蒙古 自治 区 AT SAM 
山西 省 ath) wks 

河北 省 as) BE 

海南 省 (1 个 ) ”白沙 黎族 自治 县 

新 吐 生 产 建设 兵团 (1 个 ) RIT 


L 抱 稿 人 :水 利 部 水 电 及 农村 电气 化 司 FR 
栾 加 林 ] 


农村 能 源 建 设 发 展 概况 


农村 能 源 建设 是 农村 经 济 发 展 的 重要 物质 基 
础 ,党 中 央 和 国务 院 对 农村 能 源 建 设 工作 非常 重视 ， 
将 其 作为 可 持续 发 展 的 战略 措施 来 抓 。 《中 国 21 世 
纪 议 程 》 提 出 ;“ 把 开发 可 再 生 能 源 放 到 国家 能 源 发 
展 战 略 的 优先 地 位 ， 采 取 适 当 的 财政 鼓励 措施 和 市 
场 经 济 手 段 ， 增 加 国家 在 开发 可 再 生 能 源 方面 的 投 
入 ， 上 吸引 地 方 政 府 和 用 户 共同 参与 ”, 中 共 中 央 十 四 
届 五 中 全 会 《建议 和 八 届 人 大 四 次 会 议 通过 的 《网 
要 》 以 及 中 央 领 导 同志 的 讲话 ， 多 次 强调 并 提出 要 
“加 快 农 村 能 源 商 品 化 进程 ,推广 省 柴 节 煤 炉 灶 和 民 
发 展 小 型 水 电 、 风 能 、 太 阳 能 、 地 热能 、 生 物质 能 ” 
等 一 系列 新 的 要 求 

1995 年 农村 能 源 建 设 工作 认真 贯彻 中 央 精 神 ， 
围绕 农业 部 中 心 工作 和 目标 ,以 适应 形势 .强化 宏观 
管理 职能 为 中 心 ， 以 加 快 农村 能 源 法 规 建设 和 扩大 
能 源 开 发 .节约 及 资源 优化 利用 的 规模 效益 为 重点 ， 
结合 “二 高 一 低 农业 ”、 菜 篮子 工程 、 扶 贫 和 农业 环 
保 工 作 , 以 农村 能 源 综 合 建设 县 项 目 为 龙头 ,在 项 目 
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区 较 明 显 地 形成 了 农村 能 源 新 技术 推广 的 经 济 、 环 
境 和 社会 效益 。 

一 ,从 中 央 到 地 方 , 农 村 能 源 系 统 已 经 逐步 形成 
了 良好 的 工作 基础 

经 过 多 年 努力 ， 作 为 新 兴 事 业 的 农村 能 源 工作 
取得 了 较 大 进展 ,发 挥 了 积极 作用 ,为 进一步 发 展 莫 
定 了 一 定 的 基础 .具体 表现 在 :一 是 初步 建立 起 了 农 
村 能 源 管理 体系 、 监测 体系 、 培训 体系 , 并 制定 了 一 
些 相 应 的 法 规 、 标 准 和 管理 制度 ,宏观 管理 职能 不 断 
加 强 。 到 1995 FR, 全 国 农村 能 源 系 统 有 农村 能 源 
推广 机 构 1 万 个 、 推广 人 员 3614 万 人 、 科 研 机 构 
244 个 、 科 研 人 员 1326 个 ; 二 是 农业 部 分 管 的 农村 
能 源 开发 与 节约 工作 取得 6000 万 吨 标准 煤 的 能 力 ， 
为 缓解 能 源 短缺 .改善 农民 生活 ,发 展 农村 经 济 和 保 
护 农 业 生 态 环 境 作 出 了 积极 贡献 ， 三 是 以 八 部 委 联 
合 实施 的 “全 国 一 百 个 农村 能 源 综合 建设 县 项 目 ” 为 
代表 的 一 批 新 技术 规模 性 推广 措施 ， 由 于 紧 蜜 结合 
了 农业 综合 开发 .生态 环境 保护 和 扶贫 工作 ,受到 广 
泛 欢 迎 ,影响 大 ,成 效 显著 ,取得 了 明显 的 经 济 效益 、 
生态 环境 效益 和 社会 效益 。 与 此 同时 总 结 出 科技 先 
导 、 典 型 引路 、 示 范 推动 .效益 吸引 的 工作 方法 和 经 
验 ; 四 是 农村 能 源 产 业 有 了 较 快 发 展 ， 现 有 企业 近 
5000 家 ,年 产值 20 多 亿 元 ,农村 能 源 和 节能 产品 、 
设备 生产 企业 及 技术 服务 企业 ， 在 经 济 体制 转轨 过 
程 中 , 经受 了 考验 ,保持 了 稳步 发 展 的 势头 ;五 是 从 
上 到 下 ， 人 们 的 能 源 意 识 和 可 持续 发 展 战略 思想 有 
所 增强 ,各 级 对 能 源 工作 进一步 重视 ,领导 工作 有 所 
加 强 。 

二 、 农 村 能 源 建设 成 就 

(一 ) 农村 能 源 综合 建设 成 就 巨大 。 

在 国务 院 的 领导 下 ， 从 1991 年 起 ， 八 部 委 在 
138 个 县 实施 了 全 国 农 村 能 源 综合 建设 县 项 目 。 经 
过 各 有 关 方 面 历时 五 年 的 共同 努力 ， 到 1995 年 年 
底 , 全 面 完 成 了 项 目 计 划 任 务 , 达到 了 预期 日 标 , 取 
得 了 显著 的 经 济 、 社 会 和 生态 环境 效益 。 

1、 缓 解 了 项 目 区 域内 的 农村 能 源 供需 矛盾 。 五 
年 来 ,通过 大 力 开 发 和 合理 利用 可 再 生 能 源 资源 , 节 
约 使 用 能 源 ,建立 相互 协调 的 供 能 体系 ,增加 了 农村 
能 源 的 有 效 供给 。 到 1995 年 底 , 整个 建设 项 目 形成 
了 年 开发 1000 万 t 标准 煤 的 能 力 , 增加 的 能 源 供应 
量 占 项 目 区 当年 能 源 消费 总 量 的 10% 以 上 ; 实现 了 
1100 EH t 标准 煤 的 年 节能 能 力 . 相当 于 增加 项 目 
区 能 源 供应 量 10% 左 右 。 这 “一 增 一 节 ”, 有 效 地 组 
解 了 项 自 区 商品 能 源 供需 矛盾 。“ 八 五 ”期 间 , 项 目 
区 的 能 源 消 费 总 量 增加 了 45%. 其 中 , 用 电量 增加 
了 115%. 天 然 气 、 石 油 液 化 气 、 沼 气 等 优质 燃料 增 
加 80% 左 右 。 农 村 能 源 综合 建设 还 推动 了 农村 能 源 
消费 向 高 品位 、 优 质 化 方向 万 进 。 

2 促进 了 农业 可 持续 发 展 , 通 过 发 展 薪 炭 林 、 开 
展 绿化 达标 和 小 流域 治理 等 活动 ， 使 森林 覆盖 率 普 
HR. 草 坡 得 到 保护 , 水 土 流失 得 到 控制 , 百 县 森 
林 履 盖 率 由 26.7% 提 高 到 34. 9% ; 通过 大 力 推广 先 
进 节 能 降 耗 技术 ,开展 乡镇 工业 节能 技术 改造 和 “三 
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废 ” 治 理 , 百 县 减 排 二 氧化 碳 475 万 t、 二 氧化 硫 2.7 
Ait. 减少 了 环境 污染 ; 通过 大 力 推广 沼气 和 农业 刻 
弃 物 的 综合 利用 ， 大 大 增加 了 高 效 优 质 有 机 肥 的 施 
HE, 百 县 秸秆 还 田 面积 达 400 万 hm’, 施 用 沼气 肥 
料 达 800 Ht, 培 肥 了 农田 地 力 , 促进 了 农业 可 持续 
发 展 。 

3、 促 进 了 农村 能 源 系 统 自身 的 发 展 AR. 百 
县 农村 能 源 企业 和 服务 公司 (站 ) CARE 500 多 
家 , 从业 人 员 3 万 余人 ,产品 十 多 类 数 十 个 品种 , 年 
创利 税 2700 万 元 。 农 村 能 源 产 业 和 社会 化 服务 体系 
的 完善 和 发 展 ， 使 农村 能 源 建 设 开始 步 入 产业 化 进 
程 。 

我 国 百 县 农村 能 源 综合 建设 项 目 也 引起 国际 社 
会 的 普遍 关注 。 一 些 国际 组 织 和 外 国 专家 多 次 到 我 
国 参观 项 目 区 ,交流 经 验 和 商讨 合作 项 目 ,世界 银行 
和 农业 部 还 共同 组 织 安排 了 6 个 县 的 农村 能 源 综合 
建设 方法 的 培训 .调查 和 评价 等 合作 项 目 。. 亚 洲 开 发 
银行 (ADB)、 全 球 环境 基金 (GEF) 和 美国 能 源 部 
(DOE) 与 我 国政 府 合 作 , 在 百 县 农村 能 源 综合 建设 
中 进行 有 关 农 村 能 源 产业 化 及 市 场 化 、 乡 镇 企业 节 
能 与 环境 污染 榨 制 等 方面 的 合作 研究 与 开发 。 

(二 ) 农 村 能 源 单项 技术 的 规模 性 推广 已 初 见 成 
效 。 

到 1995 FR, 全 国 已 推广 沼气 池 570 万 户 、 省 
柴 节 煤 炉灶 1. 66 亿 户 、 风 力 发 电机 14 a. APE 
14 万 台 、 太 阳 房 335 万 m:z、 太 阳 能 热水器 449 万 
m’, 

1995 年 的 农村 能 源 建设 工作 , 紧 切 结合 农业 和 
农村 经 济 的 发 展 , 越 来 越 显示 出 其 独特 的 作用 ,通过 
能 源 一 环境 工程 项 目 和 光 热 工程 中 大 中 型 畜 仿 养殖 
场 能 环 综合 开 发 系统 、 沼 液 浸种 增产 技术 北方 农村 
能 源 生 态 模式 技术 城镇 生活 污水 沼气 净化 池 技 术 、 
农作物 秸秆 转换 优质 能 源 技术 、 省 柴 节 煤 和 微 水 电 
技术 扶贫 、 农 业 生产 节能 试点 等 项 目的 推广 和 农村 
能 源 体 系 建设 ,引导 产业 建设 ,更 有 力 地 支持 了 农村 
经 济 .农业 生产 的 持续 发 展 , 保护 了 生态 环境 , 为 改 
善 农民 生活 质量 和 增加 农民 纯 收 入 做 出 了 贡献 ， 取 
得 了 明显 的 经 济 、 环 境 和 社会 效益 。 保 证 了 每 年 可 新 
增 和 节能 能 力 在 6000 H t 标准 煤 以 上 。 

在 农村 能 源 单 项 技术 推广 中 ， 沼 气 发 酵 残留 物 
的 综合 利用 技术 给 农业 生产 注入 了 新 的 内 涵 : 

一 一 在 南方 , 1000 万 亩 沼 液 浸种 技术 已 形成 规 
模 推广 能 力 , 平均 亩 增产 都 在 5% 以 上 。 研 究 结果 表 
明 ， 利 用 沼 液 浸种 可 使 早稻 烂 秧 率 下 降 55% ~ 
38.5%, 秧田 成 秧 率 平均 提高 8. 5AE, 可 使 水 稻 
Be 2.5%~14.5% ,平均 增产 6.71% ;晚稻 沼 液 
浸种 平均 增产 5 站 。 以 沼气 为 纽带 的 能 源 生 态 环境 
综合 工程 技术 的 应 用 ， 使 工程 所 在 的 禽 冀 养殖 场 取 
得 了 生产 的 恨 性 循环 。 

一 一 在 北方 ,已 推广 10 万 户 以 沼气 池 、 猪 舍 .出 
所 、 大 棚 四 结合 的 “北方 农村 能 源 生 态 模 式 ”( 以 下 
简称 “ 北 模 ”), 使 户 均 年 增收 都 在 4000 元 以 上 。 由 
于 “ 北 模 ”以 沼气 为 纽带 , 太阳 能 和 沼气 综合 利用 技 
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术 与 养殖 业 , 种 植 业 相 结合 , 完 分 利用 自然 资源 ,为 
市 场 提 供 了 大 量 无 公害 菠菜, 促进 了 “两 高 一 优 ? 农 
业 和 农村 经 济 的 发 展 , 治理 了 环境 ,减少 了 污染 , E 
现 了 资源 的 优化 配置 ,取得 了 明显 的 社会 .经 济 和 生 
态 效 益 ,并 且 对 改善 农民 生活 质量 ,致富 达 小 康 有 深 
远 的 意义 。 

“ 北 模 ” 在 辽宁 省 等 地 深 受 农民 欢迎 , 到 现在 为 
Ik, 在 辽宁 省 的 农村 地 区 “ 北 模 ” 户 已 达 8.5 万 户 。 
辽宁 省 政府 已 将 “ 北 模 ”的 发 展 列 入 辽宁 省 农业 发 展 
“ 九 五 ”计划 和 2010 年 规划 ， 计 划 到 2000 年 “ 北 
模 ” 户 数 达 到 50 万 户 , 到 2010 年 达到 100 万 户 的 规 
模 。 

今年 以 沼气 为 纽带 的 能 源 一 生态 环境 综合 开发 
系统 和 北方 农村 能 源 生 态 模 式 技术 被 国家 科 委 列 为 
1996 年 度 国 家 级 重大 科技 推广 项 目 。 

(=) 增强 了 农村 能 源 基础 能 力 建 设 。 

1995 年 在 农村 能 源 信息 系统 建设 、 标准 化 体系 
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建设 项目 储备 等 方面 作 了 大 量 工 作 . 增 强 了 农村 能 
源 基础 能 力 ， 重 点 开展 了 农村 能 源 供应 与 消费 信息 
系统 建设 .委托 国家 计 委 能 源 所 农业 部 规划 设计 研 
究 院 和 辽宁 省 能 源 研 究 所 三 家 研究 单位 共同 承担 了 
农村 能 源 供应 与 消费 信息 系统 的 研究 和 开发 工作 ， 
内 容 包 括 :农村 能 源 信息 系统 基础 性 研究 、 农 村 能 源 
综合 建设 县 项 目 计算 机 管理 软件 版 本 升级 、 县 级 农 
村 能 源 综合 建设 规划 软件 包 研究 与 应 用 、 农 村 能 源 
建设 项 目 管理 软件 包 研究 应 用 以 及 农村 能 源 统计 决 
算 软件 包 研究 应 用 等 项 目 。 通 过 这 些 研究 和 开发 项 
目 , 可 以 进一步 提高 宏观 管理 水 平 , 同时 ,可 以 实现 
对 农村 能 源 建设 项 目 有 效 的 、 系 统 的 管理 ,提高 农村 
能 源 建设 项 目的 管理 水 平和 工作 效率 ， 为 农村 能 源 
政策 研究 和 科学 决策 提供 依据 ， 为 对 外 交流 创造 有 
利 的 条 件 。 
(HARA, 农业 部 环保 能 源 司 MARI 
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中 国 农 牧 业 机 械 镇 江 公司 


中 国 农 牧 业 机 械 镇 江 公 司 是 中 国 农 牧 业 机 械 总 公司 《机 械 工业 部 直属 公司 ) 的 子 公 司 ， 具 有 
独立 的 法 人 资格 ， 实 行 独立 核算 ， 自 主 经 营 ， 是 全 国 农 牧 业 机 械 在 华东 地 区 经 车 推广 的 窗口 。 

公司 的 经 营 范围 是 : BRM, AMI, SHRM. MRR. HER. RK 
副产品 加 工 机 械 、 饲 料 加 工 机 械 、 工 程 机 械 ， 以 及 各 类 配件 ; 承包 农 副 产品 加 工厂 、 种 子 加 
工厂 、 饲 料 加 工厂 等 农 笋 业 工 程 项 目的 设计 、 成 套 设备 供应 、 技 术 咨 询 和 技术 服务 。 

公司 占 地 7500m*， 建筑 面积 6500m*， 绿 化 面积 600m2。 设 有 紫 油 机 分 公司 、 农 机 分 公 
司 、 配 件 分 公司 、 汽 车 修理 厂 等 分 支 机 构 。 公 司 资金 信誉 良好 ， 连 续 多 年 被 评 为 AA 级 信誉 
单位 。 

公司 位 于 长 江 下 游 的 江苏 省 镇 江 市 ， 地 处 苏锡常 〈 苏 州 、 无 锡 、 常 州 )、 宁 镇 扬 〈 南 京 、 
镇 江 、 扬 州 ) 经 济 区 域内 ， 具 有 得 天 独 厚 的 地 域 优势 ， 交 通 便 捷 、 信 息 灵 通 。 公 司 与 全 国 农 
牧 业 机 械 行 业 的 工厂 、 研 究 所 、 设 计 院 、 大 专 院 校 、 农 机 推广 使 用 部 门 建立 了 广泛 的 业务 联 
系 , 为 农 牧 机 企业 提供 技术 咨询 、 技 术 服 务 , 为 工厂 、 研 究 院 所 与 推广 使 用 部 门 沟通 信息 , 架 
设 起 名 、 优 、 特 、 新 产品 的 科研 、 试 验 、 生 产 、 推 广 、 使 用 的 桥梁 ， 形 成 技工 贸 相 结合 的 经 
营 网 络 。 

求实 创新 的 工作 作风 ,使 公司 在 全 国 广 大 用 户 、 工 三、 科研 院 所 、 推 广 使 用 部 门 中 树立 
了 良好 的 信誉 。 今 后 将 一 如 继 往 ， 坚 持 为 广大 用 户 、 为 工厂 提供 满意 服务 的 宗旨 ， 为 我 国 的 
农业 机 械 化 作出 新 贡献 。 

经 理 FERRA): AME HAE, 李志民 

地 址 ， 江苏 省 镇 江 市 镇 杨 路 7 号 

电话 :; (0511) 5622006 5623140 

传真 ; (0511) 5622006 邮编 : 212005 


中 国 农 牧 业 机 械 新 疆 公 司 


中 国 农 牧 业 机 械 新 疆 公 司 是 中 国 农 牧 业 机 械 总 公司 〈 机 械 工业 部 直属 公司 ) 的 子 公司 ， 具 有 
独立 的 法 人 资格 ， 实 行 独立 核算 ， 自 主 经 营 ， 是 全 国 农 牧 业 机 械 在 西北 地 区 经 营 推广 的 窗口 。 

公司 的 经 营 范 围 是 : BAM. ARI. KA wie. SRA, LER. RR 
机 械 、 场 上 作业 机 械 、 农 副产品 加 工 机 械 、 畜 牧 机 械 、 饲 料 加 工 机 械 、 风 力 机 械 ， 以 及 各 类 
配件 ,承包 农 牧 场 、 养 殖 场 、 农 副产品 加 工厂 、 种 子 加 工厂 等 工程 项 目的 设计 、 成 套 设 备 供 
上 应、 安装 调试 ， 并 为 项 目 提供 技术 咨询 和 技术 服务 。 

公司 位 于 欧 亚 大 陆桥 中 部 的 新 疆 维 吾 尔 自治 区 首府 乌鲁木齐 市 ,有 综合 服务 楼 和 营业 大 
IT 2000m’, A @& È 3000m*， 经 营 设施 比较 完善 ， 可 为 客户 提供 满意 的 服务 。 

新 疆 维吾尔 自治 区 地 域 广阔 ,畜牧 业 和 农业 比较 发 达 ， 对 农业 机 械 、 畜 牧 业 机 械 、 运 输 
机 械 、 风 力 机 械 和 农 副 产品 加 工 机 械 的 需要 量 大 。 公 司 自 1987 年 11 月 成 立 以 来 ， 竟 诚 与 生 
产 企 业 合 作 开 拓 市 场 ， 扩 大 经 营 ， 提 高 效益 ， 已 和 全 国 儿 十 家 生产 企业 建立 了 长 期 稳定 的 产 
销 合 作 关 系 ， 销 售 品种 和 销售 量 不 断 增 长 。 公 司 准 备 进一步 扩大 与 生产 企业 的 合作 ， 欢 迎 有 
意 开 拓 新 疆 市 场 的 生产 企业 前 来 考察 、 洽 谈 。 

ARARA, METË, 不 少 厂 家 长 期 在 公司 驻 有 “三 包 ” 服 务 人 员 , 为 用 户 提 供 优质 服务 ， 
欢迎 广大 用 户 前 来 选 购 机 械 设备 ， 欢 迎 农 牧 业 机 械 经 销 单位 前 来 洽谈 合作 及 购销 业务 。 

FERKA: RAR 

地 址 :新 疆 自 治 区 乌鲁木齐 市 北京 北 路 50 号 副 1 号 

电话 : (0991) 3716592 3717320 

电 挂 : 3036 邮编 ， 83001] 
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第 四 部 分 


农机 企 事业 单位 文字 介绍 


河北 中 山 停车 设备 有 限 公司 


EPK: FZR 

总 经 理 : BAe 

地 址 : 河北 省 石家庄 市 中 山东 路 457 号 

电话 : (0311) 5050670 

传真 ， (0311) 5056112 

邮编 050031 

河北 中 出 停车 设备 有 限 公 司 是 以 河北 省 石家庄 
拖拉 机 厂 为 主 投资 的 专业 生产 停车 设备 的 首 家 中 外 
合资 企业 。 公 司 总 投资 5000 万 元 ,注册 资本 3000 万 
元 。 公 司 引 进 先进 的 专利 技术 ， 主 要 生产 个 型 、L 
型 、PD 型 、 〇 型 等 多 种 自动 化 停车 塔 和 多 层 式 停车 
设备 系列 产品 。 

自动 化 立体 停车 设备 是 向 空间 相 地 下 发 展 的 方 
式 , 以 缓解 繁华 市 区 停车 难 的 问题 ,停车 塔 具 有 占 地 
>. FES. RER ES, RE. SW. RPE 
等 特点 。 一 般 利用 60m? 场地 可 存放 40 辆 小 汽车 。 采 
用 钢 结构 组 合 , 兴建 快速 , 外 观 豪 华 。 使 用 高 速 电梯 
和 全 自动 控制 新 技术 达到 安全 , 快捷 、 可 靠 的 目的 。 

兴建 停车 塔 不 受 地 形 限 制 , 机 型 多 样 化 .停车 塔 
外 墙 可 用 于 广告 宣传 ， 高 从 的 建筑 可 成 为 闹市 的 景 
观 。 

随 着 社会 汽车 保有 量 的 迅速 增长 ,停车 位 也 需 
要 相 应 增加 。 高 塔 式 和 多 层 式 的 机 械 化 停车 设备 
广泛 用 于 商业 区 、 观 光 区 、 车 站 、 港 口 、 医 院 、 
饭店 、 办 公 大 楼 、 生 活 小 区 的 存 车 需要 , 以 及 地 下 
Bey mete. 因此 ， 老 城区 要 改造 , 新 市 区 
要 发 展 ， 兴 建 停车 塔 将 成 为 21 世纪 最 热门 的 行 
业 。 


山西 新 星 矿 用 潜水 条 广 


re: KES 

地 址 : 山西 省 临 狂 县 三 管 镇 

电话 : (0359) 4023723 4081226 

电 挂 : 0005 

邮编 044104 

山西 新 星 矿 用 潜水 菏 厂 始 建 于 1973 年 ， 是 研 
制 、 生 产 各 种 农用 、 矿 用 潜水 电 泵 专业 厂 , 国家 二 级 
企业 。 拥有 固定 资产 700 万 元 , 流动 资金 400 万 元 ， 
年 生产 各 种 型 号 潜水 电 泵 1000 台 ， 年 产值 3000 万 
Jeo 

主要 生产 QJ、QK 两 个 系列 , 20 种 型 号 , 138 种 
规格 的 井 、 矿 用 潜水 泵 。 

QJ 系列 潜水 泵 ; 流量 范围 10~500m*/h; 扬程 
范围 50~300m。 具 有 结构 简单 ,安装 和 维修 方便 ,性 
能 稳定 , 高 效 节能 , 使 用 寿命 长 等 特点 。 适 用 于 深井 
提 水 、 农 田 灌 溉 和 工矿 企业 的 给 水 排水 。 

QK AH M ALR KE.: 流量 范围 32 一 500ms/h ， 


D aaee 


扬程 范围 30~560m, FRR ARE RARER 上 
艺 防 腐 耐 磨 , AID. 天 然 防爆 , 安全 可 靠 ， 高效 
节能 ， 是 矿山 排水 的 先进 提 水 工具 。 

D KE 1987 年 获 省 优 产品 称号 , 井 用 潜水 
泵 获 全 国 排灌 机 械 用 户 评议 十 佳 “ 妃 龙 杯 ”"、“ 信 和 蕉 
杯 ” 高 扬程 矿 用 系 获 全 国 星火 计划 博览 会 “ 银 奖 ”; 
QK 系列 潜水 有 录 在 全 国 新 产品 展示 交易 会 效 “ 金 

内 蒙古 马 海 市 五 湖 电 机 录 业 有 限 公司 

ERK., MAH. RIR 

地 址 : 内 蒙古 乌 海 市 海 勃 湾 区 海河 北 路 

电话 : (0473) 225877 227626 

传真 ， (0473) 227626 

电 挂 : 2217 

邮编 : 016000 

内 蒙古 乌 海 市 五 湖 电机 条 业 有 限 公 司 〈 原 内 蒙 
Hy SF EHL O 始 建 于 1969 年 , 1982 年 开始 生产 
QJ 型 井 用 潜水 电 和 条， 具有 生产 潜水 电机 7 kW, 
KE 3500 台 的 规模 , 是 机 械 工 业 部 生产 井 用 潜水 
HARA Te) ZZ. 

生产 的 “五 潮 牌 ”并 用 潜水 电 泵 有 1500, 
175QJ. 、200QJ、250QJ、300QJ5 种 机 座 号 (H4); 
5~320m*/h, 19 种 流量 等 级 ; 16~324m 200 多 种 
扬程 规格 ,潜水 电机 有 YQS150, YQS175, YQS200、 
YQS250、YQS300 5 PRHL AR. eK 2. 2~125kW 

51 种 规格 ,另外 还 生产 Y112-Y160 二 相 蜡 步 电 动 
tl; WQ 系列 污水 污 物 潜 术 电 菏 ; QLB3. 7-140 螺杆 
H A; QDX6-14, QSD2-30, WSQB5-20 单 相 潜水 电 
R: QX6-25 全 扬程 潜水 电 系 ; QY15-26、QY25-17 
油 浸 式 潜水 电 泵 ; 100ZG-M WRK: THER 
DCQ-DB 型 电子 保护 式 电 动机 磁力 起 动 器 等 多 种 不 
同 用 途 的 产品 。 

根据 用 户 要 求 , 可 承担 各 种 潜水 电 菏 的 设计 、 制 
造 ， 生 产 各 种 流量 及 扬程 的 派生 产品 。 

该 产品 取得 了 国家 生产 许可 证 ; 1990 年 和 
1991 年 效 内 蒙古 自治 区 优质 产品 ，1990 年 首届 全 
国 排灌 机 械 用 户 评议 产品 获 优 胜 奖 。1992 年 有 韩 
国 、 马 来 西亚 、 泰 国 、 香 港 、 日 本 及 国内 20 多 个 三 
家 参加 的 国际 招标 中 ,“ 五 湖 牌 ” 井 用 潜水 电 录 一举 
中 标 。 


ARRAS ST 


rte: 许 强 

销售 负责 人 : RIT 

地 址 ， 江苏 省 金 坛 市 南 门 大 街 152 号 

电话 : (0519) 2822831 

传真 ; (0519) 2822924 

邮编 ， 213200 

稼 此 集团 金 坛 柴油 机 总 厂 是 机 械 工 业 部 生产 小 
型 柴油 机 的 重点 企业 ,国家 二 级 企业 ,工厂 技术 力量 
雄厚 ,生产 设备 齐全 ,专业 技术 人 员 总 数 占 全 厂 职工 
总 数 的 14.6%, 主要 生产 设备 300 余 台 。 工 厂 卡 要 


农机 企 事业 单位 及 中 国 农业 机 械 工业 协会 理事 单位 介绍 


4 ERRE 160F,170F,X1I70F,175F,R175A,R180 
SAS A RLS AKA RL. HRM 1. 47kW 到 
5. 15kW 各 种 变型 产品 法 30 余 种 , 产品 质量 在 国内 
同行 业 处 于 领先 地 位 。 产 品 畅销 国内 20 多 个 省 市 自 
AX MTA 50 多 个 国家 和 地 区 。 


工厂 质量 管理 机 构 健 全 ,管理 制度 完善 .从 产品 


开发 、 生 产 制 造 到 售后 服务 有 一 套 完 整 的 质量 保证 
体系 。 工 艺 方法 成 熟 可 靠 , 设备 工装 精度 完好 , 计量 
器 具 检 测 设备 齐全 完备 。 工 厂 1985 年 通过 了 二 级 计 
量 验收 ，1986 年 被 评 为 江苏 省 机 械 工 业 质 量 管理 先 
进 企业 。 目 前 工厂 已 形成 了 年 产 20 万 台 柴 油 机 的 生 
产能 力 。 

170F 型 柴油 机 是 单 适 、 甲 式 、 风 冷 、 涡 流 室 式 
柴油 机 ,标定 功率 2. 94kW ,标定 转速 2600r/min。 该 
产品 结构 紧 凌 、 重量 轻 、 耗 油 省 、 耐 入 可 靠 、 起 动 性 
能 好 , 使 用 维修 方便 。 可 作为 小 水 泵 、 喷灌 机 、 喷雾 
器 、 小 手 拖 、 小 型 割 果 机、 小 型 发 电机 及 农 副 产品 加 
工 机 械 的 理想 配套 动力 。 该 产品 于 1982 年 获 部 优 ， 
1988 年 获 国 家 银 质 奖 ,1995 年 获 第 二 届 中 国 农业 博 
览 会 银 奖 ,产品 质量 达到 国内 同类 产品 的 先进 水 平 ， 
深 受 广大 用 户 欢迎 。 

LAARI 

RK: 黄 爱 源 

地 址 : 江苏 省 金 湖 县 建设 路 180 号 

电话 ; (0517) 6882904 

电 挂 ，2623 

邮编 211600 

金 湖 输 油 泵 厂 创 建 于 1968 年 ， 是 国家 中 型 企 
We, 是 生产 柴油 机 用 输 油 泵 专业 厂 。 现 有 职工 1088 
人 ， 其 中 工程 技术 人 员 118 人 ,拥有 固定 资产 2948 
万 元 。 输 油泵 品种 规格 齐全 , 产品 品种 近 40 个 。 年 
生产 能 力 输 油 泵 100 万 台 套 , 提前 器 10 万 台 套 。 具 
有 较 强 的 技术 力量 和 较 高 的 工艺 水 平 ， 设 备 和 检测 
手段 处 于 同行 业 领 先 地 位 。 产 品 市场 覆盖 面 达 
90 站 ， 市 场 占 有 率 75 色 以 上 。 经 过 企业 干部 职工 的 
努力 ，GI、A 型 输 油 泵 先后 获 省 、 部 优 称号 ，1988 
年 荣获 全 国 用 户 评比 “金龙 奖 ”。 取 得 了 “信誉 、 质 
量 、 产 品 、 工艺 水 平 四 个 全 国 第 一 。 被 机 械 工业 部 列 
为 全 国 180 个 重点 企业 之 一 。 主 导 产 品 输 油 泵 活塞 
行程 6~12mm, 转速 375~1500r/min, 供 油 量 0. 65 
~5.0L/min 等 多 种 型 号 供用 户 选 择 , 输 油泵 将 油箱 
燃油 源源 不 断 地 输送 给 喷 油 和 泵 ， 交 服 管 路 和 粗 精 滤 
器 的 阻力 ,保证 供 油 量 大 于 喷 油 泵 的 最 大 需要 量 , 双 
偏心 供 油 角度 自动 提前 器 有 QWNP 系列 、QXP 系 
列 , 适 用 于 车 用 高 速 柴油 机 ,使 喷 油 泵 供 油 提前 角 随 
转速 增高 而 自动 提前 ， 使 柴油 机 在 不 同 转速 下 工作 
都 能 获得 较 好 的 效果 ,满足 了 柴油 机 对 动力 性 、 经 济 
性 和 排放 指标 的 要 求 。 


江苏 行星 机 械 集团 公司 


总 经 理 : 张 士 兴 
地 址 : 江苏 省 锡山 市 洛 社 镇 


电话 ; (0510) 7751243 
传真 ; (0510) 7751039 
电 挂 ，9357 
邮编 214187 
江苏 行星 机 械 集 团 公 司 地 处 风景 秀丽 的 太湖 之 
滨 ， 是 在 原 无 锡 上 县 柴油 机 厂 基 础 上 发 展 壮 大 起 来 的 
国家 大 型 一 类 企业 ,国家 二 级 企业 ,中 国 机 械 工 业 百 
家 最 大 企业 之 一 。 拥 有 进出 口 自 主 经 营 权 。 
近年 来 ,公司 积极 探索 资本 经 营 的 路 子 , 组 建 了 
资产 一 体 化 成 员 企业 18 家 ， 拥 有 以 柴油 机 为 主体 ， 
以 金城 牌 JC125 摩托 车 、157FM 摩托 车 发 动机 、 
AKCEP 机 、 防 爆 电动 推 杆 .程控 电 话 交 换 机 、 轴 碌 、 
油嘴 油 东 为 辅助 等 七 大 系列 50 多 个 品种 规格 的 产 
品 。1995 年 完成 工业 总 产值 80316 万 元 ; EWA 
超 10 亿 元 ; 实现 利润 5808 万 元 ， 分 别 比 上 年 增长 
65%. 86%. 48%. “AR” WE, 企业 综合 经 济 实 
力 及 经 济 增幅 均 居 全 国 同行 业 领先 水 平 。 
公司 主导 产品 “行星 牌 ”S195 柴油 机 早 在 1979 
年 就 获 国家 银 质 奖 ，1982、1988 年 蝉联 国家 金奖 ， 
1995 年 升格 为 中 华 名 牌 产品 。 “行星” 商标 , 1982 年 
被 国家 工商 行政 管理 局 命名 为 国家 著名 商标 。 产 品 
畅销 全 国 并 远 销 东南 亚 、 南 亚 、 南 美 、 非 洲 等 20 多 
个 国家 和 地 区 。 
目前 , 公司 拥有 职工 3000 余人 , 固定 资产 1. 24 
亿 元 , 占 地 面积 35 Am’, 建筑 面积 19 Wm’, EB 
生产 设备 1600 台 。 几 年 来 先后 荣获 部 、 省 、 市 “上 特 
强 企 业 ”“ 了 明星 企业 ”“ 双 十 佳 企 业 ” 等 荣誉 称号 。 
无 锡 拖 拉 机 广 
rk; iif 
地 址 : 江苏 省 锡山 市 华 庄 镇 
电话 : (0510) 7701011 (总 机 ) 
售 处 ) 
电 挂 : 2151 
邮编 : 214131 
无 锡 拖 拉 机 厂 建 于 1969 年 ,是 国有 大 型 AD 
业 ， 机 械 工 业 部 重点 企业 。 全 厂 占 地 面积 15.5 万 
m, MERI 2000 RA, 拥有 总 资产 1.9 亿 元 , E 
要 设备 638 4. it. WHER. MARIA. BAL CAD 
总 装 流水 线 13 条 。 
无 锡 拖拉 机 厂 坚持 “ 质 量 第 一 , 用 户 至 上 ”的 方 
针 , 质量 保证 体系 健全 , 销售 服务 网 络 完善 , 产品 质 
量 优 ， 企 业 信 誉 好 。 
主导 产品 太湖 牌 东风 -12 型 手 扶 拖拉 机 1982 
年 、1987 年 两 次 荣获 国家 金 质 奖 ，1987、1991 年 两 
次 被 全 国 用 户 评 为 “十 佳 ” 手 扶 拖拉 机 ，, 荣 唐 “金牛 
奖 ”, 1994 年 被 中 国 质 协 评 为 “全 国 用 户 满意 产品 ”， 
被 评 为 江苏 省 名 牌 产品 、 免 检 产 品 。 产 品 畅 销 国内 
26 个 省 、 wT., ARK. 远 销 东南 亚 、 拉 美 、 非 洲 19 
个 国家 和 地 区 。 
太湖 牌 81 型 (8 BAD) 手 扶 拖拉 机 是 适合 农田 
作业 和 “ 菜 蓝 子 工程 ”的 产品 ， 现 已 批量 生产 。 
华 享 牌 农用 运输 车 有 1305 型 、1305 1 型 、1210 
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型 、1210D 型 2 个 品种 、4 种 车 型 ， 该 车 性 能 良好 ， 
结构 新 闫 ， 主 要 销 区 是 湖南 、 江 西 等 15 个 省 区 。 

太湖 牌 1350 型 半 喂 入 稻 麦 两 用 联合 收割 机 是 
中 国 南 方 13 省 区 理想 的 水 稻 收 获 机 械 , 它 采 用 国外 
技术 ,性 能 先进 ,质量 可 靠 ,“ 九 五 ”期 间 将 发 展 成 
该 厂 的 又 一 主导 产品 。 

太湖 牌 TY180/200 轮 式 拖拉 机 是 适应 农村 规 
模 经 营 的 一 种 产品 ,国内 国际 市 场 看 好 ,目前 正在 加 
大 技 改 力 度 上 批量 生产 。 

苏州 塑料 一 厂 

TK: 包 建 成 

地 址 : 江苏 省 苏州 市 养育 巷 337 号 

电话 : (0512) 5226636 

传真 ，(0512) 5239532 

电 挂 ，1987 

邮编 ，215002 

苏州 塑料 一 厂 是 专业 生产 工程 塑料 制品 、 改 性 
材料 、 片 板材 的 国有 中 型 企业 , 为 适应 改革 开放 的 
mee, 先后 从 奥地利 、 德国 、 日本、 台湾、 香港 引进 
双 螺 杆 挤 出 机 、 电 脑 自控 精密 注射 机 共 16 台 , 各 类 
注射 机 、 挤 出 机 、 模具 加 工 机 床 40 余 台 , 目前 年 生 
产能 力 为 12000t, 是 国家 统计 局 公布 的 中 国 500 家 
最 大 塑料 企业 之 一 ， 几 年 来 任 着 新 颖 的 先进 设备 、 
雄厚 的 技术 力量 , 一 手 抓 制 品 , 一 手 抓 材料 开发 ， 
以 制品 带 材料 、 以 材料 促 制品 ,各 成 优势 ， 互相 促 
进 共 上 批量 , 已 与 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 、 南 京 汽 
车 制造 厂 、 北 京 轻型 汽车 有 限 公司 、 北 京 汽 车 水 箱 
三 长春 一 汽 、 湖 北 二 汽 等 诸多 汽车 厂家 配套 , 成 
为 中 国 汽车 工业 协会 、 上 海 桑 塔 纳 共 同体 成 员 。 

产品 分 四 大 类 : 

制品 : 周转 箱 系列 、 汽 车 、 低 压 电 器 等 塑料 配 
件 。 

材料 : 各 类 玻 纤 增强 、 共 混 、 阻 燃 、 增 芽 等 改 性 

材料 。 

片 板材 : PP, HDPE, ABS, HIPS, PP 改 性 和 
低 发 泡 等 塑料 片 板材 。 

BM: 电线 护 套 管 、 吸尘器 管 、 洗 衣 机 进出 水 等 
波纹 管材 。 


武义 茶 机 制造 总 厂 


厂 长 : PER 

地 址 ,浙江 省 武义 县 琉璃 路 10 号 

电话 : (0579) 7662032 

HE: 3232 

邮编 321200 

武义 茶 机 制造 总 三 原名 武义 县 农具 实验 厂 。 
1966 年 2 月 开始 筹建 ,1967 年 4 月 投产 . 建 厂 后 , 工 
RARE, 规模 由 小 到 大 ， 产品 由 简 到 难 。 现 有 职 
T 324 人 ,固定 资产 (原价 合计 ) 1694 万 元 ，1995 
年 完成 工业 总 产值 1154 万 元 。 主 要 产品 有 : 成 套 初 
精制 茶 机 ， 系 列 减 震 器 ， 汽 车 和 摩托 车 系列 链条 ， 
K74、K84 经 织 机 ,C1515 EEH, 系列 空气 压缩 机 、 


各 类 机 械 钴 件 等 .产品 多 次 获 省 市 级 科研 成 果 奖 ,其 
有 国内 领先 水 平 。 

为 适应 改革 开放 和 市 场 经 济 形势 的 需要 ， 在 总 
厂 下 设置 了 武义 茶 机 制造 三、 武义 汽车 零 部 件 厂 、 武 
义 轻 纺 机 械 制 造 厂 . 武 义 机 械 铸 造 厂 .武义 链条 制造 
厂 、 武 义 空 压 机 厂 。 H 1987 年 以 来 , 先后 荣获 并 保 
持 “ 金 华 市 地 级 先进 企业 ”“ 金 华 市 地 级 信用 优等 企 
业 ”“ 武 义 县 文明 单位 ”" “武义 县 质量 信得过 单位 ” 
和 “重合 同 、 守 信用 单位 ”等 荣誉 称号 。 


安徽 省 巢湖 市 东亚 粮食 机 械 总 厂 


lt: 何 德 永 

地 址 : 安徽 省 集 湖 市 长 江东 路 3 号 

电话 : (0565) 2313496 2315845 2318854 

传真 : (0565) 2329760 

邮编 : 238000 

安徽 省 巢湖 市 东亚 粮食 机 械 总 厂 是 安徽 省 机 械 
厅 粮 食 机 械 定 点 生产 三, 生产 粮 机 历史 悠久 ,质量 稳 
定 , REER, 深 受 广大 用 户 欢 迎 。 粮 机 产销 量 , 多 
年 来 保持 全 省 第 一 。 该 厂 和 中 国 农机 院 、 武 汉 粮 院 、 
省 农机 研究 所 以 及 国内 知名 粮 机 生产 厂 保持 长 期 合 
作 关 系 , 足以 保证 产品 质量 优良 , 价格 合理 , 欢迎 广 
KAPRER. 


巢湖 牌 系列 碾 米 机 械 


产 E| 配套 动力 | OPER KX RX A) 
(kg/h) (kW) 


(mm) 
ec 
850 40. 85 
1250 62. 23 
宜春 齿轮 三 


厂 长 : RAR GARE) 

地 址 : 江西 省 高 安 市 胜利 路 90 号 

电话 : (0795) 5212319 

传真 : (0795) 5212213 

HEE: 7876 

邮编 330800 

宜春 齿轮 厂 系 江 西 省 机 械 行 业 重 点 企业 ， 省 级 
先进 单位 ,是 专业 从 事 齿 轮 生 产 的 国有 中 型 企业 , 工 
三 座 落 在 干 年 十 城 戎 为 瑞 州 的 高 安 市 城内 ， 傍 于 
320 国道 , 距 省 会 南昌 50km, 地理 条 件 十 分 优越 , 厂 
区 环境 优美 , RM. 享有 “花园 式 工厂 ”美称 。 
企业 现 有 职工 1180 A, 占 地 面积 10.8 万 m:， 固定 
资产 3915 万 元 , 拥有 各 类 主要 设备 640 8, 形成 年 
产量 250 余 万 件 的 能 力 。 

宜春 齿轮 广 , 积 30 多 年 的 生产 经 验 , 技术 力量 
雄厚 ,专业 设备 齐全 , 检测 手段 先进 。 已 拥有 农机 、 
工程 、 汽 车 〈 摩 托 车 )、 建 筑 机 械 齿 轮 及 变速 箱 总 成 
四 大 类 26 种 机 型 300 多 个 品种 ， 为 全 国 16 个 省 、 
市 、 自 治 区 主机 厂 提供 配套 服务 。 其 中 ,东风 -12 F 
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扶 拖拉 机 齿轮 获得 省 优 称 号 , 1996 年 , 全国 统 检 , 质 
量 优良 , 被 授予 农业 部 推荐 产品 荣誉 称号 ;ZL20、30 
装载 机 齿轮 荣获 部 优 称号 ; 自行 设计 研制 的 
YC4T181 轻型 汽车 变速 器 , 通过 国家 技术 鉴定 ,并 
获得 江西 省 优秀 新 产品 称号 ; 新 近 开 发 M5 系列 微 
型 汽车 变速 器 具有 80 年 代 末 国际 水 平 ,是 国内 更 新 
换代 产品 ,产品 质量 稳定 可 靠 , 畅 销 全 国 各 地 并 随机 
销 往 东 南亚 和 美国 。 


福建 三 龙 集团 公司 


总 经 理 ， 方 俊 龙 常委 书记 : HRK 

地 址 ， 福建 省 漳州 市 漳 福 路 108 号 

电话 : (0596) 2927911 

传真 : (0596) 2962954 

电 挂 : 4444 

邮编 363000 

福建 三 龙 集 团 公司 ( 即 福建 省 龙 溪 收割 机 厂 , 原 
称 福建 龙 江 集团 公司 ) 是 机 械 工 业 部 农用 运输 车 及 
改装 汽车 定点 生产 企业 , 1995 年 引进 外 资 创办 中 外 
合资 福建 龙 江 工业 有 限 公 司 。 公 司 为 全 国 农机 工业 
双 百 强 企业 ,福建 省 百 家 重 点 企业 ,全 国 农 用 运输 车 
最 大 的 生产 基地 之 一 。 

工厂 创建 于 1958 £, F 1992 年 、1994 年 先后 
两 次 作为 核心 层 企业 创建 了 跨行 业 、 跨 省 市 , 集 科 工 
MA - 体 的 福建 龙 江 集团 和 全 国 最 大 的 农用 车 企业 
集团 一 一 福建 二 龙 集团 。 集 团 的 核心 层 企业 龙 溪 收 
割 机 三 同时 更 名 为 福建 三 龙 集团 公司 。 

公司 占 地 面积 15 万 m2， 现 有 职工 1300 A. 
专业 技术 人 员 185 人 (其 中 高 级 职称 9 A), WAR 
产 总 值 2. 6 亿 元 , 固定 资产 原 值 5600 多 万 元 。 公司 
管理 先进 ,技术 力量 雄厚 ,拥有 主要 设备 367 f.m 
压 、 焊 装 、 涂 装 、 总 装 生 产 流水 线 六 条 ， 具备 年 产 3 
万 辆 农用 车 生产 能 力 。 主要 产品 有 “ 龙 江 ” 牌 系列 农 
用 运输 车 、 改 装 汽车 、 农 用 客车 、 冷 藏 车 等 。 其 中 ， 
LJ1020S 型 、LJ1021S 型 轻型 汽车 、FL2310 系列 威 
利 型 农用 车 和 LJ1022A 威 利 汽车 系 引 进 全 套 进口 
模具 生产 的 驾驶 室 MEP A BASRA Ze 
汽车 广 的 底盘 ,是 目前 国内 农用 车 三 高 档次 车 型 ,以 
其 造型 别致 、 质 优 价 廉 享誉 市 场 。“ 龙 江 ” 牌 系列 农 
用 车 多 次 被 评 为 “省 优质 产品 奖 *”“ 省 工业 博览 会 金 
奖 ”“ 全 国 农用 运输 车 可 靠 性 统 检 优 等 品 ”“ 全 国 农 
用 车 用 户 信 得 过 优质 产品 ”、“ 机 械 工 业 部 推荐 可 千 
性 产品 ”等 荣誉 称号 。 产 品 深 受 用 户 青睐 ， 已 在 25 
个 省 市 中 畅销 , 并 远 销 到 越南 、 缅 甸 、 多 哥 、 菲 律 宾 
等 国家 。 


SEPA ri SALT 


Tk: BRE 

地 址 ; wl ARP Se PE TFA LU BR 83 号 
His: (0535) 7318513 7318076 
传真 (0535) 7318513 

H E.: 2693 

邮编 265202 


该 厂 创 建 于 1984 年 ,位 于 胶东 半岛 腹地 莱阳 市 
区 。 现 有 职工 750 A. 其 中 工程 技术 人 员 250 ALT 
区 占 地 面积 20 H m, GRR 8 Am’. HAMS 
资产 1 亿 元 ， 流 动 资金 5000 万 元 ， 属 中 -- 型 企业 。 
1995 年 实现 工业 产值 1.6 亿 元 , 利税 1850 万 元 , 利 
#91250 万 元 ， 出 口 创汇 300 万 美元 。 

主要 产品 有 白 龙 牌 195、S195、SD1100、R175、 
375Q 型 五 大 系列 18 个 品种 柴油 机 以 及 柴油 发 电机 
组 和 水 泵 机 组 , 是 农业 灌溉 、 三 轮 农 用 运输 车 、 四 轮 
农用 运输 车 .小 型 船舶 .工程 机 械 及 农 副 产品 加 工 机 
械 的 理想 配套 动力 .具有 易 起 动 .油耗 低 、. 可靠 性 高 ， 
使 用 维修 方便 等 特点 。 产 品 销售 国内 10 多 个 省 市 ， 
出 口 东南 亚 10 多 个 国家 和 地 区 。195 柴油 机 为 机 电 
部 优等 品 ， 获 1990 年 全 国 质 量 行 评 二 等 奖 ，195、 
SD1100、375Q 28 HAL IK T. he E be % fh dh E 
示 会 金奖 。 


山东 面粉 机 械 厂 


VR: RTE 

地 址 : 山东 省 泗水 县 城 济 河 路 124 号 

电话 : (0537) 4221535 

传真 : (0537) 4227046 

电 挂 ，6593 

邮编 : 273200 

山东 面粉 机 械 厂 〈 原 山东 省 泗水 县 农业 机 械 
三) ,是 一 个 建 厂 45 年 历史 的 国有 中 型 企业 。 现 有 职 
工 1027 人 ,其 中 工程 技术 人 员 172 A. BER 4250 H 
元 ,厂区 面积 72500m?, 

厂 主 导 产 品 为 登 峰 牌 面粉 加 工 机 械 ， 并 分 单机 
和 成 套 两 大 系列 20 多 个 品种 , 产品 曾 获 省 优 、 部 优 
和 国家 级 优秀 新 产品 称号 ，1994 年 评 为 亿 万 农村 消 
费 者 信得过 金奖 产品 。 产 品 多 为 出 口 , 约 占 年 总 产量 
的 1/2 以 上 。 并 在 国内 外 市 场 上 享有 较 航 的 知名 度 
和 良好 的 企业 形象 。 企 业 在 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 设 有 分 
三， 在 全 国 各 地 设 有 常年 服务 处 六 处 ,服务 站 近 百 
处 。 在 国外 设立 服务 中 心 和 合资 企业 八 处 。 

为 了 企业 自身 发 展 的 需求 ， 现 正在 组 合 以 山东 
面粉 机 械 广 为 核心 企业 的 山东 登 巍 机械 集 团 。 除 生 
产 经 营 面粉 机 械 以 外 ,还 有 米 制 粉 机 械 、 高 梁 制 粉 
机 械 、 食 品 机 械 、 建 筑 机 械 、 农 用 车 辆 和 农村 绿色 
ERLER., 形成 多 方位 的 “一 条 龙 ” 服 务 体 
系 。 





山东 部 城 农业 机 械 厂 


董事 长 、 总 经 理 兼 农业 机 械 广 三 长 : 王 佩 杰 

地 址 : 山东 省 关 城 县 建设 路 20 号 

电话 : (0539) 6221210 

传真 : (0539) 6221040 

HH.: 2623 

邮编 276100 

山东 部 城 精华 机 械 集 团 山东 关 城 农业 机 械 厂 是 
机 械 工 业 部 碾 米 机 定点 生产 厂 ， 省 外 贸 米 机 出 口 骨 
干 企 业 , 国家 一 级 企业 ，1995 年 跨 入 山东 省 机 械 上 
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业 利 税 总 额 50 强 企业 。 现 有 职工 1780 人 , 占 地 面积 
15.8 Am, 拥有 主要 生产 设备 510 台 套 , 专用 设备 
38 台 套 ， 各 类 检测 仪器 、 设 备 16 台 套 ， 固 定 资 产 
5800 万 元 。1995 年 完成 工业 总 产值 5500 万 元 ,利税 
1390 万 元 ，1996 年 计划 完成 销售 收入 10000 万 元 ， 
利税 2000 万 元 ， 出 口 创汇 600 万 美元 。 

目前 , 主要 产品 “精华 牌 ”N 系列 喷 风 碾 米 机 、 
BES. HH. BRAA KL. HHL. IAS 
石 机 、KQ 系列 木工 多 用 人 刨床 等 三 大 系列 20 多 个 品 
种 。N 系列 的 单 风 道 、 双 风 道 、 铁 辊 式 、 砂 辊 式 、 胶 
辊 式 喷 风 碾 米 机 、 套 谷 机 先后 荣获 山东 省 优质 产 
m. 第 一 、 二 届 全 国 农 副 产品 加 工 机械 “ 双 优 ” 金 
奖 ，1995 年 中 国保 护 消费 者 基金 会 确认 为 “消费 者 
言 得 过 产品 ”，1995 年 全 国 最 受用 户 欢迎 的 农 副 产 
品 加 工 机 械 , 中 国 第 二 届 农 业 博 览 会 “ 银 奖 ”, 农业 
部 推荐 产品 等 。 

正在 加 紧 组 建 的 企业 集团 ， 将 成 为 拥有 农业 机 
械 、 工 程 机 械 、 机 床 工 具 、 玛 钢管 件 、 磨 具 磨 料 、 木 
器 家 俱 、 绢 丝 、 印 刷 、 服 装 等 行业 的 大 型 企业 集团 。 
到 “ 九 五 ” 末 达 到 产值 5 个 亿 , 利税 2 MZ. 出 口 创 
汇 超 于 万 美元 。 


KNEA 


厂 长 : 刘 世 顺 

地 址 : 湖北 省 武汉 市 汉阳 大 道 542 号 

电话 : (027) 4871160 

(GEL: (027) 4871160 

HITE. 8004 

邮编 430051 

武汉 拖拉 机 三 是 中 国 第 一 台 手 扶 拖拉 机 研制 三 
家 ,机 械 工业 部 重点 中 型 企业 , 已 有 30 多 年 手 扶 拖 
拉 机 的 生产 历史 。 生 产 的 黄 稚 一 12 手 扶 拖拉 机 结构 
RE. 外 型 美观 ,质量 优良 , 曾 多 次 荣获 省 优 、 部 优 、 
国 优 。 工厂 还 生产 5 一 8 马力 手 扶 拖拉 机 ,，T9102 型 
折腰 运输 车 , 黄 蕉 HH-1108D 型 四 轮 农用 运输 车 , 东 
风 汽 车 的 变速 箱 壳 体 ， 主 轴 等 汽车 零 部 件 及 哪 式 破 
碎 机 等 通用 矿山 机 械 。 

工厂 占 地 面积 13.5 Hm, 职工 1500 余人, 工 
ERRAR 92 人 ,生产 车 间 面 积 5.7 万 m. WAR 
热 加 工 车 间 共 12 Æ., 主要 生产 设备 451 台 , 其 中 金 
属 切削 机 床 314 A. 大 、 中 型 冲压 设备 27 台 。 并 具 
有 省 内 工艺 先进 的 铸造 高 压 多 触 头 造型 自动 生产 线 
MAER RMR. 

喀麦隆 和 塞拉利昂 国家 领导 人 分 别 于 1993 年 、 
1994 年 专程 到 厂 参 观 访问 , 提出 了 在 非洲 联合 办 厂 
和 急需 手 扶 拖 拉 机 的 意向 ,目前 工厂 已 拟定 在 喀 麦 
隆 建 立 中 咯 合资 的 “ 华 隆 拖拉 机 总 公司 ”, 为 工厂 开 
拓 非 洲 市 场 展现 出 光明 的 前 景 。 


四 川 华 川 汽车 厂 


te: R 
地 址 : 四 川 省 达 川 市 南城 新 桥 路 55 号 
电话 : (0818) 2125415 2651247 


(GH: (0818) 2125425 

邮编 : 635000 

四 川 华 川 汽车 三 (简称 华 川 广 ) 系 四 川 省 国有 中 
型 机 械 工 业 企业 ， 位 于 川 东 北 重镇 达 川 市 南城 开发 
区 ， 现 系 中 国 汽车 工业 协会 和 中 国 农机 工业 协会 会 
员 、 中 国 第 一 汽车 集团 公司 和 四 川 农 用 运输 车 集团 
公司 成 员 厂 ,四 川 省 农用 运输 车 行业 的 重点 企业 .。 工 
三 先后 获得 四 川 省 先进 企业 .省 优秀 企业 .省 级 文明 
单位 称号 ，1992 年 进入 “中 国 交 通 运 输 设 备 制造 行 
业 百 强 企业 ”行列 ，1994 TE REPO eT A A A E 
为 “8 十 5” 战 略 工程 的 重点 责任 企业 。 

工厂 现 有 职工 1525 人 ,其 中 各 类 专业 技术 人 员 
286 名 ， 占 地 40 万 m*:， 其 中 工业 建筑 面积 7 万 余 
m2， 各 类 工艺 装备 576 台 套 ， 固 定 资产 原 值 1.5 亿 
元 ,建成 了 设施 配套 完善 ,机械化 作业 程度 较 高 的 冲 
E, 焊 装 、 涂 装 、 总 装 四 大 工艺 生产 线 , 其 中 冲压 能 
力 达 到 5630t, RE, 总 装 工 艺 线 年 生产 能 力 分 别 达 
到 三 万 辆 。 通过 “ 八 五 ”期 间 的 技术 改造 , 工厂 已 具 
备 了 年 产 万 辆 汽车 和 农用 运输 车 的 综合 生产 能 力 。 

华 咱 三 以 产销 轻型 载 货 自 匈 汽 车 和 农用 运输 车 
为 主 业 ， 主 导 产 品系 华 川 牌 系列 载 货 汽 车 和 系列 农 
用 运输 车 , 共 20 个 品种 , 工厂 和 产品 分 别 列 入 了 全 
国 汽 车 目录 和 农用 运输 车 上 目录。 主导 产品 DZ3040 
HARKER ERE mK; FY2815 农用 运 
WE 1995 年 度 接受 机 械 部 农用 运输 车 可 靠 性 指标 
考核 ,达到 10000km 无 故障 运行 ,被 评 为 优等 品 。 产 
品 销 往 全 国 26 个 省 、 市 、 自 治 区 , 形成 了 稳定 的 市 
场 销售 网 络 。“ 八 五 ”期 间 共 生产 车 30374 辆 , 创 产 
值 10.5 亿 元 ， 创 利税 合计 8500 万 元 。1994 年 ， 工 
厂 生 产 车 8021 辆 , 位 届 全 国 改装 行业 第 一 , 1995 年 
生产 汽车 8215 辆 ,完成 销售 收入 2. 86 亿 元 ,创利 税 
1273 万 元 。1996 年 , 华 川 厂 将 按 全 年 预定 计划 多 产 
超 产 ， 力 争 实现 “ 九 五 ”开门 红 。 


四 川 福 斯 特 实业 股份 有 限 公司 


法 定 代 表 人 : 将 就 全 

地 址 : 四 川 省 遂宁 市 遂 州 北 路 116 号 

电话 : (08252) 224311 

传真 ，(08252) 226844 

电 挂 ， 2395 

邮编 629000 

四 川 福 斯 特 实业 股份 有 限 公 司 是 中 国 第 一 汽车 
集团 和 四 川 轻型 车 底盘 工业 公司 成 员 企 业 ， 中 国 最 
大 500 家 交通 运输 设备 制造 企业 之 --， 中 国 包 装机 
械 的 定点 生产 企业 。 公 司 占 地 18 万 m:, 有 固定 资产 
7000 多 万 元 ,员工 1560 人 .1995 年 建成 总 装 、 涂 装 、 
检测 ,组 焊 , 冲压 等 5 条 生产 线 , 具有 各 类 专业 化 设 
备 800 多 台 (E) AmA AM” RR HHZ EA 
“ 银 盾 " 牌 瓦 楞 纸箱 加 工 设备 两 大 系列 50 多 个 品 
具有 年 产 农 用 车 3 万 辆 ， 瓦 枚 纸箱 加 工 设备 800 台 
E) 的 能 力 ， 年 销售 收入 达 2 亿 元 。 

公司 具有 和 较 先进 的 检测 手段 、 严 密 的 质量 保证 
体系 和 完善 的 售后 服务 体系 ， 产 品 在 用 户 中 赢得 了 
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较 好 的 质量 信誉 。 在 '94 四 川 名 优 特 新 产品 博览 会 
上 ,FY2815D 农用 运输 车 获 金 奖 ，ZD1200a WHET 
装订 机 获 银 奖 。1994 年 FY2815CD 1 型 农用 运输 车 
获 四 川 省 机 械 厅 颁发 的 一 等 品 证 书 ，1995 年 10 月 
被 机 械 工 业 部 评 为 可 靠 性 考核 达标 特别 推荐 产 
品 。 

公司 被 列 入 四 川 省 80 家 现代 企业 制度 试点 企 
业 之 一 , 公司 的 农用 车 被 列 入 四 川 省 “8 十 5” 项 目 。 
公司 大 力 发 展 规模 经 营 ，1996 年 完成 1600 万 元 的 
包装 机 械 技 改 项 目 , 在 “万 五 "期 间 将 投资 14690 万 
元 ,完成 年 产 农用 车 6 万 辆 的 技 改 项 目 。“ 九 五 ” 末 
可 实现 销售 收入 30 亿 元 。 


四 川江 东 机 械 厂 
厂 长 ， 施 继 伟 


地 址 ， 四 川 省 万 县 市 五 桥 区 沱 口 

电话 :; (0819) 7541607 

传真 ; (0819) 7541605 

HITE: 2894 

邮编 634002 

四 川江 东 机 械 厂 始 建 于 1937 年 , 现 隶 属 万 县 市 
机 械 电 子 工业 局 ， 是 生产 多 品种 液压 机 械 的 中 型 企 
业 ， 属 三 峡 工 程 全 淹 全 迁 企 业 。 

工厂 现 有 职工 982 人 ， 其 中 各 类 专业 人 员 168 
A. 固定 资产 原 值 4344 万 元 , 主要 生产 设备 323 台 
套 。 冷 、 热 加 工 制造 手段 齐全 ， 设 有 ?7 SER 20 
个 技术 、 经 营 管理 科室 。 

主要 产品 有 : 

1, 1000~48000KN 系列 热 压 机 、 砂 轮 压 机 ，。 

2, 500~6300kKN 系列 四 柱 式 万 能 液压 机 。 

3、 加 工 直径 250~1200mm 的 自动 、 半 自动 系 
列 液压 带 锯床 。 

4, 250~1600kKN 系列 平板 硫化 机 。 

5、 大 、 中 、 小 型 系列 塑料 横 具 架 。 

6、 年 产 3000ms 人 刨花板 成 套 设 备 。 

7, 25~63kN 单 柱 万 能 液压 机 。 

8, 100O~1000KN 单 柱 校 正 压 装 液 压 机 。 

其 中 热 压 机 评 为 1990 年 省 优质 产品 ;四 柱 式 万 
能 液压 机 多 年 保持 一 等 品 水 平 ; 热 压 机 、 四柱 压 机 、 
中 小 型 塑料 模具 架 1994 年 获 四 川 省 名 优 特产 品 博 
览 会 银 奖 。 


四 川 拖拉 机 总 厂 


Vk: AER 

地 址 ， 四 川 省 简阳 市 建设 路 

电话 : (08410) 722634 

传真 ，(08410) 722656 

邮编 641400 

四 川 拖拉 机 总 厂 系 机 械 工 业 部 重点 企业 ， 是 生 
产 小 型 拖拉 机 和 农用 运输 车 的 专业 工厂 。 位 于 四 川 
省 简阳 市 城区 ,工厂 占 地 面积 25 R m. AE HEH 
原 值 近 7000 万 元 。 现 有 职工 2300 余人 ,主要 生产 设 
备 600 余 台 ， 上 有 具有 年 产 手 扶 拖拉 机 35000 台 和 农用 


运输 车 5000 辆 以 上 的 能 力 。 

该 厂 生 产 的 3 一 15 马力 系列 小 型 拖拉 机 外 型 美 
观 、 结 构 紧 竣 ,可靠 性 强 。 可 与 多 种 农机 具 瑟 套 使 用 ， 
BAMA. 旋 耕 , 播种 , 运输 等 多 种 功能 。 由 于 设计 
优良 、 质量 可 靠 而 属 获 殊 荣 : 工农 -12 型 手 扶 拖拉 机 
曾 获 省 优 、 部 优 和 国家 银 质 奖 、 全 国 双 十 佳 “ 金 牛 
奖 ”; EM-7 型 手 扶 拖拉 机 曾 获 省 重大 科技 成 果 奖 、 
部 优秀 新 产品 “金龙 奖 ” 并 曾 在 国际 招标 中 中 标 ， 
1995 年 又 被 部 列 为 向 国内 外 用 户 特 别 推荐 产品 ; 
EM-31 型 手 扶 拖拉 机 和 EM-15YU1 运输 型 拖拉 机 
都 曾 荣 获 省 、 市 科技 进步 奖 。 此 外 ,该 三 生产 的 方圆 
牌 系列 农用 运输 车 被 评 为 “首届 四 川 省 群众 喜爱 产 
品 ”。 

近年 来 , 工厂 还 先后 开发 出 CQ19。210 汽车 离 
合 器 、1105 变速 后 桥 、 电 猎 添 加 剂 等 新 产品 。 

该 三 产品 畅销 全 国 、 远 销 非洲 、 南 美和 和 东南亚， 
深 受 用 户 好 评 。 

陕西 省 富平 联合 收割 机 广 

te: 张 德 龙 

地 址 ， 陕西 省 富平 县 站 北 街 15 号 

电话 : (0913) 8212526 8212579 

Hy, H: 0208 

邮编 711700 

陕西 省 富平 联合 收割 机 厂 是 机 械 工业 部 收割 机 
和 农用 挂车 的 定点 生产 厂家 。 厂 区 占 地 面积 7 万 
m’, 拥有 各 种 设备 200 多 台 ， 技 术 力 量 雄 厚 ， 检 测 
手段 齐全 。 有 其 有 年 产 3000 台 谷 物 联合 收割 机 、3000 
辆 农用 挂车 、5000 ARAL S| RB. 3000 4 FI WAHL 2000 
辆 二 轮 车 的 生产 能 力 。 

本 厂 建 厂 30 余年 来 不 断 进行 技术 改造 ,更 新 产 
品 , 曾 荣获 国家 农业 部 企业 技术 进步 奖 。 现 主要 生产 
为 18 一 50 马力 中 小 型 拖拉 机 配套 的 4L (1~5) 系列 
谷物 联合 收割 机 ;4GL130、160 系列 麦 稻 割 晒 机 ;7C 
(1~2T) 系列 农用 挂车 ; 1LF130、230、330 系列 机 
pee; SX7Y-750 型 三 轮 车 及 4L-1.5A WEE 
联合 收割 机 等 产品 。 主 导 产 品 谷物 联合 收割 机 曾 获 
全 国 第 六 届 发 明 展览 会 优秀 新 产品 奖 、 第 一 让 全 国 
收获 机 械 展 评 会 新 颖 奖 、 陕 西 省 优秀 产品 奖 及 全 国 
用 户 信 得 过 产品 等 荣誉 , 行销 20 STA. i. BA 
区 ,农用 挂车 、 麦 稻 割 晒 机 等 为 省 优 产品 , 深 受 用 户 
的 欢迎 。 





陕西 省 扶风 水 录 厂 

te: fe R 

Hoe. 陕西 省 扶风 县 绛 帐 火车 站 

电话 : (0917) 5331328 5331317 5331029 

电 挂 : 3119 

邮编 ，722205 

陕西 省 扶风 水 泵 厂 是 机 械 工 业 部 定点 生产 潜水 
电 泵 的 专业 厂家 ,西北 地 区 最 早生 产 潜水 泵 的 企业 ， 
省 级 先进 企业 。 主 要 生产 “ 扶 龙 ” 牌 150Q]、200Q]J、 
250Q] 、QS HAKER. 6SWDL Py OK ROK 
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186FQ20 型 盐场 专用 泵 等 6 个 系列 、32 个 流量 等 
级 ，180 多 个 规格 的 产品 。 还 可 生产 DDB-F-4-18. 5 
电子 型 电机 起 动 保护 器 、 无 塔 上 水 器 专用 泵 及 为 用 
户 设计 制造 各 种 非 标 、 耐 温 、 防 腐 等 特殊 用 途 的 潜水 
BE 

“ 扶 龙 ” 牌 产品 具有 设计 先进 、 结 构 简 单 、 安 装 
维修 方便 , 运转 平稳 , 使 用 安全 ,高 效 节 能 等 特点 ， 
适用 于 从 深井 、 浅水、 水渠、 河流 提取 清水 , 是 农田 
灌溉 、 高 原 人 畜 用 水 、 工 厂 、 矿山 、 建筑 工程 及 民用 
给 水 排水 的 理想 设备 。“ 扶 龙 ” 牌 潜水 电 泵 曾 获 机 械 
部 、 陕 西 省 优质 产品 称号 .优秀 新 产品 称号 及 全 国 行 
评 质 量 奖 。1993 年 陕西 农业 发 展 水 产 项 目 利 用 世界 
银行 贷款 招标 采购 潜水 电 泵 ,全 国 竞争 厂家 林立 , 扶 
龙 水 有 泵 一 举 中 标 。 在 水 泵 产品 质量 统 检 中 ，1994 年 
荣获 全 国 第 四 ，1995 年 荣获 全 省 第 一 , 同年 两 种 产 
品 荣获 澳门 国际 金奖 。 

该 厂 技 术 精 良 、 工艺 先进 、 检 测 手 段 完 善 , 设计 
能 力 强 ,生产 规模 宏大 ,产品 质量 技术 性 能 指标 分 别 
达到 和 超过 西 德 .意大利 同类 产品 , 深 受 广大 用 户 信 
ol, Pom. H.W. B, EFE S. OR. T. A 
等 全 国 18 个 省 区 及 东南 亚 等 国 。 


新 疆 十 月 拖拉 机 制造 A) 
有 限 责任 公司 

总 经 理 : 陈 水 刚 

Mott: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 扬子 江 路 42 号 

电话 : (0991) 5853022 

电 挂 ，0577 

邮编 830000 

新 疆 十 月 拖拉 机 制造 (集团 ) 有 限 责任 公司 ( 原 
为 新 对 十 月 拖拉 机 制造 厂 ) 是 国家 大 型 二 类 企业 , 自 
治 区 一 级 企业 .该 三 是 建国 初期 根据 中 苏 换 货 协议 ， 
由 前 苏联 援 建 的 具有 较 大 规模 的 汽车 修配 企业 ， 是 
“一 五 ”期 间 156 个 国家 重点 建设 项 目 之 一 , 迄今 已 
有 44 年 的 发 展 历 史 ， 

该 厂 固定 资产 总 值 2. 18 亿 元 ,净值 1. 69 亿 元 。 
在 职 职工 2800 人 ， 工 程 技术 人 员 和 管理 人 员 488 
A. 工厂 下 设 8 个 公司 、6 个 分 厂 、8 个 冷 热 加 工 车 
间 ， 拥有 各 种 设备 594 台 , 并 有 铸造 、 壳 体 加 工 、 总 
装 、 喷洒 5 条 生产 流水 线 。 主要 产品 有 : XJ-150 型 、 
180 型 、200 型 、500 型 、503H 型 等 三 个 系列 拖拉 机 
产品 ; 另外 还 有 2t、5t、10t HA, 增 氧 机 、 清 雪 机 、 
鱼 饲 料 颗 粒 机 、 型 煤 机 、 介 质 导 热 散热 器 等 多 种 产 
品 。1995 年 企业 各 项 经 营 指 标 创 造 了 历史 最 好 水 
平 ,拖拉 机 产量 为 30356 台 ， 完 成 工业 总 产值 1. 78 
亿 元 ， 产品 销售 收入 3.05 亿 元 ， 利 税 总 额 1560 万 
元 。 该 厂 继 1993 年 荣获 “中 国 农机 百 强 企业 ”称号 
之 后 ， 又 被 国务 院 评 价 中 心 、 国 家 统计 局 评 为 1994 
年 度 新 疆 工 业 行 业 10 强 企业 和 “中 国 新 疆 最 大 工业 
企业 和 最 佳 经 营 效 益 工 业 企 业 ”，1994 年 荣获 机 械 
工业 部 颁发 的 “可 靠 性 达标 推荐 产品 ”称号 , XJ-150 
型 拖拉 机 被 评 为 1995 年 度 自治 区 名 牌 产品 ; 1995 
SE, XJ-120, 150, 180, 500 型 拖拉 机 被 国家 统计 局 


社 调 队 、 中 国 农机 研究 院 评 为 “全 国 四 最 ” 产品, 即 
“SR (ARIE. 全国 知 名 度 最 高 、 全国 最 具 市 场 潜 
力 . 全 国 最 畅销 产品 ,该 厂 还 获得 自治 区 1995 FE 
“开发 建设 新 吐 先 进 企 业 ” 荣 誉 称号 。 


新 疆 潜 水 录 厂 


地 址 : PH FL AR 
电话 : (0994) 5801474 
邮编 831300 

新 疆 潜 水 和 泵 厂 是 机 械 工 业 部 在 新 疆 唯 - -定点 生 
产 潜 水 电 泵 的 专业 三 家 ,自治 区 一 级 企业 ,国家 中 型 
企业 。 现 生产 各 种 规格 型 号 的 潜水 电 和 泵 180 余 种 ,年 
产能 力 1 万 余 台 套 ， 素 有 “新 疆 第 一 条 ”之 称 。 

近 几 年 来 ,新 疆 潜 水 和 泵 厂 依 靠 科 技 进 步 , 狠 抓 产 
品质 量 ,大 力 开 发 新 产品 ,以 节能 而 优质 的 产品 畅销 
天 山南 北 ,并 大 批量 出 口 独 联 体 和 中 亚 各 国 , 出 口 量 
届 全 国 同 行业 第 一 名 。 该 厂 连 续 二 年 被 评 为 全 国 潜 
水 泵 行业 “十 佳 先 进 企 业 ”.“ 八 五 ” 期间, 该 厂 被 国 
家 经 贸 委 、 国家 计划 委员 会 、 国 家 科学 技术 委员 会 、 
中 华 全 国 总 工会 授予 “全 国 节能 先进 企业 ”称号 。 
1995 年 ， 该 厂 生 产 的 “五 家 渠 ” 牌 潜水 电 泵 被 评 为 
自治 区 “名牌 产品 ” 工厂 还 被 评 为 新 疆 机 械 行业 唯 
一 的 “全 国 优秀 企业 ”。 


新 疆 农垦 机 械 工 业 公 司 地 膜 机 厂 


te: KE 

地 址 : 新 疆 阿 克 苏 地 区 塔 门 镇 

电话 : (0997) 4988218 4988213 

IEH: (0997) 4988254 

HS He: 843017 

Pre KSLA Lb a] RL). ， 是 专业 生产 
棉花 、 玉 米 . 打 瓜 、 花 生 等 作物 地 膜 履 盖 机 械 的 厂家 。 

该 厂 拥有 固定 资产 608 万 元 ,职工 200 人 ,其 中 
技术 人 员 38 A. 1995 年 产值 1300 余万元 ,利税 430 
万 元 ,该 厂 生 产 的 地 膜 覆盖 机 械 可 一 次 完成 镇 压 起 
B®. Fa. BOR. 播种、 施肥 、 种 行 镇 压 等 作业 。 经 
过 上 千 万 亩 的 播种 证 明 ,该 机 械 具 有 性 能 良好 .结构 
合理 、 适 应 性 强 等 优点 。 

1988 年 该 厂 生 产 的 2BMG 系列 地 膜 覆盖 机 械 
获 农 笋 渔业 部 推广 许可 证 ,1993 年 2BMG 系列 获 自 
治 区 优质 产品 称号 ， 同 年 获 国 家 星火 二 等 奖 ，1996 
年 获 国 家 科学 进步 奖 。 该 产品 已 覆盖 全 吐 各 地 ,并 销 
往 全 国 十 几 个 省 区 . 

经 过 多 年 的 研制 试验 ，1993 年 推出 1.4~1. 5m 
地 腊 的 2BMK 系列 地 膜 机 , 该 机 上 市 以 后 为 用 户 取 
得 了 很 高 的 经 济 效益 , 深 受 用 户 青睐 ,并 于 1996 年 
获 自 治 区 质量 认证 。 该 三 生 产 的 膜 下 条 播 机 获 国家 
专利 。 

该 三 生产 的 3ZFX 中 耕 施肥 机 1992 年 获 国家 
专利 ， 同 时 还 生产 与 29 ~ 41kW 拖拉 机 配套 的 
3ZFX-10A 中 耕 施 肥 机 。 

该 三 的 方针 是 围绕 农业 办 工业 ， 


5801473 


以 使 工 广 生产 
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的 农机 产品 能 满足 用 户 的 要 求 。 该 厂 的 经 营 宗旨 
产品 求 新 、 质 量 创 优 .经 营 搞活、 管理 求 精 。 


机 械 工 业 部 上 海内 燃 机 研究 所 


MK: ESE 

地 址 ， 上海 市 军工 路 2500 号 

电话 : (021) 65485856 

电 挂 : 8204 

邮编 200432 

机 械 工业 部 上 海内 燃 机 研究 所 是 部 直属 的 以 科 
研 为 主 ， 集 和 科研、 生产、 贸易 为 一 体 的 大 型 综合 性 
研究 所 , 主要 从 事 中 小 功率 内 燃 机 及 其 零 部 件 开 
发 、 共 性 基础 技术 、 测 试 技 术 和 专用 装备 的 研究 开 
发 机 构 。 

该 所 专业 和 学 科 设 置 齐全 ， 在 内 燃 机 产品 开发 
上 已 形成 了 自己 特色 , 95 系列 柴油 机 、R。S 系列 小 
型 单 抽 柴油机，70 一 75 系列 、80 一 85 系列 、90 一 95 
系列 、100 KW, 102~105 系列 等 多 和 机 和 6105Q 
型 柴油 机 ,ZH1105W 型 柴油 机 等 已 广泛 应 用 于 国民 
经 济 各 部 门 , 取 得 了 和 良好 的 社会 效益 .在 内 燃 机 产品 
CAD 系统 、 高 温 结 构 陶 瓷 零 部 件 、 花 瓣 型 燃烧 系统 
和 新 100 系列 柴油 机 的 研制 开发 ， 以 及 195 型 柴油 
机 改进 提高 等 方面 ， 半 获 国家 和 部 、 市 级 科技 成 果 
奖 ， 该 所 还 设 有 工程 设计 室 及 测试 设备 和 专用 装备 
制造 中 心 。 将 立足 于 中 、 小 功率 内 燃 机 , 面向 汽车 、 
摩托 车 农机、 工程 机 械 和 船 艇 等 大 行业 , 诚意 为 各 
界 用 户 提供 各 类 技术 服务 。 


中 国 农 业 机 械 工 业 协 会 
理事 单位 文字 介绍 


北京 九龙 机 械 制造 三 


(理事 单位 ) 

rte: 何 展 安 

地 址 ， 北京 市 门头沟 区 大 峪 小 河滩 1 号 

His: (010) 69842853 

邮编 ， 102300 

北京 九龙 机 械 制造 厂 建 于 1958 年 ,是 全 民 所 有 
MEL, 下 设 旋 耕 刀 、 农 牧 机 械 、 电 缆 桥 架 、 机 械 加 
工 、 轻 质 建 材 、 精 密 铸 造 等 具有 各 自 优势 的 六 个 分 厂 
和 和 一 个 厂 办 研究 所 , 现 有 职工 485 人 ,各 类 技术 人 员 
50 人 ， 生产 建筑 面积 15000m?*。 具 有 锻造 、 精 密 铸 
造 、 薄 板 成 形 、 金 属 结构 、 机 械 加 工 、 建 筑 生 产 等 ， 
工种 齐全 。 共 有 各 类 设备 220 台 , 是 具有 综合 能 力 的 
机 械 制 造 厂 。 曾 生产 过 JB23-80 型 压力 机 、C620-1 
车 床 、C41-65 型 空气 锤 、X502 IRAK., KARE 
机 和 发 电机 组 等 。 现 主要 产品 有 ST 系列 旋 耕 刀 和 
KË, I STAA 型 饲料 加 工 机 组 、 系 列 电缆 桥架 、 
VSG 系列 输 油 泵 和 XT AARP R. BRIER, 
计算 机 控制 系统 。 电 缆 桥 架 和 旋 耕 刀 分 别 荣获 北京 
市 星火 项 目 一 等 奖 和 三 等 奖 。 该 厂 是 国家 计量 和 财 
务 一 级 企业 。 


三 办 科研 所 承担 着 新 产品 、 新 技术 、 新 工艺 、 新 
材料 的 消化 吸收 .开发 研制 .推广 应 用 和 对 外 技术 服 
务工 作 。 从 1992 年 开始 , 与 用 户 合作 研制 开发 生物 
又 料 加 工 成 套 设 备 ， 先 后 在 门头沟 区 和 怀柔 具 各 安 
装 一 台 样 机 ， 经 过 投产 使 用 ， 已 收 到 较 好 的 经 济 效 
fe» 经 过 改进 完善 , 即将 批量 生产 。 该 所 设计 能 力 较 
强 , 对 外 可 以 承接 计算 机 和 电 控 系统 ,饲料 加 工 成 套 
设备 和 各 类 专用 机 械 的 设计 。 


北京 市 植保 机 械 厂 


(理事 单位 ) 

TR: KEE 

地 址 : 北京 市 怀柔 县 迎 宾 中 路 

电话 : (010) 69644531 (销售 ) 

(010) 69523284 (总 机 ) 

传真 ，(010) 69643280 

电 挂 ，9214 

邮编 101400 

北京 市 植保 机 械 厂 地 处 北京 市 北部 ,长城 脚 下 ， 
风景 秀丽 的 怀柔 县 城内 ,该 厂 始 建 于 1958 年 , 在 中 
BS EPR AALS RL. EUR A ae 
重点 骨干 企业 ， 现 主导 产品 有 东方 红牌 WFB- 
18AC, WFB-18A,C, WFB-18A;C、 3MF-16, WFY- 
3 等 型 机 动 植保 机 械 和 北京 牌 BJ2310、BJ2308W 等 
型 四 轮 农 用 运输 车 。 该 厂 植保 机 械 是 部 优 、 市 优 产 
品 , 曾 获 1978 年 第 一 次 全 国 科 学 大 会 奖 , 首届 中 国 
农业 博览 会 铜 奖 和 第 二 届 银 奖 ， 曼谷 《93 年 中 国 优 
质 农产品 及 科技 成 果 设 备 展 览 会 )》 金奖 ，1993 年 被 
评 为 全 国 最 受 欢 迎 的 植保 机 械 ,，1995 年 被 评 为 北京 
市 名 牌 产品 。 该 厂 生 产 的 各 种 型 号 植保 机 械 畅 销 全 
国 各 省 市 自治 区 ， 是 同类 产品 销售 量 最 多 的 企业 之 
一 , 同时, 产品 出 口 远 销 50 多 个 国家 和 和 地区。 该 厂 
农用 车 选用 国内 优质 柴油 机 为 动力 ， 车 身 采 用 日 本 
进口 模具 冲压 成 形 ， 目 前 该 产品 年 产能 力 达 万 辆 ， 
“ 九 五 ”期 间 将 形成 4 万 辆 能 力 。 


中 国 工 程 与 农业 机 械 进 出 口 总 公司 


( 副 理 事 长 单位 ) 
总 经 理 : BR ZEBU: SAR 
副 总 经 理 : (Ib RRB KI HSH 
汉 晓 明 

地 址 : 北京 市 海淀 区 里 成 路 43 号 

电话 : (010) 68410203 

传真 ; (010) 68410201 68410198 

电 传 : 22467AMPRC 一 CN 

EHE: 6361 

邮编 : 100037 

中 国 工程 与 农业 机 械 进 出 口 总 公司 (简称 
CAMC), 是 机 械 工 业 部 直属 公司 ,国家 二 级 企业 ,成 
立 于 1982 年 1 月 1 日 。 

CAMC 成 立 以 来 , 一 直 在 我 国 工 程 、 农 机 外 贸 
行业 中 发 挥 着 主力 军 和 主 渠道 的 作用 。 在 国内 外 电 
站 、 铁路、 桥 染 、 煤矿 、 港口、 水 泥 厂 、 砖 厂 、 糖 三 、 
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农 副 产品 加 工 及 成 套 机 电 设 备 的 国际 投标 、 工 程 承 
包 项 目 中 取得 了 令 人 瞩目 的 成 绩 。 

除 工程 机 械 、 农 业 机 械 等 进出 口 业 务 外 ,CAMC 
还 经 营 并 代理 其 它 机 电 产 品 及 零 配 件 、 轻 工 产品 、 
纺织 产品 、 家 用 电器 、 化工 产品 、 日 用 百货 以 及 除 
国家 规定 的 专营 产品 外 的 其 它 各 类 商品 的 进出 口 ; 
技术 进出 口 ; 承办 中 外 合资 经 营 、 合 作 生 产 、 来 料 加 
I., 来 样 加 工 、 来 件 装配 ; 补偿 贸易 ; 易 货 贸易 和 转 
口 贸易 、 对 销 贸 易 ; 承办 对 外 展览 、 技 术 咨 询 服 务 和 
技术 交流 ;承办 国外 工程 和 国内 外 资 工程 ,对 外 派 遗 
工程 生产 及 技术 服务 的 劳务 人 员 ; 在 国外 兴办 企业 。 


中 国 农 牧 业 机 械 总 公司 


( 副 理 事 长 单位 ) 

BAH, REA 

地 址 : 北京 市 西城 区 月 坛 南 街 26 号 

电话 : (010) 68533045 68534688 

传真 (010) 68527532 68578603 

电 挂 :3667 

邮编 : 100825 

中 国 农 牧 业 机 械 总 公司 (CAAMC) 是 机 械 工业 
部 直属 的 全 国 性 成 套 经 营 公 司 、 国 家 甲 级 设备 成 套 
单位 、 全 国 农 牧 业 机 械 行 业 集 技 工 贸 于 一 体 的 综合 
性 大 型 国营 企业 ;是 中 国 农机 工业 协会 副 理事 长 单 
位 及 该 协会 所 属 的 收获 及 场 上 作业 机 械 、 冀 牧 及 饲 
料 加 工 机 械 、 农 副产品 加 工 机 械 、 风 力 机 械 四 个 分 会 
的 理事 长 和 秘书 长 单位 。 

该 公司 坚持 “ 面 回 两 个 市 场 , 做 好 双向 服务 ”和 
“一 业 为 主 多 种 经 营 ” 的 方针 。 重点 承包 国内 外 各 类 
农 牧 业 工程 建设 项 目 及 其 他 工程 项 目 ， 为 其 提供 技 
REH., TERIH. 成套 设备 、 安装 调试 、 技术 培训 
等 成 套 及 单项 服务 。 主 要 经 营销 售 拖拉 机 、 内 燃 机 、 
Py BR At HL LZR .联合 收割 机 和 各 种 农机 具 、 农 牧 渔业 
机 械 , 风力 发 电机 械 , 工程 建筑 机 械 , 汽车、 小 轿车 、 
摩托 车 、 农用 运输 车 , 钢材 、 生铁 、 有 色 金 属 、 建 材 、 
木材 、 化工 产 品 及 原料 、 五 金 交 电 , 家 用 电器 、 农 副 
产品 、 农用 金属 工具 等 产品 ; 开展 进出 口 业务 和 “三 
来 一 补 ” 贸 易 , 参加 国际 投标 , 开发 农 牧 业 机 械 新 产 
品 ; 为 生产 企业 提供 基建 技 改 所 需 的 机 电 设备 , 引 进 
技术 和 组 织 消化 吸收 ， 并 提供 有 关 的 技术 咨询 和 多 
功能 服务 。 

该 公司 与 全 国 农 牧 业 机 械 行 业 的 重点 工厂 、 科 
研 设计 院 所 、 大 专 院 校 和 各 级 农机 会 司 有 广泛 的 经 
营业 务 关 系 , 在 乌鲁木齐 镇江、 北京、 上 海 , 河北 、 
黑龙 江 、 湖南 ,辽宁 等 地 设 有 子 公 司 、 联营 公 司 和 联 
合 企业 ,并 与 马来西亚 、 美国 、 德 国 等 十 几 个 国家 和 
地 区 的 厂商 有 密切 的 贸易 合作 关系 。 近 几 年 来 ,公司 
承包 了 国内 外 50 多 个 农 牧 业 工程 项 目 , 国 际 投 标 中 
标 率 高 , 出 口 创 汇 近 3000 多 万 美元 , 年 经 销 额 数 亿 
元 。 


中 国 农业 机 械 总 公司 
〈 副 理事 长 单位 ) 


总 经 理 : ET 


副 总 经 理 : EER. KB. KM. Paci 

地 址 : 北京 市 西城 区 月 坛 南 街 26 号 

Hig: (010) 68532124 

传真 (010) 68511358 

电 挂 ，2751 

邮编 ，100825 

中 国 农业 机 械 总 公司 是 受 国内 贸易 部 、 机 械 工 
业 部 双重 领导 的 国有 大 型 物资 流通 企业 ， 并 享有 进 
出 口 经 营 权 ,到 1995 中 国 物 资 流通 综合 能 力 百 强 排 
序 第 28 i. ELE, RE, WH, RR, MRS 
有 5 个 直属 公司 ， 在 全 国 各 地 还 有 50 多 个 子 公 司 、 
合资 公司 ， 并 与 世界 上 20 多 个 国家 和 地 区 的 50 多 
家 客商 建立 了 国际 贸易 关系 。 境 外 还 创办 了 5 个 合 
资 企 业 及 办 事 机构 。 总 公司 以 支援 农业 .服务 农业 为 
宗旨 , 并 执行 “一 业 为 主 , 综合 经 营 , 兴办 实业 ”的 
方针 。 在 经 营 活动 中 实行 农机 与 非 农 机 、 经 营 与 实 
业 、 内 贸 与 外 贸 、 农 业 与 工业 、 农村 与 城市 的 五 个 结 
合 ,不断 拓宽 经 营 范围 和 服务 领域 ,努力 满足 客户 的 
各 种 需要 。 

受 政府 委托 ,总 公司 对 拥有 2600 多 个 省 、. 地、 县 
农机 公司 的 全 国 农机 公司 系统 实行 行业 管理 和 业务 
指导 ,使 行业 更 好 地 为 农村 经 济 发 展 服务 。 

总 公司 设 以 下 分 支 机 构 : 

中 国 农 机 华东 公司 电话 : 

中 国 农机 华北 公司 电话 : 

中 国 农机 东北 公司 电话: 

中 国 农机 中 南 公 司 电话: (027) 5802908 

中 国 农机 西南 公司 电话 : (028) 6637529 


北京 亚太 工程 农机 公司 
(理事 单位 ) 

总 经 理 ， 李 席 新 

公司 总 部 地 址 : 北京 市 西城 区 三 里 河 路 46 号 

Hig: (010) 68595059 68595060 

传真 ， (010) 68595054 

电 挂 ，0102 

邮编 100823 

公司 经 理 部 地 址 : 北京 市 德 胜 门 外 北 沙滩 1 与 

电话 : (010) 62017131 转 2694 

邮编 100083 

北京 亚太 工程 农机 公司 是 在 联合 国 亚洲 、 太 平 
洋 地 区 经 济 社会 委员 会 (ESCAP) 亚太 农机 网 协助 
下 成 立 的 国有 工程 机 械 、 农 业 机 械 专业 销售 公司 ,经 
营 面 广 , 供 货 量 大 ,种 类 齐全 ,价格 优惠 ,信誉 优良 。 
可 向 用 户 平价 提供 以 下 各 种 产品 。 

一 、 柴 油 机 

160 系列 : 潍坊 柴油 机 厂 产 6160 船用 柴油 机 。 

135 系列 :上海 柴油 机 厂 、 贵州 柴油 机 厂 、 南 通 
柴油 机 厂 、 无 锡 动力 机 厂 产 船用 单机 、 船 用 辅 机 、 电 
站 单机 、 工 程 机 械 用 机 。 

105 系列 : 玉林 柴油 机 厂 、 柳州 汽车 发 动机 矿产 
汽车 用 发 动机 。 

102 系列 : 朝阳 柴油 机 矿产 6102 车 用 柴油 机 ， 


(021) 63204310 
(022) 3304247 
(024) 6896473 
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扬州 柴油 机 厂 产 4102 车 用 柴油 机 。 

495 系列 :上 海 拖 拉 机 内 燃 机 公司 、 扬 州 柴 油 机 
三 产 电站 单机 、 船 用 单机 及 农用 运输 车 用 柴油 机 。 

490 系列 ; 成 都 内 人 燃 机 厂 产 农用 运输 车 用 柴油 
机 。 

485 系列 : 新 昌 柴 油 机 厂 、 烛 湖 柴油 机 厂 产 农 用 
运输 车 及 拖拉 机 用 柴油 机 。 

480 系列 : 扬州 动力 机 厂 产 农用 运输 车 用 柴油 
机 。 

单 缸 柴油 机 系列 :常州 柴油 机 矿产 D180.S195、 
S1100, 81110 系列 柴油 机 ; 武进 柴油 机 厂 产 S110、 
S1110 系列 柴油 机 。 

二 、 柴 油 发 电机 组 

5~1000kW 移动 式 . 固定 式 柴 油 发 电机 组 及 多 
种 特种 电源 。 

=. Pact 

WES ADIT PLAY OL. GE. 曲轴 , 油泵 等 
主要 部 件 及 全 套 易 损 配件 。 

四 、 农 用 运输 车 及 拖拉 机 

0.5~1.5t 所 有 规格 四 轮 农 用 运输 车 、 手 把 与 
方 问 盘 式 三 轮 农 用 运输 车 。12 一 150 马力 四 轮 拖 拉 
机 。 

五 、 排 灌 与 植保 机 械 

流量 6.25~170t/h WOR., 流量 11~100t/h 
潜水 电 泵 ,扬程 2~240rn HAR. HE, EMH 
粉 机 ， 修 前 机 等 。 


中 商 华 天 实业 公司 
〈 副 理事 长 单位 ) 


副 总 经 理 , 刘 勇 (法 人 代表 ) 

ALEM: M 

地 址 : 北京 市 复兴 门 肉 大街 45 号 

电话 : (010) 66095315 66095442 

传真 : (010) 66095313 66015991 

邮编 100801 

中 商 华 天 实业 公司 是 根据 国家 经 济 体制 改革 精 
神 ，1993 年 4 月 经 国务 院 经 济 贸易 委员 会 批准 ， 国 
家 工商 行政 管理 局 核准 登记 ， 在 原 商 业 部 商 办 工业 
管理 司 和 有 关 部 属 企 事业 单位 的 基础 上 组 建 。 注 册 
资金 为 3000 万 元 人 民 币 。 

中 商 华 天 实业 公司 是 国内 贸易 部 直属 的 全 民 所 
有 制 大 型 工 贸 企业 ， 接 受 国 家 粮食 储备 局 的 业务 指 
导 ， 是 中 谷 粮油 集团 紧密 层 企 业 。 

经 营 范围 : 

ER: 机 电 设 备 , 建筑 材料 , 装饰 材料 , 化 工 原 
料及 制品 ,汽车 ( 含 小 轿车 直销 ), 计算 机 及 辅助 设 
备 , 五 金 交 电 , 针 纺 织品 , RARE. 日 用 百货 , 粮 
油 及 制品 , 饲料 , 食品， 人 饮料, 农 副 土 特产 品 , 畜产 
品 ， 水 产品 , 酒 类 , 糖 、 茶 的 销售 、 储 运 ; 计划 外 有 
色 金 属 、 黑 色 金 属 SHH) 的 销售 。 

HE: 新 技术 、 新 产品 的 开发 、 研 制 、 销 售 ; 信 
息 咨 询 ， 技 术 服 务 ， 人 员 培 训 。 

公司 融 工 业 、 贸易、 储 运 、 科技 、 咨 询 服务 为 一 
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体 ,拥有 青岛 粮食 溶剂 油 公 司 .广东 茂名 粮油 物资 公 
司 .北京 中 实 工 贸 总 公司 .北京 奥 区 利 姆 制 粉 设备 维 
修 站 四 个 直属 企业 和 十 多 个 控股 公司 及 联营 公司 ， 

公司 设 有 贸易 部 、 工 程 技术 开发 部 、 实业 部 、 溶 
剂 油 物资 部 、 期 货 部 、 经营 部 、 财 务 部 和 行政 管理 部 
门 。 

北京 兴 东 方 实业 有 限 责 任 公司 

(理事 单位 ) 

总 经 理 ， 刘 振 山 

地 址 : 北 东 市 海淀 区 复兴 路 2 号 

电话 : (010) 63466193 

传真 ，(010) 63466193 

邮编 100038 

1995 年 12 月 8 日 ,经 北京 市 政府 批准 , 原 北 京 
市 农业 机 械 总 公司 撤销 ， 成立 北京 兴 东 方 实业 有 限 
责任 会 司 ， 并 授权 经 营 管理 国有 资产 和 房地产 系统 
开发 权 。 公 司 下 属 企 事业 单位 20 个 , 其 中 工业 企业 
6 个 ,商业 企业 2 个 , 其 它 企 业 ?7 个 ,事业 单位 5 个 。 
有 职工 7533 人 ,其 中 专业 技术 人 员 1507 人 AA 
有 资 1.57 亿 元 。 公 司 实施 “市 场 导向 、 调 整 结构 、 优 
二 兴 三 、 科技 椎 动 、 管 理科 学 、 经 济 规模 ”的 发 展 战 
略 ， 实 施 “3522” 工 程 ， 即 组 建 以 谷物 联合 收割 机 、 
农用 运输 车 和 小 型 汽油 机 三 大 拳头 产品 为 龙头 的 3 
个 企业 集团 ;发展 5 个 三 产 公司 ; 建设 2 座 商城 和 2 
个 住宅 小 区 ,形成 公司 新 的 产业 结构 和 经 济 体系 。 到 
1995 年 , 农机 固定 资产 总 值 达 22 亿 元 ;农机 总 动力 
468 万 kW， 平 均 每 万 亩 耕地 拥有 农机 总 动力 0.76 
万 kW 农机 装备 ,作业 范围 和 机 械 化 程度 已 居 全 国 
领先 水 平 。 农 机 服务 体系 建设 日 趋 完善 ,队伍 不 断 扩 
大 ; 农机 企业 化 管理 进一步 加 强 ， 经 济 效益 逐年 上 
F: 农机 科研 推广 取得 成 果 , 教育 培训 有 新 的 发 展 ， 
农机 化 管理 已 步 入 法 制 符 理 轨道 。 为 北京 郊区 经 济 
建设 作出 了 贡献 。 

ASA BT 
(常务 理事 单位 ) 

厂 长 兼 党 委 书记 : 杜 允 中 

电话 : (022) 3362240 

传真 ; (022) 3363160 

邮编 ，300190 

天 津 拖拉 机 制造 厂 是 天 津 汽车 工业 (集团 ) 有 限 
公司 所 属 企业 ， 是 中 国 大 中 马力 轮 式 拖拉 机 的 大 型 
制造 企业 , 生产 轮 式 拖拉 机 已 有 40 年 之 入 , 中 国 第 
一 批 中 马力 轮 式 拖 拉 机 就 是 在 这 个 三 诞生 的 。 卓 前 ， 
该 公司 中 马力 轮 式 拖 拉 机 在 中 国 市 场 占有 量 名 列 前 
F. 
天 津 拖拉 机 公司 占 地 面积 100 万 m, 建筑 面积 
35 万 mê, WIA 8000 人 ， 其 中 工程 技术 人 员 650 
人 ， 其 它 专业 技术 人 员 750 A; 拥有 各 种 设备 3200 
台 , 包括 6 条 自动 生产 线 和 36 条 生产 流水 线 以 及 
大 型 精密 设备 200 多 台 和 21 台 加 工 中 心 ,工厂 加 工 


农机 企 事业 单位 及 中 国 农业 机 械 工业 协会 理事 单位 介绍 81 


设备 齐全 ,检测 手段 完备 ; RAB. Re. AR. 
金工 、 齿 轮 、 热 处 理 , 冲压、 拖拉 机 总 装 、 汽 车 装 焊 、 
汽车 装配 、 工 具 、 机 修 等 16 个 分 厂 ; 固定 资产 原 值 
4.9 亿 元 。 主 要 产品 有 铁 牛 牌 拖拉 机 、 铁 牛 牌 农用 运 
输 车 、 华 利 牌 微型 卡车 。1983 年 引进 美国 约翰 迪 尔 
公司 拖拉 机 制造 技术 ,经 消化 吸收 国产 化 达到 
75% ,产品 已 通过 迪 尔 公司 认证 。 该 公司 产品 质量 优 
BR. 多 次 荣获 部 优 、 市 优质 量 称号 , 并 先后 荣获 国家 
新 产品 开发 奖 和 北京 国际 博览 会 银 奖 。1994 年 被 天 
津 市 政府 评 为 “ 八 五 ” 立功 先进 企业 。 天津 拖拉 机 公 
司 生产 规模 为 年 产 拖拉 机 1 万 台 、 微 型 卡车 1 万 辆 、 
农用 运输 车 5000 辆 。 

目前 ,该 公司 产品 在 满足 国内 市 场 需求 的 同时 ， 
微型 卡车 已 批量 出 口 到 哥伦比亚 、 中 东 等 国家 和 地 
区 ; 拖拉 机 已 问 美国 、 澳 大 利 亚 、 巴 西 、 南 非 、 印 尼 
等 20 多 个 国家 和 地 区 出 口 , 数额 达 干 余 台 。1994 年 
该 公司 在 巴西 合作 建 三， 开创 了 中 国 大 中 抑制 造 行 
业 在 国外 建 厂 的 先例 。 


天 妾 液压 机 械 集 团 公司 
(常务 理事 单位 ) 

总 经 理 ， 齐 雪 楼 

地 址 : 天 津 市 南开 区 三 纬 路 63 号 

电话 : (022) 7376321 

Hf. 23174TJPTB CN 

电 挂 ， 5222 

邮编 300100 

天 津液 压 机 械 集团 公司 ( 原 天 津 机 械 厂 ) 是 国家 
大 型 骨干 企业 ， 是 机 械 工 业 部 生产 液压 基础 原件 的 
重点 企业 。50 年 代 初 我 国 第 一 - 辆 “和 平 ” 牌 小 轿车 
在 这 里 诞生 ，60 年 代 初 第 一 辆 “ 铁 牛 ” 牌 拖拉 机 在 
这 里 研制 成 功 。 为 我 国 汽车 工业 和 农业 机 械 工业 的 
起 步 和 发 展 做 出 了 具有 有 历史 意义 的 贡献 。 

现在 ,已 建设 成 为 初 具 现代 管理 规模 ,注重 固定 
资产 投资 , 集 铸造 、 锻 造 、 金 加 工 、 热 处 理 、 总 装 、 
试验 、 供 产销 ,服务 于 一 体 的 大 型 综合 性 机 械 制 造 企 
业 。 

主要 产品 有 : 获得 机 械 工 业 部 优质 产品 称号 的 
CB32、CB46 系列 齿轮 条; G5、GPC4、G20、G30 系 
列 高 压 齿 轮 泵 ， FD75 系列 分 配器 ; DF40、DF80 系 
HERA: YG100、YG110 wee. DL 联合 收割 机 
液压 件 、DL 大 中 马力 拖拉 机 液压 件 ; 气动 元 件 。 可 
广泛 应 用 于 各 种 大 型 农业 机 械 、 工 程 机 械 、 汽 车 及 其 
它 工业 机 械 的 液压 工作 系统 。 

1E46FM, 1E50FM 型 汽油 机 是 从 德国 引进 纯 
达 普 摩托 车 厂 全 套 生 产 设备 、 图 纸 、 工 艺 而 生产 
的 。 该 产品 除 作为 摩托 车 动力 外 , 还 可 为 小 型 农业 
机 械 配 套 。 主要 性 能 指标 在 国内 外 具有 和 较 先进 水 
平 。 


石家庄 拖拉 机 三 
(理事 单位 ) 
TK: RER 


what: 河北 省 石家庄 市 和 平 东 路 418 号 

电话 ; (0311) 5051596 5053674 

传真 : (0311) 5054672 

- 电 挂 :2151 

邮编 : 050033 

石家庄 拖拉 机 厂 是 国家 定点 生产 拖拉 机 、 农 用 
运输 车 的 大 型 骨干 企业 ， 中 国 500 家 最 大 工业 企业 
之 一 。 河 北 省 最 大 的 农机 生产 厂 。 

当前 该 厂 主 要 生产 河北 -120、150、170、180、200 
型 系列 拖拉 机 ， “AA” MB SJZ2815、SJZ1608、 
SJZ1605W 等 农用 运输 车 ,， “希望 ” 牌 7Y-975、7Y- 
320 型 系列 三 轮 农 用 运输 车 。 

该 厂 自 1977 年 正式 投产 以 来 ,产品 在 国家 质量 
评比 中 多 次 获奖 : 1987 年 河北 -120 型 小 型 拖拉 机 获 
“牡丹 杯 ” 拉 力 赛 总 分 第 一 名 ; 全 国 小 四 轮 拖 拉 机 
“十 佳 产品 ”之 一 :1988 年 、1989 年 河北 -120 
(150) 双 获 部 优 产品 称号 ; 1990 年 河北 -120 (150) 
获 “ 双 十 佳 ” 产品。 石家庄 拖拉 机 厂 的 产品 销 往 18 
个 省 、 市 、 自 治 区 和 20 余 个 国家 。 

石家庄 市 农业 机 械 厂 
(理事 单位 ) 

Tt: 梁 树 山 

地 址 : 河北 省 石家庄 市 北 环 西 路 5 号 

电话 : (0311) 7751371 

传真 : (0311) 7771414 

电 挂 : 3530 

邮编 050061 

石家庄 市 农业 机 械 厂 又 名 石家庄 市 专用 汽车 

J, OF 1952 年 , 是 国有 中 型 企业 , 机 械 工业 部 
重点 企业 ,国家 播种 机 定点 生产 厂 ,也 是 国家 汽车 制 
造 企 业 目录 所 列 厂 家 。 

沪 厂 技术 力量 雄厚 ,加 工 设备 齐全 ,检测 手段 完 
备 。 主 要 生产 布谷 牌 播种 机 、 中 耕 机 、 秸 秆 还 田 机 、 
收获 机 械 及 可 利 尔 牌 专用 汽车 、 不 锈 钢 精密 铸造 制 
品 、 波 纹 管 等 七 大 系列 产品 。 该 厂 产品 2BXC-12 播 
种 机 为 国 优 产品 , BGF-24A2 施肥 播种 机 、2BZ-6 播 
种 中 耕 通 用 机 为 部 优 和 省 优 产品 。 

该 厂 主 要 产品 有 : 2~24 行 系列 播种 机 , 配套 动 
力 8.8~58.8kW， 可 满足 不 同 地 区 、 不 同 农 艺 和 不 
同 作物 的 要 求 ; 2~16 行 系列 中 耕 机 , 配套 动力 8.8 
~95.6kW, BSCR PH. Be. EWE, BL et 
等 多 项 作业 ; 4Q 系列 秸秆 切 碎 还 田 机 ， 配 套 动 力 
18.4~58. 8kW, 作业 幅 宽 1~3m, 采用 高 强度 耐 磨 
EMERE. 切 碎 效果 良好 , 被 用 户 誉 为 “秸秆 还 田 
王 ”。 

“ 九 五 ”期 间 , 全 厂 职工 满怀 信心 ,团结 奋进 , 展 
望 未 来 ,在 经 济 体制 改革 的 大 潮 中 ,他 们 将 更 好 地 控 
潜力 ,争取 更 大 的 发 展 ,为 我 国 的 农机 化 事业 做 出 更 
大 的 贡献 。 





保定 农业 机 械 厂 
(理事 单位 ) 


rk: AMS 


82 农机 企 事业 单位 及 中 国 农业 机 械 工业 协会 理事 单位 介绍 


地 址 : 河北 省 保定 市 江城 路 18 号 

电话 : (0312) 3027381 

FFE; 2229 

邮编 071051 

保定 农业 机 械 厂 始 建 于 1954 年 ,是 机 械 工 业 部 
及 河北 省 重点 国有 中 型 一 级 企业 ， 省 级 先进 企业 和 
省 机 电 厅 “飞龙 ”企业 。 

该 厂 地 处 保定 市 西 郊 工业 区 ， 上 距 保定 市 中 心 约 
7km， 交 通 便 利 ; 厂区 占 地 面积 17 Fm’. 建筑 面积 
5.46 H m; 现 有 职工 640A, 工程 技术 人 员 106 人 
(其 中 高 级 职称 10 人 ,中 级 职称 48 人 ); 工 人 平均 年 
龄 36 岁 ， 平 均 技 术 等 级 为 7 级 。 

2) RARR 200 台 ， 其 中 金属 切削 机 床 75 
台 ， 锻 压 设备 30 台 ， 动 力 设备 41 台 ， 其 他 设备 54 
S- A 6307 冲床 一 台 。 拥有 一 条 先进 的 中 频 感 应 连 
续 加 热 的 犁 镍 辊 银 生 产 线 。 一 条 高 频 焊 管 生 产 线 。 该 
三 的 铸造 车 间 实 现 了 部 分 机 械 化 造型 ， 球 墨 铸铁 和 
热处理 技术 在 保定 市 处 于 领先 地 位 。 

建 厂 40 多 年 来 ,农业 耕 整 机 械 一 直 是 该 三 的 主 
导 产 品 , 现 在 生产 的 七 个 系列 24 个 品种 以 及 与 之 配 
套 的 合 增 器 , 可 与 6 一 130 马力 拖拉 机 配套 作业 , 品 
种 齐全 ,性 能 良好 ,适应 性 强 , 在 全 国 同 行业 中 产品 
性 能 与 质量 一 直 处 于 领先 地 位 。 

该 厂 生 产 的 DI 型 新 式 高 效 旭 铁 ,具有 国际 同类 
产品 先进 水 平 ,为 国内 首创 ,已 批准 专利 “七 五 ”期 
则 为 该 产品 建成 的 一 条 具有 先进 水 平 的 犁 铁 辊 锻 生 
产 线 , 已 于 1989 年 9 月 通过 部 级 鉴定 , 投入 批量 生 
产 , 并 获得 机 械 部 科技 进步 二 等 奖 及 省 优 产品 称号 。 
该 厂 生产 的 IL-218 悬挂 二 镍 梨 、ILQ 轻型 悬挂 系列 
犁 也 均 荣 获 部 优 称号 和 省 优 称号 。 

该 三 重 质量 、 抓 管理 效果 显著 ,先后 被 河北 省 评 
为 “无 假冒 伪劣 农 资 单 位 > 和 “重合 同 守 信用 先进 单 
位 ”。 


4a BR EE TH 7S 7K BRR 
(理事 单位 ) 

tk: RSR 

地 址 : 河北 省 石家庄 市 中 华南 大 街 493 号 

电话 : (0311) 3834105 

传真 (0311) 3834015 

电 挂 ，2298 

邮编 ，050091 

石家庄 市 潜水 电 泵 厂 是 机 械 工业 部 潜水 电 泵 生 
产 重 点 企业 , 国家 二 级 企业 , 省 级 先进 企业 , 市 明星 
企业 . RARI 6464. 其 中 大 中 专 毕 业 生 105 名 ， 
工程 技术 人 员 89 名 , 企业 占 地 面积 5.4 Hm, 建筑 
面积 3.8 Am’, Mes 5000 万 元 ， 为 中 一 型 企 
业 ， 在 全 国 机 械 行业 500 家 最 佳 效益 企业 排序 中 位 
列 第 268 位 。 

企业 设 三 个 生产 厂区 ,生产 加 工 四 大 类 产品 . 主 
要 是 潜水 电 泵 、 潜 油 电 有 泵 、 焊 管 设备 机 组 和 电镀 加 
工 。 井 用 潜水 电 泵 系 本 厂 主 导 产 品 , 产 品 水 平 为 国际 
80 年 代 中 后 期 先进 水 平 , 潜水 电 泵 的 生产 能 力 、 产 


值 、 产量 、 销 量 、 利税 位 居 全 国 同 行业 前 列 。 产品 主 
要 包括 100~350mm7 个 井 径 .扬程 从 16 一 500m 、 流 
量 为 5 一 320ms/h16 个 等 级 , 共 200 多 个 规格 , 产品 
广泛 适用 农业 排灌 、 工 业 、 矿山、 城市 给 水 排水 等 。 
其 中 200QJ80 型 潜水 电 泵 曾 获 全 国 优秀 新 产品 金 
龙 奖 ,省 优秀 新 产品 奖 , 省 科技 进步 奖 和 部 优 称号 ， 
200QJ32 型 、50 型 产品 曾 获 省 优秀 新 产品 一 等 奖 ， 
省 科技 进步 奖 及 省 优 称号 。 潜 水 电 泵 年 产量 为 
15000 台 , 是 国内 品种 、 规 格 、 数 量 最 多 的 厂家 ， 并 
能 设计 各 种 非 标 产品 , 以 满足 农业 、 工业 、 矿 山 、 盐 
场 及 各 种 特殊 用 户 的 需求 。 


河北 省 张家口 拖车 总 厂 
(常务 理事 单位 ) 
厂 长; 新 K 
地 址 : 河北 省 张家口 市 工业 中 横 街 25 号 
电话 : (0313) 4061966 
传真 : (0313) 4061062 
电 挂 ，0367 
邮编 : 075000 
河北 省 张家口 拖车 总 厂 是 国家 大 型 二 类 企业 、 
全 国 最 大 的 挂车 专业 制造 厂 , 有 着 40 年 生产 挂车 的 
历史 。 现 有 职工 3000 名 , 分 三 个 自然 厂区 , 占 地 面 
积 30 万 m, 下 设 9 个 车 间 和 汽车 改装 分 厂 等 13 个 
分 厂 、 公 司 。 
河北 省 张家口 拖车 总 厂 位 于 京 包 铁路 沿线 ， 交 
通 便利 , KRR, 西 邻 大 同 , 北 托 内 蒙 , 具有 紧 傍 
晋 蒙 两 大 能 源 基 地 的 地 理 优势 ,年 生产 能 力 达 
15000 辆 以 上 ， 为 晋 煤 外 运 和 内 蒙 能 源 开 发 做 出 了 
臣 大 贡献 。 
主要 产品 有 : 汽车 半 挂 车 .汽车 全 挂车 .农用 挂 
车 三 大 系列 34 个 品种 。 其 中 4t、5t、8t 汽车 全 挂车 
获 河 北 省 优质 产品 称号 ，5t 全 挂车 获 河北 省 名 牌 产 
品 称 号 , 1. St 农用 挂车 列 为 农业 部 推广 产品 。25t H 
鲫 半 挂 车 .25000L 液态 沥青 运输 半 挂 车 .25t 散装 水 
泥 运 输 半 挂车 、40ft 集装箱 平板 两 用 半 挂 车 分 别 填 
补 了 国内 和 省 内 空 日 ， 装 载 质 量 10~30t 的 各 类 半 
挂车 和 St 自 稻 汽车 等 汽车 改装 车 均 被 列 入 机 械 工 
业 部 .公安 部 颁发 的 全 国 汽 车 .民用 改装 车 生产 企业 
及 产品 目录 。 
河北 省 张家口 拖车 总 厂 连 续 4 年 被 河北 省 政府 
命名 为 文明 单位 , 河北 省 质量 .效益 型 先进 企业 , 河 
北 省 重合 同 、 守 信用 企业 ，1994 年 以 来 被 工商 银行 
评 为 张家口 市 首 家 AAA 企业 。1995 年 实现 工业 总 
产值 2 亿 元 , 实现 利税 1500 万 元 , 被 列 为 张家口 市 
十 强 企业 。 河北 省 张家口 拖车 总 厂 将 通过 “ 九 五 > 规 
划 的 实施 , 建设 成 为 一 个 水 平 高 、 质量 好 、 品 种 多 、 
覆盖 面 更 广 的 运输 行业 基地 。 
河北 赞 皇 机 械 广 
( 副 理 事 长 单位 ) 


三 长: RAX 
厂址， 河北 省 赞 星 县 城内 新 开 街 22 号 


农机 企 事 业 单 位 及 中 国 农业 机 械 工业 协会 理事 单位 介绍 83 


电话 : (0311) 4221502 4221504 

传真 : (0311) 4221118 

HE: 2623 

邮编 ，051230 

河北 赞 皇 机 械 厂 为 国家 二 级 企业 ， 机 械 工业 部 
重点 企业 ， 机 械 工 业 部 中 小 型 粮食 加 工 成 套 设备 定 
点 生产 厂家 ,河北 省 骨干 企业 , 河北 省 标兵 企业 。 现 
有 职工 1300 余 名 ， 固 定 资产 2500 万 元 ， 中 一 型 企 
业 。 主要 产品 现 已 有 “ 皇 ” 牌 小 麦 制 粉 成 套 设 备 , E 
米 加 工 成 套 设 备 , 微 滤 过 滤 机 械 , 小 型 联合 收割 机 ， 
连续 干 滤 式 混合 机 ， 微 型 扎 啤 设备 等 30 余 种 型 号 。 
主要 产品 曾 获 省 优 、 部 优 、 全 国 行 评 一 等 奖 、 全 国 农 
机 展销 双 优 金奖 ,全 国 “ 七 五 ?星火 计划 博览 会 金奖 ， 
1996 北京 国际 发 明 展 览 会 金奖 ， 振 兴 河 北 经 济 奖 ， 
河北 九 届 .十 屈 技术 交易 会 及 六 ,七 届 发 明 展 览 会 金 
奖 ,河北 省 免检 产品 等 多 项 奖励 。 产品 畅销 全 国 , 出 
口 20 个 国家 和 地 区 , 深 受 中 外 用 户 青睐 , 1995 年 完 
成 工业 总 产值 4400 万 元 , 实现 利 742 万 元 , 经 济 效 
益 和 社会 效益 连续 17 年 持续 增长 , 产值 、 利 税 主要 
经 济 技术 指标 连续 11 年 居 全 国 同 行业 榜首 ,被 机 械 
工业 部 誉 为 全 国 面粉 机 行业 排头 乓 企业 。 


HEEB ABE DL HRT 
(常务 理事 单位 ) 

Dt: 岳 启 德 

地 址 : 河北 省 邯郸 市 铁 西 大 街 21 号 

电话 : (0310) 4042667 

传真 ， (0310) 4041328 

电 挂 :0211 

邮编 : 056003 

HRB EDL ee AL TL SE ae A 
模 最 大 专业 厂家 ,机 械 工 业 部 重点 骨干 企业 ,国家 大 
型 二 档 企 业 ， 外 贸 进 出 口 自 营 权 企 业 。1951 年 诞生 
于 我 国 老 工 业 基 地 天 津 ， 原 为 全 国 供 销 合作 总 社 直 
属 企业 , 1970 年 搬迁 到 河北 省 武安 山区 , 1984 年 底 
ES PRR. FLAIR T1400 名 , 其 中 工 技术 人 员 
146 4. 工厂 占 地 面积 12 万 m:， 主 要 生产 设备 728 
A. 固定 资产 4600 万 元 。 下 设 7 个 主要 分 厂 , 20 个 
处 室 。 现 能 够 生产 15 大 系列 50 多 个 品种 、 规 格 的 棉 
花 加 工 机 械 及 其 成 套 设 备 、 备 品 配 件 , 以 及 部 分 非 棉 
机 产品 。 产 品 销 往 国内 20 多 个 省 . 市、 自治 区 , A 
时 向 世界 近 30 个 国家 和 地 区 出 口 。 

邯郸 槛 花 机 械 三 尤其 擅长 陆地 手 摘 棉 加 工 机 械 
的 设计 和 制造 , 1995 年 生产 了 中 国 第 一 台 “5571” 型 
毛 刷 式 锯 片 轧 花 机 ， 它 的 逛 生 结 束 了 我 国 棉花 加 工 
业 依 赖 皮 辊 机 和 进口 锯齿 机 的 历史 ; 它 的 批量 生产 
和 应 用 使 我 国 棉花 加 工业 进入 了 新 的 时 代 。1985 年 
大 胆 引 进 了 美国 棉 机 产品 制造 技术 ， 经 过 消化 、 吸 
收 、 创 新 , 生产 出 了 中 国 目 前 最 大 的 5000 型 双 箱 液 
压 打 包机 和 高 效 皮 棉 清理 机 ,填补 了 国内 空白 ,并 返 
销 国 际 市 场 , 形 成 了 独 具 特 色 的 系列 产品 “七 五 ”和 
“ 八 五 ”期 间 完 成 的 80 片 、18 型 大 型 成 套 设备 , 120 
型 机 电 … 体 化 大 型 成 套 设备 ， 棉 种 泡沫 酸 处 理 成 套 





设备 等 一 批 国 家 级 重点 科研 项 目 ， 提 高 了 我 国 棉花 
加 工 水 平和 档次 。15 大 系列 50 多 个 品种 规格 的 棉 
花 及 种 子 加 工 设备 能 名 满足 目前 我 国 棉 花 加 工 各 种 
层次 的 需要 。 

该 厂 拥有 专业 的 棉 机 科研 机 构 一 一 -河北 省 棉 机 
研究 所 , 有 高 级 职称 的 技术 人 员 10 名 , 中 级 技术 职 
称 的 技术 人 员 51 名 ,能 够 承揽 从 产品 设计 到 安装 调 
试 各 类 棉花 加 工 机 械 及 其 成 套 设备 的 任务 .“ 七 五 ”、 
“ 八 五 ”期 间 , 先后 开发 了 20 余 种 新 产品 , 促进 我 国 
棉花 加 工业 质量 和 效率 的 提高 , 其 中 : 6MYJ-120 型 
大 型 棉花 加 工 成 套 设备 荣获 国家 级 新 产品 奖 ;， 1t/h 
棉 种 泡沫 酸 处 理 成 套 设备 荣获 国家 科技 进步 一 等 
奖 ; 6MR-141 型 剥 绒 机 及 其 锯 片 首 批 效 得 部 优 产品 
称号 .在 非 棉 机 产品 开发 方面 也 取得 较 大 进展 ,如 农 
用 运输 车 、 精 炼油 成 套 设备 等 。 


邯郸 农业 药械 厂 
(理事 单位 ) 


地 址 ; 河北 省 邯郸 市 邵 山 区 农林 路 69 号 
邮编 056001 


Ala Ax 
(理事 单位 ) 


TRK: REM GANRE) 

常务 副 厂 长 ， 刘 建明 

地 址 : 山西 省 大 同市 新 开 北 路 1 号 

电话 : (0352) 2024610 

传真 ， (0352) 2025138 

电 挂 ，5871 

邮编 : 037006 

大 同 齿轮 厂 是 机 械 工业 部 大 型 骨干 专业 化 齿轮 
av 隶属 于 山 laine 占 地 面积 50 万 

， 现 有 职工 3000 人 ,高 、 中 级 专业 技术 人 员 263 
人 资产 总 额 3. 38 亿 元 。 

大 同 齿 轮 厂 积 30 多 年 的 生产 经 验 , 技 术 力 量 雄 
厚 , 专用 设备 齐全 , 检测 手段 先进 ,拥有 日 本 热处理 
Boke rR SHR BRE ARR. .匈牙利 加 工 中 
心 , 蜗 杆 磨 床 等 先进 生产 设备 干 余 台 , 形 成 了 年 生产 
齿轮 、 花 键 轴 212 万 件 、 重 型 汽车 变速 箱 2 万 台 、 
BJ212/222 汽车 分 动 器 1 万 台 , 拖拉机 前 驱动 桥 0.5 
万 台 、TB12/15 小 四 轮 拖拉 机 变速 箱 总 成 4 万 台 、 铁 
牛 -55 减速 器 总 成 1 万 台 、DZ 型 系列 矿 用 单 体液 压 
支柱 3 万 根 的 生产 能 力 ， 其 中 重型 汽车 变速 箱 和 康 
明 斯 发 动机 齿轮 1994 年 被 国家 确认 为 “首届 全 国 汽 
车 零 部 件 推荐 商品 ”。 

大 同 齿轮 厂 坚持 “ 树 精 品 意识 、 创 名 牌 产品 ”的 
治 厂 方针 ,推行 “准时 化 ”和 “奥迪 特质 量 评审 法 ” 
的 管理 方式 ,使 工厂 整体 管理 水 平 不 断 提高 。1995 
年 被 山西 省 人 民政 府 、 山 西 省 劳动 竞赛 委员 会 评 为 
“山西 省 最 佳 企业 ”。 


HEZA 
(理事 单位 ) 
地 址 ; 山西 省 太原 市 河西 区 和 平 路 54 号 
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电话 : (0351) 6066311 
邮编 030027 


山西 省 长 治 粮食 机 械 厂 
(理事 单位 ) 
ts 杨 小 平 
地 址 : 山西 省 长 治 市 太行 西 路 12 号 
电话 : (0355) 223101 
传真 ;: (0355) 223102 
电 挂 ，4693 
邮编 046011 


内 蒙古 商都 牧 机 广 
. (理事 单位 ) 


Te: 杨 梢 

地 址 : 内 蒙古 商都 县 城关 镇 新 兴 路 38 号 

电话 : (04843) 692461 691231 

传真 : (04843) 692461 

HE: 6593 

邮编 013450 

内 蒙古 商都 四 机 三 是 机 械 工 业 部 生产 风力 机 械 
的 重点 企业 ， 在 国内 最 早 研制 生产 风力 机 械 的 厂家 
之 一 。1990 年 度 全 国 行业 上 评比 第 一 名 。1991 年 度 
FD2-100 型 风力 发 电机 荣获 机 械 工业 部 和 农业 部 优 
质 产 品 称号 。 推 有 丰富 的 研制 经 验 和 先进 的 加 工 测 
RFR , 现 已 批量 生产 光 规 格 风力 发 电机 ,风力 提 水 
机 及 直流 配套 用 电器 。 是 有 风 无 电 边远 牧区 、 农 村、 
海岛 、 边防 哨 卡 、 铁 路 小 站 、 气 象 台 站 照明 , 收看 电 
视 等 生活 用 电 和 解决 人 畜 饮 水 .农田 .草原 灌溉 的 理 
想 能 源 设备 .同时 该 厂 还 生产 饲料 加 工 、 草 原 改 良 等 
畜牧 机 械 。 

产品 结构 合理 , REE. 经 济 实惠 , 行销 全 国 
24 个 省 、 市 、 自 治 区 ， 并 打 入 国际 市 场 ， 深 受 国内 
外 用户 欢迎 。 


内 蒙古 海拉尔 牧 业 机 械 总 三 
(理事 单位 ) 


法 人 代表 : A 江 

地 址 ， 内 蒙古 海拉尔 市 夹 信 子 头 道 街 32 号 

电话 : (0470) 8334822 8333569 

HE: 3668 

邮编 : 021000 

内 蒙古 海拉尔 牧 业 机 械 总 厂 是 机 械 工 业 部 牧草 
收获 机 械 及 鲜 奶 运输 车 的 定点 生产 企业 ， 全 国 牧 革 
收获 机 械 最 大 生产 厂家 ,国家 二 级 计量 合格 单位 ,是 
内 蒙古 自治 区 级 先进 企业 ,生产 牧 机 产品 已 有 40 多 
年 的 历史 。 引 进 德国 技术 生产 的 牧 机 产品 已 达 国 际 
80 年 代 初 水 平 。 

该 厂 产品 行销 全 国 29 个 省 、 市 、 自 治 区 及 部 分 
军用 机 场 ,， 国内 市 场 占有 率 为 92% 。 并 有 部 分 产品 
出 口 到 保加利亚 等 16 个 国家 。 主 要 产品 ; 

9GJ-2. 1 WAL S| FARO. BUG 2. 1m ,生产 率 0.8 
一 lha/h， 区 优 产 品 。 


9GB-2. 1 AE ATER EAL. HUM 2. Im. 生产 党 
1. 2~™1. 4ha/h, 

4GW-1.8 WRB SIAL: BWR 1.8m, ÆR 
1. O8~1. 26ha/h, 

9G-1.4 BARI AOL, BW l.4m. “EP 
0. 5ha/h, 

92GH-2. 1 型 后 悬挂 制 草 机 : FW 2.1m. AE 
Z 2ha/h、 德 国 技术 。 
9L-6A WALZ RAL: FW em， 生 产 率 3~ 
4tha/h, l 

9L-2. 1A 型 畜 力 搂 草 机 ， Bi 2.1m, ER 
0. 5ha/h, 

92FY-300 型 高 密度 捆 草 机 ;30~35kg/ 捐 ,生产 
Z 50~80 捆 /h。 

标 I 型 光 刃 动 刀片 ， 部 优 产品 。 

iri SPAM. K m . 

HLE5090GSY 保温 奶 槽 车 ， 容积 48001.。 

HLE5090GXW 真空 吸入 式 排污 车 : 容积 
5000L, 

另外 , 该 厂 还 生产 乳品 加 工 、 粮 食 烘 十、 啤酒 酿 
wwe. 1. I RRA. Wa. DA Sa. 
还 可 根据 用 户 要 求 制造 各 种 非 标 设备 。 


BAS 7K SR 
(常务 理事 单位 ) 

R: ARG 

地 址 : iT AUER ff MOP H-A 18 号 

电话 : (024) 3866622 

传真 ，(024) 3875132 

电 挂 ，1656 

邮编 : 110003 

沈阳 潜水 泵 厂 是 机 械 工业 部 生产 潜水 电 烛 的 重 
点 企业 之 一 ,全 国 潜 水 电 泵 行业 协会 理事 长 单位 , 国 
家 中 型 一 档 企业 ,省 科技 先导 型 企业 ,沈阳 市 质量 效 
益 型 先进 企业 ，1993 年 已 步 入 中 国 500 家 最 大 机 械 
企业 。 厂 区 占 地 面积 6. 58 7 m, 建筑 面积 2. 46 H 
m’, 固定 资产 原 值 6120 万 元 。 现 有 职工 1090 Å, T 
程 技术 人 员 89 A, AP: 获 高 级 职称 的 10 人 。 有 以 
数控 机 床 为 代表 的 门类 齐全 的 各 种 加 工 设备 279 
台 ， 工 种 齐全 的 车 间 八 个 。 

现 已 开发 、 生 产 并 销售 的 井 用 潜水 系 有 3 个 系 
列 、42 个 品种 、200 多 个 规格 , 井 用 潜水 电机 为 4 个 
系列 、10 FBR 44 个 规格 。 ERP a QJ, QJ 
(R) 系列 法 水 电 泵 , 于 1995 年 被 沈阳 市 政府 命名 为 
首 批 名 牌 产品 。 其 中 , QJ CR) 系列 潜水 电 泉 , 系 1980 
年 从 西 德 引进 的 具有 80 年 代 末 期 国际 先进 小 于 后 
高 效 、 节 能 产品 。 

这 两 大 系列 产品 , 在 省 内 的 市 场 占 有 率 为 40% 
左右 ， 并 行销 到 国内 30 个 省 、 市 、 自 治 区 ,在 国内 
有 48 个 销售 ,维修 服务 中 心 。 产 品 已 出 口 到 东南 亚 、 
日 本 、 南 美洲 及 中 东 等 15 个 国家 和 地 区 ; 在 国际 市 
场 上 有 6 个 长 期 合作 的 伙伴 。 QJ QJ (R) 系列 潜水 
He. 其 主要 技术 参数 是 : WM: 6. 5~360m’/h, 扬 


农机 企 事业 单位 及 中 国 农业 机 械 工业 协会 理事 单位 介绍 85 


Fe: 6. 5~260m， 相 匹配 的 电机 为 4~220kW。 这 些 
产品 可 广泛 用 于 城市 生活 用 水 ,工厂 .矿山 和 油田 给 
K., RARE. ARS. 

为 了 适应 市 场 的 需求 ,该 厂 于 1992 年 又 从 英国 
威 尔 公司 引进 型 和 S 型 系列 排 漠 泵 和 潜 污 泵 , 均 
属 90 年代 初期 国际 先进 水 平 的 产品 :是 工厂 .矿山 、 
环保 ,城建 等 部 门 处理 污 水 污 物 的 理想 设备 , 现 均 通 
过 样机 技术 鉴定 ， 其 中 H 型 的 变型 产品 一 一 QHG 
系列 排灌 和 泵 ,已 小 批 试销 并 深 受 用 户 青睐 .企业 现 正 
瞄准 国际 国内 市 场 向 更 高 的 目标 迈进 。 


里 新 市 牧 业 机 械 总 三 
(理事 单位 ) 


J te: 郭 忠 旺 

地 址 : WTR BRT BK PBK 153 号 

电话 : (0418) 2862529 

HHE: 3668 

邮编 123005 

阜新 市 牧 业 机 械 总 厂 是 机 械 工业 部 定点 生产 饲 
料 加 工 成 套 设备 的 专业 厂 ,同行 业 的 组 长 厂 .国家 饲 
料 工业 协会 理事 , 重合 同 、 守信 用 先进 单位 ,国家 级 
“EE” “AR” 重点 技术 改造 企业 ， 双 加 企业 〈 加 
快 改 造 进度 ， 加 大 投资 力度 ) 之 一 , 百 强 企业 之 一 ， 
国家 批准 利用 世界 银行 贷款 发 展 大 型 饲料 加 工 成 套 
设备 的 唯一 定点 厂家 。 

阜新 市 牧 业 机 械 总 厂 由 总 厂 和 颗粒 模 分 三、 华 
兴 机 械 厂 、 饲料 机 械 分 厂 、 饲料 机 械 研 究 所 、 研究 所 
试验 厂 组 成 ,厂区 占 地 面积 10 万 m? ,固定 资产 4000 
多 万 元 ， 饲 料 机 械 年 产值 5000 万 元 ， 是 国家 “七 
五 "> “ 八 五 ?> 规划 重点 技术 改造 厂家, MESAR 
料 加 工 成 套 设 备 重 点 制造 厂 .最 近 在 全 国 同行 业 中 ， 
经 过 世界 银行 二 年 来 考察 筛选 认证 ， 唯 一 批准 了 该 
三 利用 世界 银行 1.8 亿 元 贷款 引进 技术 设备 发 展 6 
~10 万 吨 饲料 加 工 成 套 设 备 。 

时 新 市 牧 业 机 械 总 厂 生 产 的 年 单 班 产 1000 吨 
~ 40000 吨 成 套 设备 均 经 过 部 级 鉴定 ， 其 主机 为 部 
级 优质 产品 。 在 各 吨位 级 的 成 套 设备 中 ,尤其 是 万 吨 
级 以 上 成 套 设 备 居 国内 同类 产品 之 首 , 从 1979 EH 
始 到 现在 ， 在 国内 建成 单 班 年 产 万 吨 级 以 上 饲料 三 
60 余 座 ， 微 机 配料 程序 控制 ,经 多 年 生产 考核 ， 其 
技术 性 能 、 工 作 可 靠 性 、 工 艺 先进 性 . 可 与 国外 同类 
产品 媲美 。 

十 余年 来 ， 该 厂 共 建成 各 吨位 级 饲料 加 工厂 
600 RE, 产品 遍及 全 国 24 个 省 、 自治 区 、 直辖市 ， 
工厂 的 奋斗 目标 是 :让 全 国 每 一 个 市 .县 都 有 早 新 市 
牧 业 机 械 总 厂 的 产品 。 


辽宁 省 工程 农机 工业 总 公司 
(常务 理事 单位 ) 
Bam, 王 占 生 
地 址 ;沈阳 市 皇 姑 区 岐山 中 路 1 号 


电话 ，(024) 6847233 
传真 ，(024) 6831212 


电 挂 ，6373 

邮编 : 110032 

辽宁 省 工程 农机 工业 总 公司 的 前 身 是 辽宁 省 农 
机 工业 公司 。1987 年 全 面 完成 了 由 行政 公司 向 流通 
企业 的 转变 。 为 保持 与 省 内 企业 的 联系 ， 承 办 了 过 
宁 省 工程 农机 行业 协会 和 辽宁 省 农机 工业 企管 学 
会 。 

公司 现 有 资产 6475 万 元 ， 其 中 流动 资产 4863 
万 元 , 职工 150 人 ,隶属 辽宁 省 机 械 工业 厅 .。 公司 下 
设 辽 宁 省 工程 机 电 设 备 成 套 公 司 。 辽 宁 省 重型 汽车 
销售 公 Fl 辽宁 省 工程 机 械 销 售 公司 、 辽 条 省 汽车 经 
贸 公 司 .辽宁 省 农机 工程 经 销 公司 .辽宁 省 机 电 产 品 
贸易 中 心 和 辽宁 省 进口 工程 机 械 销售 中 心 等 经 营 间 
位 。 公 司 还 承办 了 过 宁 工 程 农机 市 场 . 公 司 与 日 本 合 


资 创办 了 辽宁 三 兹 和 机 械 有 限 公 司 ， 与 深圳 市 合资 
联 办 圳 辽 包 装机 械 有 限 公 司 ， 生 产 和 经 营 各 种 包装 
机 械 。 


经 营 范围 : 国产 和 进 1 工程 机 械 、 农 业 机 械 、 汽 
车 、 拖 拉 机 、 内 燃 机 等 主机 及 其 配件 , 机 床 、 金属 材 
料 。 


长 春 拖拉 机 制造 三 
(常务 理事 单位 ) 

K: ok 康 

地 址 ， 吉 林 省 长 春 市 二 道 区 荣光 路 59 时 

电话 : (0431) 4942869 

传真 ， (0431) 4948464 

HE.: 4346 

邮编 : 130031 

长 春 拖 拉 机 制造 三 始 建 于 1958 年 6 月 ,是 国家 
农机 系统 大 型 骨干 企业 ， 全国 国有 企业 500 强 企 业 
之 一 ,国家 二 级 企业 。 全 厂 占 地 面积 192 Wm’, A 
有 总 资产 10 亿 元 以 上 ,年 产值 4.15 亿 元 , 现 有 全 民 
职工 11000 人 人， 生产 12, 15, 18, 25, 40. 60, 80 
马力 共 4 个 系列 60 余 种 拖拉 机 ;0. 75t, 1. St 四 轮 农 
用 运输 车 ; 0.75~1t 三 轮 农 用 运输 车 ; 拖 焊 机 、 推 
土 机 、 压 路 机 、 郧 管 机 等 工程 机 械 产 品 。 已 形成 年 产 
中 型 拖拉 机 5000 台 ， 小 型 拖拉 机 60000 FF. “Fe KK 
用 运输 车 20000 辆 的 生产 能 力 , 年 综合 生产 能 力 10 
万 台 以 上 ,长 春 40 型 拖拉 机 为 省 优 产品 ,长 春 12 型 
拖拉 机 为 部 优 产品 。 

长 春 拖拉 机 制造 厂 的 产品 履 盖 国内 19 个 省 、 
市 、 自 治 区 , 还 出 [到 阿尔 巴 忆 业 、 人 俄罗斯、 朝鲜、 
波兰 以 及 北美 、 非 洲 、 东 南 业 的 一 些 国家 。 

长 春 拖拉 机 制造 三 引 进 了 美国 约翰 迪 尔 公司 拖 
拉 机 先进 技术 ， 现 已 形成 年 庆 3000 台 过 尔 1140 型 
拖拉 机 生产 能 力 :兼并 了 长 春 市 工程 机 械 厂 ,增加 了 
很 有 发 展 潜力 的 工程 产品 ; 接收 了 破产 的 吉林 省 动 
力 机 械 厂 ， 并 与 常 柴 股份 有 限 公司 合资 组 建 了 常 具 
长 春 柴 油 机 有 限 公 司 , Æ S195, S1100, S1110 % 
油 机 ,满足 生产 配套 并 为 东北 地 区 提供 优质 小 型 动 
力 机 械 。 
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四 平 联合 收 割 机 总 三 
(Bl Fe KS fr) 


Tk; 赵 国 志 

地 址 ， 吉林 省 四 平市 铁 东 区 平 东 大 路 5 号 

电话 : (0434) 3387040 转 2011 

传真 ，(0434) 3387845 

电 挂 ，0044 

邮编 ，136001 

四 平 联合 收割 机 总 三 是 我 国 农机 制造 行业 的 大 
型 骨干 企业 。 现 有 职工 5300 人 。 固 定 资产 原 值 1.78 
亿 元 ， 主 要 生产 设备 7864. 

该 厂 1964 年 成 功 地 试制 出 了 我 国 第 一 台大 型 
自 走 式 谷 物 联 合 收割 机 ， 添补 了 国内 空白 。1985 年 
引进 德国 E514 型 联合 收割 机 全 部 技术 ， 形 成 了 以 
东风 系列 东风 -5、 东 风 -6 等 型 号 产品 和 SE514 型 联 
合 收 割 机 产品 ， 并 达到 年 产量 2000 台 的 生产 能 力 。 
为 适应 市 场 需求 ,1993 年 研制 了 东风 -1.5、 东 风 -2.0 
小 型 联合 收割 机 并 形成 了 批量 生产 能 力 。 至 此 ,该 厂 
在 国内 联合 收割 机 行业 生产 厂家 中 成 为 生产 历史 最 
早 \ 企业 规模 最 大 ,市场 保有 量 最 多 、 产品 品种 最 全 
的 专业 企业 。SE514 型 联合 收割 机 1990 年 获 第 二 届 
全 国 收获 机 械 现场 会 表演 展 评 会 金奖 、1991 年 获 省 
科技 进步 二 等 奖 和 吉林 省 优秀 新 产品 一 等 奖 。 东风 - 
6 型 联合 收割 机 1993 年 获 吉 林 省 优秀 新 产品 一 等 
奖 ,. 此 外 ,该 厂 还 开发 了 沥青 混凝土 摊 铺 机 系列 和 工 
程 钻机 等 产品 ， 从 而 构成 了 农机 和 工程 两 个 系列 的 
产品 格局 。 


北方 机 械 制 造 厂 
(天 理事 长 单位 ) 

te: 李 佳 贵 

地 址 ;黑龙江 省 佳木斯 市 友谊 路 489 号 

Hig: (0454) 8582911 

(GH. (0454) 8584601 

HK 4g: 154004 

北方 机 械 制 造 厂 始 建 于 1952 4, i He i h E 
47 Fim’, 其 中 生产 占 地 面积 17. 3 万 m:, 生产 建筑 
面积 4.1 万 m:; 现 有 职工 1700 人 ,其 中 工程 技术 人 
员 占 职工 总 数 的 11.6%. 

工厂 是 以 生产 土壤 耕 整 地 机 械 为 主 的 综合 性 机 
械 加 工 企业 , 是 机 械 工 业 部 重点 企业 , 国家 机 电 产 
品 出 口 扩 权 企 业 , 黑龙 江 省 特 企 、 省 级 先进 企业 ， 
国家 二 级 企业 , 中 国 农业 机 械 工 业 协 会 副 理 事 长 单 
位 。 

工厂 的 主要 产品 有 土壤 耕 整 地 机 械 、 烘 干 机 械 、 

输送 机 械 、 压 力 容器 四 大 类 12 个 品种 50 多 个 机 型 。 
其 中 土壤 耕地 机 械 有 大 中 小 、 轻 中 重 6 个 系列 33 个 
品种 , 年 生产 能 力 达 6000 综合 台 , 农用 圆 盘 把 有 近 
70 余 种 规格 ， 年 生产 能 力 60 万 片 。 主 要 产品 均 为 
省 、 部 级 优质 品 。 

工厂 拥有 铁路 专用 线 和 3.5 万 V 变 电 所 及 配 
套 的 各 种 加 工 设备 , 具有 力 、 执 、 光 、 电 等 检测 右 具 。 


佳木斯 联合 收割 机 广 
(常务 理事 单位 ) 

ie: BE 

地 址 : 黑龙 江 省 佳木斯 市 联盟 街 1 号 

电话 : (0454) 8221721 

EH: (0454) 8246462 

EE: 6593 

邮编 154002 

佳木斯 联合 收割 机 厂 创 建 于 1946 年 ,是 我 国 东 
部 边 隆 建立 最 早 的 国营 企业 ， 被 誉 为 三 江 工 业 的 摇 
锋 。 是 国家 一 级 企业 ,全 国 机 械 - 工 业 最 大 500 家 企业 
和 收获 机 械 行业 的 排头 厂 。 曾 获 全 国 先进 集体 (“ 五 
一 ”劳动 奖状 ) 和 国家 技术 进步 全 优 奖 。 

佳木斯 联合 收割 机 厂 占 地 面积 40 mm’, a 
良 的 生产 设备 和 检测 手段 。 严 格 按照 联合 收割 机 国 
际 标准 和 GB/T19000《 质 量 管理 和 质量 保证 》 标 准 
组 织 生产 。 利 用 美国 迪 尔 公司 技术 生产 的 1000 系 
列 联合 收割 机 ,具有 世界 先进 水 平 , 有 两 种 型 导 产 品 
获得 国家 银 质 奖 。 自 行 设计 制 造 的 趟 收 3. 0 型 联合 
收割 机 ,与 中 国 农机 院 共 同 研 制 的 JL3060 WR 
割 机 是 我 国 中 小 型 收获 机 械 更 新 换代 的 理想 机 型 。 

产品 畅销 包括 台湾 省 在 内 的 全 国 21 个 省 、 市 、 
自治 区 , 并 远 销 到 12 个 国家 和 地 区 , 是 国家 出 器 基 
地 企业 。 


黑龙 江 省 白桦 清 选 机 械 厂 
(理事 单位 ) 

TK: E£ È 

地 址 ， 黑龙 江 省 宝 清 县 

电话 : (0454) 8220442 

电 挂 ，3237 

邮编 :155624 

黑龙 江 省 白桦 清 选 机 械 三 ,是 拥有 员工 1211 人 
的 国有 中 型 企业 ， 是 以 种 子 加 工 和 粮食 处 理 成 套 设 
备 为 主 的 专业 生产 厂家 , 目前 生产 9 大 系列 、150 多 
个 规格 的 产品 , 销售 遍布 全 国 27 个 省 .市 、 自 治 区 ， 
并 出 口 创汇 累计 达 130 万 美元 ， 

主要 产品 : 种 子 加 工 设 备 (3 一 5t/h); 粮食 处 理 
设备 (3 一 50t/h); 烘 干 设备 (4~20t/h, EKR 5% 
一 10%); 金属 储 仓 (20~ 25001); 输送 提升 设备 
(5~60t/h); 耕作 机 械 (播种 机 、 旋 耕 机 、 喷 灌 机 、 
把 等 )， 燃 煤 热风 炉 (60~300 KKE); 粮油 机 械 
《日 处 理 50~100t 大 豆 的 油脂 浸出 设备 , 日 处 理 20t 
小 麦 的 面粉 加 工 机 械 ); REAL GTE. FT AL 
ERILE). 

拳头 产品 清 粮 机 获 国家 科技 进步 三 等 奖 , 10 多 
项 产品 获 省 、 部 级 科技 进步 奖 和 优质 产品 称号 。 

上 海 拖 拉 机 内 燃 机 公司 
(常务 理事 单位 ) 


总 经 理 ， 陈 忠 德 
地 址 : PART PR 2012 FE 40 区 
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电话 : (021) 65480006 

传真 : (021) 65491996 

电 挂 ，8230 

邮编 : 200433 

上 海 抑 拉 机 内 燃 机 公司 隶属 于 上 海 汽 车 工业 
(集团 ) 总 公司 , 有 职工 6500 人 ,其 中 工程 技术 人 员 
1055 A. 

公司 主要 产品 有 : SH-50、SH-65 系列 中 型 轮 式 
拖拉 机 、95A 系列 柴油 机 及 其 变型 产品 .TS375 系列 
柴油 机 、SH6600 系列 和 6700 轻型 客车 ,以 及 摩托 车 
齿轮 。 

公司 产品 在 国内 外 享有 盛誉 ， 曾 经 获得 许多 奖 
状 和 荣誉 。 其 中 主要 有 : 495A 型 柴油 机 曾 连续 三 次 
获得 国家 金 质 奖 ，SH-50 型 拖拉 机 多 次 被 授予 部 优 
产品 称号 ,SH-504 型 拖拉 机 曾 在 国际 拖拉 机 拉力 赛 
中 夺 得 冠军 .1995 年 ,SH-50 型 拖拉 机 和 495A 型 柴 
油 机 被 机 械 工 业 部 列 为 特别 推荐 产品 , SH-504 型 拖 
拉 机 和 495A 型 柴油 机 在 第 二 届 全 国 农 业 博 览 会 上 
UMM HH FS RH, 1995~ 1996 年 经 国内 权威 机 
构 (国家 统计 局 和 中 国 农业 机 械 化 科学 研究 院 ) 调 
人 


“社会 知名 度 最 高 产品 ”、“ 最 具 市 场 淤 力 产 
品 ”和 TERRA it 
1995 年 ， 公 司 柴 油 机 已 通过 1909001 质量 认 


证 ;拖拉 机 的 1S09001 质量 认证 工作 正在 进行 ,预期 
年 内 究 成 ， 公 司 以 此 为 契机 将 把 质量 管理 工作 提高 
到 一 个 新 的 水 平 ,为 广大 用 户 提供 更 多 更 好 的 产品 。 
LRBRFRT 
(理事 单位 ) 

厂 长 : REA 

地 址 上海 市 平凉 路 731 号 

电话 : (021) 65463885 

传真 ， (021) 65458523 

电 挂 ，3174 

邮编 : 200082 

上 海 深 井 泵 厂 创 建 于 1946 年 ,是 机 械 工业 部 重 
点 企业 .国家 二 级 企业 和 上 海 市 先进 企业 .机 械 工业 
部 出 口 机 械 产品 质量 保证 生产 企业 和 上 海 市 出 口 商 
品质 量 保证 生产 企业 。 

主要 产品 为 长 轴 深 井 泵 和 井 用 潜水 有 泵 两 大 类 型 
产品 .其 中 长 轴 深 井 泵 有 JC/K 和 JC/S 两 大 系列 25 
个 品种 200 多 个 规格 。 半 开 式 叶轮 的 JC/K 系列 长 
轴 深 井 泵 荣获 上 海 市 优秀 新 产品 二 等 奖 ， 封 闭 式 叶 
轮 的 JC/S 系列 长 轴 深 井 泵 荣获 机 械 工业 部 科技 进 
步 二 等 奖 。 在 有 电源 地 区 ,长 轴 深 井 有 泵 均 配 套 有 
YLB 系列 立 式 空心 轴 深 井 泵 专用 电动 机 和 JBX, 系 
列 自动 控制 箱 。 在 无 电源 地 区 ， 长 轴 深 井 泵 配套 有 
SC 系列 直角 人 齿轮 箱 传动 装置 或 CP 系列 皮带 传动 
装置 , 以 内 燃 机 作为 动力 。 同 时 本 厂 生 产 SQJ、 QJ, 
QIC 单 、 双 井 径 系列 井 用 潜水 泵 。 其 中 100SQJ 系列 
并 用 潜水 泵 荣获 1995 年 上 海 市 优秀 新 产品 三 等 奖 。 

CATA IRE GE SRE Pe Ba. on PRR 
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最 全 ,产量 和 出 口 量 最 多 的 井 用 泵 专业 制造 Fir 
从 100mm 到 500mm, 流量 从 5m*/h 到 900m*/h, $% 
FEM 24m 到 198m。 相 配套 的 SC 型 直角 齿轮 箱 规 格 
从 20hp 到 200hp. # HIK RH FEM 100mm 到 
250mm, 流量 从 2m*/h 到 250m*/h, 扬程 从 22m 到 
210m。 还 可 以 根据 用 户 需 要 生产 适用 于 不 同 介 质 、 
不 同 温度 的 工业 用 派生 系列 深井 泵 ， 如 Y1 型 系列 
输送 名 种 油 类 的 油 池 用 深井 泵 ， 含 妙 量 沁 0. 01% 的 
JCS 系列 防 砂 型 深井 泵 ,提取 地 热 水 的 ICR 型 系列 
HE ATR FE HE 

A) Pom KA PE. eS a Be 
信誉 , 产品 畅销 全 国 , 同时 还 远 销 到 亚洲 、 非洲 、 南 
美 及 欧美 等 40 多 个 国家 和 地 区 。 


上 海 人 民 电 机 厂 
(理事 单位 ) 

TK: MEE 

地 址 ， 上 海 市 常德 路 800 号 

电话 : (021) 62530188 转 各 部 

传真 : (021) 62534592 

邮编 : 200040 

上 海 人 民 电 机 厂 是 机 械 工 业 部 重点 企业 ， 归 上 
海 机 电 控 股 〈 集 团 ) 公司 领导 ,是 上 海 电 机 (集团 ) 
有 限 公 司 的 成 员 之 一 ， 全 国 小 型 潜水 电 录 行业 组 组 
长 厂 , 上 海 市 精神 文明 单位 和 国家 一 级 企业 .年 产 交 
流 电 机 约 30 H kW, ok REY 25 JA ERP A 
2 亿 余 元 ,年 出 口 创汇 155 万 美元 。 主 要 经 济 指标 完 
成 居 行 业 前 列 。 

该 厂 是 设计 制造 交流 电动 机 及 和 从 种 潜水 电 双 、 
屏蔽 电 泵 和 特殊 电 泵 的 专业 三, 拥有 雄厚 的 设计 能 
力 , 先进 的 CAD 辅助 优化 设计 和 精湛 的 CAPP I 
艺 设计 , 精密 的 数控 设备 保证 了 零 部 件 的 加 工 质 
E. 全 厂 的 生产 管理 均 进 入 计算 机 管理 信息 系统 ，。 
先进 的 设计 和 管理 水 平 大 大 加 快 了 新 产品 的 开发 ， 
使 产品 质量 获得 广大 用 户 的 认可 和 称赞 。 多 年 来 的 
从 严 治 厂 , 使 企业 管理 连年 获得 各 级 先进 称号 。 

工厂 质量 保证 体系 完善 ,荣获 上 海 市 质量 先进 
企业 和 中 国 农业 机 械 工业 协会 排灌 机 械 分 会 颁发 的 
“KR” HK, EGP QY-A Wi ok ER HK 1995 年 
LEIRER ah RE BAKE r 
厂 纪律 严明 , 生产 秩序 井然 。 生产 一 流产 品 , 创建 一 
Mt PW EK RE. 


上 海 红旗 车 辆 广 
(理事 单位 ) 


地 址 ; 上 海 市 中 山西 路 789 号 

电话 : (021) 62411124 

HE. 0176 

邮编 200051 

上 海 红 旗 车 辆 厂 隶 属于 上 海 轻 工控 股 集 团 机 动 
车 辆 汽车 配件 公司 。 现 有 职工 2986 人 。 其 中 各 类 专 
业 技 术 人 员 100 多 人 。 主 要 生产 场地 在 北 翟 路 陈 思 
桥 、 青 浦 县 风 溪 镇 , 占 地 面积 4 万 m?*。 有 新 建 的 宽 
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散 厂 房 和 完善 的 生产 管理 技术 质量 保证 体系 。 

主要 产品 有 三 个 系列 

一 、 工农 牌 JL650 型 胶 轮 车 底盘 .具有 40 多 年 
历史 , 底盘 规格 有 : 970mm, 1040mm, 1080mm, 该 
底盘 可 配 各 种 式样 的 车 架 ,组 合成 不 同 功用 的 车 辆 ， 
特别 适合 作 短途 运输 。 

二 、 各 种 类 型 的 工 位 器 具 车 。 WM: 平板 车 、 杠杆 
式 搬运 车 、 氧 气 瓶 车 、 仪表 车 等 ,也 可 按 来 样 加 工 或 
按 用 户 要 求 专门 设计 制作 。 

三 .双翼 牌 助 力 自行 车 ,是 助力 自行 车 中 最 先 采 
用 链 传动 的 牌号 之 一 。 几 年 来 经 该 厂 技术 人 员 的 多 
次 改进 , 在 款式 .性 能 方面 有 了 很 大 突破 。 目 前 该 厂 
又 开发 生产 了 TN961 型 助力 自行 车 .各 项 指标 均 达 
到 上 海 市 自行 车 质量 监督 检验 标准 。 


ERDAN 
(理事 单位 ) 

R: 任国 平 

地 址 : 上 海 市 崇明 县 南 门 港 东 门 路 42 号 

电话 : (021) 59612903 

HE: 9432 

邮编 : 202150 

该 厂 是 全 国 机 械 工业 行业 重点 企业 。 生 产 数 十 
种 种 子 加 工 机 械 , 产 品 遍 布 全 国 ,荣获 国家 科技 进步 
奖 和 优秀 新 产品 奖 。 该 厂 生产 的 各 类 收割 机 以 高 可 
徘 性 及 实用 性 深 受 用 户 欢 迎 。 


上 海 市 金山 农 牧 机 械 厂 
(常务 理事 单位 ) 


te: 周 连 根 

woot: 上 海 市 金山 县 朱 泾 镇 金 机 公路 900 号 

电话 : (021) 57321956 57317760 

传真 ; (021) 57221956 

电 挂 ，8933 

邮编 201500 

上 海 市 金山 农 牧 机 械 厂 是 国内 首 家 定点 生产 机 
械 化 养 鸡 成 套 设 备 的 专业 工厂 ,致力 于 金山 牌 机 械 
化 养 鸡 成 套 设备 的 技术 开发 和 生产 制造 。 现 有 职工 
320 人 ， 其 中 专业 技术 人 员 38 A; 厂区 占 地 面积 
31830m2: ， 建 筑 面 积 22637m2:， 主 要 生产 设备 226 
台 。 

金山 牌 机 械 化 养 鸡 成 套 设 备 包括 旷 化 .育雏 、 各 

PH SE ESR. HEIRE KOK. 清美 、 集 蛋 、 环 境 控 制 、 
肉鸡 屠宰 等 多 种 系列 产品 ， 能 满足 工厂 化 养 鸡 场 和 
专业 养 鸡 户 各 个 饲养 规模 的 蛋 鸡 、 肉 鸡 、 种 鸡 的 各 种 
饲养 阶段 的 饲养 工艺 要 求 。 该 成 套 设备 经 过 精心 设 
计 , 中 间 生 产 试验 , 通过 部 级 鉴定 , 成 套 性 强 , 性 能 
良好 ,质量 上 乘 。. 其 中 主导 产品 蛋 鸡 笼 养 设备 获得 机 
械 工 业 部 优质 产品 和 上 海 市 赶 超 优质 产品 称号 。 十 
多 年 来 ， 金 山 牌 养 鸡 设 备 的 生产 销售 已 取得 民 好 的 
经 济 效益 和 社会 效益 , 为 全 国 的 “菜篮子 工程 > 作出 
了 贡献 。 

工厂 除了 生产 销售 设备 外 ， 还 热诚 为 用 户 提 供 


机 械 化 养 鸡 的 技术 咨询 ,机 械 化 养 鸡 场 的 规划 设计 ， 
机 械 化 养 鸡 设备 的 安装 调试 和 技术 培训 。 


东风 农机 集团 公司 (常州 拖拉 机 厂 ) 
( 副 理 事 长 单位 ) 


KAMM, J K: RE 

副 总 经 理 、 经 营 副 广 长 : 张 铁 

地 址 : 江苏 省 常州 市 新 闻 镇 新 治 路 10 号 

电话 : (0519) 3260234 3261310 

传真 : (0519) 3260445 3261722 (国际 贸易 ) 

电 挂 ，5555 

邮编 : 213012 

东风 农机 集团 公司 (常州 拖拉 机 ) 是 国家 大 型 
二 档 企业 、 国 家 一 级 企业 、 机 械 工 业 部 骨干 重点 企 
灶 , 公 司 占 地 面积 21.6 Am’ ERA 13.7 Wm’, 
拥有 固定 资产 1. 2 亿 元 。 正式 职 工 2356 A. Hep 
程 技术 人 员 229 人 ,拥有 设备 1024 台 , 其 中 自动 、 半 
自动 加 工 线 19 条 ,目前 是 国内 最 大 的 小 型 拖拉 机 生 
产 企业 ， 国 家 质量 管理 奖 获得 单位 。 

常州 拖拉 机 厂 生 产 拖拉 机 已 有 30 SIE LK 
风 牌 东风 -12 型 手 扶 拖拉 机 两 次 荣获 国家 人 金 质 奖 ， 
累计 产销 达到 100 万 台 , 占 国内 保有 量 的 1/6。 产品 
遍及 国内 30 个 省 、 市 、 目 治 区 , 远 销 世界 54 个 国家 
和 地 区 。 

“AE” 期间, 工厂 加 大 技 改 力度 , 投资 4000 多 
万 元 ,产品 结构 调整 取得 明显 成 效 。 东风-12 型 手 扶 
拖拉 机 1994 年 产量 突破 10 万 台 ，1992 EFE., 
产 了 奔 富 牌 系列 农用 运输 车 ，1993 年 年 产量 已 达 
3400 辆 。 现 有 手 扶 拖拉 机 、 轮 式 拖 拉 机 4 种 机 型 15 
个 品种 , 农用 运输 车 4 种 系列 16 个 品种 , 深 受 用 户 
欢迎 。 

南京 农用 车 制造 三 
( 副 理 事 长 单位 ) 


K: (TRE 

地 址 ， 江苏 省 溧水 县 在 城镇 竺 秀 路 85 号 

电话 : (025) 7211149 

传真 ，(025) 7213367 

电 挂 ，0208 

Hk 4d: 211200 

南京 农用 车 制造 厂 是 南京 金 蛙 集团 的 核心 企 
业 ， 机 械 工 业 部 生产 农用 运输 车 的 定点 厂 。 

全 厂 现 有 职工 1516 名 , 占 地 210 F m, 建筑 面 
积 10 余 万 m"* ,拥有 固定 资产 1.56 亿 元 ,属国 家 大 
型 企业 。 

本 厂 自 1984 年 开始 生产 “人 金 蛙 牌 "7Y 系列 三 轮 
农用 运输 车 , 全 国 首 创 变 速 、 MR AA 
后 桥 , 产品 畅销 全 国 。1995 年 产销 三 轮 农用 运输 车 
26 万 余 辆 , 创 产 值 18 亿 元 , 居 全 国 同 行业 之 首 。 
1994 年 度 居 全 国 最 大 工业 企业 500 家 第 310 位 ,全 
国 机 械 工 业 百 强 企 业 第 40 fiz, 全 国 农机 百 强 企业 
第 4 位 , 江苏 省 最 大 工业 企业 第 20 位 , 江苏 省 农业 
银行 AAA 级 信誉 企业 ,南京 市 明星 企业 。1995 年 
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度 路 居 全 国 最 大 工业 企业 500 家 第 282 位 ， 
常州 飞天 集团 公司 
(常务 理事 单位 ) 


总 经 理 、 厂 长 : 韩 淑 芳 

地 址 ， 江 苏 省 常州 市 劳动 东 路 29 号 

His: (0519) 8813135 8812631 

传真 ; (0519) 8822742 

Ht: 1218 

邮编 213004 

常州 飞天 集团 公司 (常州 齿轮 厂 ) 是 生产 齿轮 的 
专业 化 企业 ,机 械 工业 部 和 江苏 省 的 重点 企业 ,国有 
大 型 、 国 家 二 级 企业 。 现 有 职工 2000 余人 ， 各 类 专 
业 技 术 人 员 450 人 ， 公 司 占 地 面积 14 万 多 平方 米 ，; 
拥有 固定 资产 原 值 1. 4 亿 元 , 净值 9680 万 元 ; 主要 
生产 设备 900 余 台 ,其 中 精 、 大 、 稀 设备 58 R., A 
具有 国际 先进 水 平 的 热处理 半自动 生产 线 ， 国 家 节 
材 示 范 项 目击 坯 精 锻 成 型 线 ;: 主 要 生产 园 柱 齿轮 、 园 
锥 直 齿 轮 、 园 锥 弧 齿 轮 和 各 种 轴 类 、 变速 箱 总 成 。 产 
品 已 由 “ 农 ” 字 头 向 运输 机 械 、 工程 机 械 、 汽车 等 全 
方位 转变 ,产品 品种 已 从 原来 2 种 机 型 的 22 种 齿轮 
发 展 到 78 种 机 型 的 692 种 齿轮 、8 种 变速 箱 总 成 、 
新 产品 产值 已 占 总 产值 46% 以 上 , 主 产品 为 国家 质 
量 银 质 奖 ;产品 在 国内 外 享有 较 高 声誉 ,与 国内 名 优 
主机 配套 , 随 主 机 远 销 70 多 个 国家 和 地 区 , 部 分 齿 
轮 和 变速 箱 已 单独 出 口 创汇 。1992 年 企业 经 济 效益 
被 列 入 “中 国 500 家 最 大 机 械 工业 企业 ”行列 , 利税 
总 额 位 居 第 271 位 ，1993 年 销售 收入 、 利 税 总 额 跨 
进 全 国 农机 工业 企业 “ 双 百 强 ” 行 列 ， 分 别 位 列 68 
位 与 58 位。 经济 效益 成 为 常州 市 创利 税 500 万 元 以 
上 的 主要 企业 之 一 。 

在 企业 转轨 变型 中 , 1993 年 9 月 成 立 了 以 常州 
具 轮 厂 为 核心 企业 ,所 有 30 家 成 员 企 业 的 常州 飞天 
集团 。 

1995 年 实现 工业 总 产值 3.5 亿 元 ,， 比 94 年 同 
期 增长 70%; 年 产 齿轮 和 轴 类 2016 万 件 ， 比 94 年 
同期 增长 58%. 生产 变速 箱 8000 Gs 产品 销售 收入 
不 含 税 达到 3.5 亿 元 , 比 93 年 同期 增长 60%, 实现 
利税 3001 Fyt., E 94 年 同期 增长 60%, 其 中 利润 
达到 1597 Asc. th 94 年 同期 增长 50%; 人 均 创利 
税 1., 6 万 元 , E 94 年 同期 提高 52%; 全 员 劳 动 生产 
率 为 16 万 元 ， 比 94 年 同期 提高 34%; 职工 人 均 年 
收入 达 万 元 。 全 年 未 发 生 重大 刑事 、 经 济 案 件 , 也 未 
发 生 设 备 交 通 人 身 事 故 ， 保 持 了 市 文明 单位 标兵 称 
号 和 省 思想 政治 工作 先进 企业 。 

自 改革 开放 以 来 , 企业 连续 获得 国家 、 部 、 省 、 
市 各 种 荣誉 称号 80 余 项 。 目前, 工厂 已 成 为 国内 农 
机 产量 和 市 场 占有 率 最 大 ,质量 优 , 品种 多 , 效益 好 
的 专业 化 生产 企业 。 


扬州 市 第 一 汽车 齿轮 厂 
(理事 单位 ) 
TK: EER 


地 址 : 江苏 省 泰州 市 北 郊 里 华 镇 

电话 ; (0523) 8751231 

传真 : (0523) 8751899 

FFE: 6849 

邮编 225516 

该 厂 创办 于 1958 年 , 现 已 发 展 成 为 国家 大 型 
企业 , 厂区 占 地 面积 13 万 m:， 建 筑 面 积 6 J m; 
拥有 固定 资产 8000 多 万 元 , 职工 1100 ZA, LB 
技术 人 员 250 多 人 ,是 机 械 工业 部 定点 生产 精 锻 齿 
轮 的 专业 工厂 。1980 年 起 采用 精 锻 工艺 生产 直 齿 锥 
齿轮 , 是 国内 最 早 采 用 精密 锻 于 工艺 生产 货轮 的 厂 
家 之 一 。 主要 产品 精 锻 直 齿 锥 齿轮 、 精 切 弧 齿 锥 齿 
轮 。 现 已 形成 了 模具 制造 、 精 密 锻 压 、 热 处 理 、 切 
削 加 工 、 弧 齿 锥 齿轮 检测 等 专业 化 能 力 。 目前, 产 
品 已 发 展 到 5 大 类 100 多 个 品种 , Be SSH 20 
多 个 省 、 市 、 自 治 区 , 为 汽车 、 三 轮 农 用 运输 车 、 
HLL, BILE SAT) 家 配套 ; 年 产 精 锻 齿 轮 
1000 多 万 只 , 产量 占 全 国 总 产量 的 1/2 AE, 居 同 
行 之 冠 ， 厂 长 王 庚 贵 1995 年 荣获 全 国 劳动 模范 称 
号 。 
近 几 年 来 , 工厂 依靠 技术 进步 , 不 断 进行 技术 
改造 ， 加 快 企业 的 发 展 ,引进 了 美国 格 里 森 710 型 
MI, 锻压 采用 了 “中 频 加 热 , 一 火 多 锻 ” 技 术 ， 
热处理 引进 了 美国 易 卜 生生 产 线 。 全 齿轮 切削 引进 
了 美国 先进 的 格 里 森 CNC116 铣 齿 机 床 以 及 俄罗斯 
HLA. 目前 , 工厂 又 引进 了 具有 世界 先进 水 平 的 闭 
式 银 造 生产 技术 及 设备 ,同时 引进 了 日 本 一 袭 公 司 
的 模具 制造 技术 及 设备 , 生产 轿车 齿轮 , 替代 了 进 
O. 

近 几 年 获奖 情况 : 

1989, 1990 年 农用 车 齿轮 被 省 机 械 厅 和 计 经 委 
评 为 一 等 品 和 省 优质 产品 ，; 
1992 年 度 农 用 车 差 速 器 齿轮 被 评 为 国家 级 新 
产品 ; 
1993 年 齿轮 精 锻 工 艺 被 国家 命名 为 国家 第 一 
批 重 点 节能 降 耗 新 工艺 推广 项 目 , 并 于 1994 年 获 成 
果 推 广 二 等 奖 ，; 

1995 年 4 月 牙 嵌 式 挂 机 齿轮 获 第 三 届 国 际 金 
属 展览 会 锻件 展品 一 等 奖 ; 

1995 年 5 月 被 国家 机 械 工 业 部 认定 为 技术 进 
步 试点 企业 ; 

1995 年 6 月 精 锻 直 齿 锥 齿轮 获 1995 年 度 省 高 
新 技术 产品 证 书 ; 

1995 年 6 H EQ-140 汽车 差 速 器 精 锻 齿轮 获 
95 年 度 中 国 高 新 技术 、 新 产品 博览 会 金奖 。 

连云港 旋 耕 机 集团 公司 
(理事 单位 ) 

总 经 理 : FEH 

地 址 : 江苏 省 灌 云 县 城 胜利 路 2 号 

电话 : (0518) 8812894 8812434 


HE: 6644 
邮编 222200 
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连云港 旋 耕 机 集团 公司 是 以 连云港 旋 耕 机 制造 
T HEW, 以 “ 云 山 牌 ” 旋 耕 机 为 龙头 产品 ， 于 1991 
年 组 建 的 经 济 实体 。 是 机 械 工业 部 旋 耕 机 定点 生产 
企业 , 中 国 农业 机 械 工业 协会 理事 单位 和 旋 耕 机 分 
会 副 理事 长 厂家 ,省 级 先进 企业 。 集团 公司 下 设 连 
云 港 旋 耕 机 制造 厂 ( 原 灌 云 县 农机 修造 厂 ), BRE 
RHA). PRA REBUN AR al, 
灌 云 且 综 合 贸易 公司 ,集团 公司 占 地 面积 7.8 万 
mi, 建筑 面积 3.5 Wm’, 固定 资产 2246 万 元 , 各 
类 加 工 设 备 200 余 台 ， 其 中 金属 切削 机 床 150 余 
台 , 锻压 设备 30 余 台 。 拥有 各 类 技术 人 员 120 余 
名 ， 其 中 工程 技术 人 员 60 余 名 , 具有 年 产 10000 台 
旋 耕 机 械 和 Okt 组 合 钢 模 板 及 180 万 把 旋 耕 刀 的 生 
产能 力 。 

集团 公司 现在 生产 的 “ 云 山 牌 ? 系 列 旋 耕 机 品种 
有 19 个 ,其 中 1GN-175 型 和 IGN-200 型 旋 耕 机 是 
部 优 产品 ， 近 几 年 又 成 功 试制 生产 了 1GSZ-210 型 
组 合式 旋 耕 多 用 机 、 双 轴 灭 茬 机 .秸秆 还 田 机 等 新 产 
品 , 投放 市 场 后 , 很 受用 户 欢 迎 。 秸秆 还 田 机 还 被 国 
家 列 为 “ 九 五 ” 重点 开发 项 目 。 产 品 除 畅 销 全 国 20 
几 个 省 、 市 外 , Ee BOLT. OR. RAL. FL ERR. 
印度 尼 西 亚 等 国家 和 地 区 。 


苏州 关 狂 集团 公司 
〈 副 理事 长 单位 ) 


总 经 理 ， BAF 

副 总 经 理 : EHE 

Mode: 江苏 省 苏州 市 人 民 路 613 号 

电话 : (0512) 7274666 7286579 

传真 : (0512) 7273807 

HE: 1111 

邮编 : 215005 

苏州 黑 猫 集团 公司 (苏州 农业 药械 厂 、 苏 州 黑 猫 
清洗 机 械 厂 ) 是 生产 植保 机 械 、 清洗 机 械 、 柱 塞 泵 和 
活塞 泵 的 专业 厂 。 在 植保 机 械 行业 中 , 建 厂 最 早 、 规 
模 最 大 , 是 国家 二 级 企业 、 机 械 工 业 部 重点 企业 ,中 
国 农业 机 械 工业 协会 副 理事 长 单位 ,产品 品种 多 , 质 
量 好 , 获 国 家 银 质 奖 , 畅销 全 国 , 同时 远 销 东南 亚 及 
欧美 地 区 。 

该 公司 主要 产品 黑 猫 牌 各 种 型 号 的 清洗 机 适用 
于 各 种 车 辆 、 工 程 机 械 . 农业 机 械 的 清洗 保养 , 也 可 
用 牲畜 、 RAW. Re SAMA MMI. HK 
牌 3WH-36 型 担架 式 机 动 喷雾 机 、 长 江 牌 3WB- 
10A、3WB-16A 型 背负 式 手动 喷雾 器 和 3WB-0. 8 
型 手持 压缩 式 暑 堵 器 ,主要 用 于 喷洒 液体 药剂 ,防治 
农作物 病虫害 , 适用 于 大 田 、 果 园 、 林 木 等 处 , 也 可 
用 于 卫生 防疫 ， 消 毒 灭 菌 。 


KKR 
(常务 理事 单位 ) 


企业 法 人 代表 : HER 
Mook, 江苏 省 无 锡 市 清 杨 路 207 号 
Hie: (0510) 5754456 


传真 ，(0510) 5736120 

邮编 : 214023 

无 锡 水 泵 厂 是 机 械 工 业 部 排灌 行业 唯一 的 骨干 
企业 ,创建 于 1935 年 ,至 今 已 具有 60 年 专业 制造 水 
泵 的 历史 ,是 全 国 十 大 泵 厂 之 一 , 亦 是 国际 水 机 中 心 
研制 工厂 。 

工厂 现 有 职工 1500 名 , 其 中 工程 技术 、 管理 人 
员 380 多 名 ,全 厂 占 地 面积 15 万 m:。 厂 内 设 有 专门 
从 事 产 品 开 发 设计 的 水 泵 研究 所 ,技术 力量 雄厚 , 具 
有 先进 的 加 工 设备 、 工 艺 装备 及 质量 检测 系统 ,内 部 
实行 计算 机 网 络 管理 ， 是 机 械 工 业 部 所 属 大 型 菜 专 
业 制 造 和 新 产品 的 开发 基地 。 

主要 产品 有 :2 型 渣 浆 泵 ,ZY MER. ZH 型 
YER. HW. HL, HD SIR MR. ZL 系列 轴 流 系 
及 各 种 特大 型 水 泵 共 25 个 系列 、28 个 品种 、188 个 
规格 ,其 中 300HW-8 AY iE tit FE FR SK EAR TL S 
一块 国家 金 质 奖 。.HW 系列 产品 性 能 达到 80 ERK 
国际 先进 水 平 ，、20ZLB-70 型 轴 流 泵 荣获 部 、 省 优质 
奖 。4. 5CJ-70 特大 型 轴 流 泵 , 出 水 口径 为 4.5m, 至 
今 仍 保 持 亚 洲 之 最 的 殊荣 。 工 广 产品 场 销 人 全国. 还 销 
亚 、 欧 、 拉 美 等 20 多 个 国家 和 地 区 , 出 口 量 占 总 产 
量 的 1/3, 年 创 外 汇 百 万 余 美 元 。1988 年 工厂 被 评 为 
同行 业 中 第 一 批 国 家 二 级 企业 ,1989 年 获 江 苏 省 机 
械 工 业 质 量 管理 奖 。 该 厂 不 断 注 重 产品 结构 调 申 和 
BRM). 走出 一条“ 坚持“ 农工” 并举， ATE ARR 
优势 ”的 产品 结构 调整 新 路 子 , 给 工厂 带 来 了 生机 和 
活力 , 企业 经 济 效益 平均 以 30% 左 右 的 速度 稳步 提 
高 。 

江苏 省 金 坛 喷灌 机 厂 
(常务 理事 单位 ) 

RK: ZEF 

地 址 ， 江苏 省 金 坛 市 汤 庄 镇 

电话 : (0519) 2581383 2581113 

电 挂 : 0899 

邮编 213223 

江苏 省 金 坛 喷灌 机 厂 建 于 1970 年 ，1976 AE 
式 专 业 生 产 喷灌 机 ， 是 机 械 工业 部 定点 生产 喷灌 机 
具 的 厂家 之 一 ,厂区 占 地 面积 3 万 mi ,建筑 面积 1.9 
万 m’, 全 厂 拥 有 固定 资产 400 余万元 , 现 有 职 1. 350 
A. PA GL. EEES “RRE” BO, 
中 型 喷灌 机 组 和 微 、 轻 型 水 泵 机 组 ， 共 6 个 类 型 21 
个 配套 品种 ,同时 还 生产 PY 系列 喷头 ,港口 防 尘 喷 
Sky 足球 场 、 花 团 等 使 用 的 折射 式 、 温 射 式 喷头 等 9 
个 品种 16 个 规格 。 其 中 “天 鹅 牌 ” 4CP-Y 型 喷灌 机 
组 荣获 1984 年 、1989 年 省 优质 产品 ，50BPZ,z-35、 
50BPZ,z-45、50BPZ,:-45、65BPZ-50、65BPZ-55 自 
吸 泵 是 国家 经 贸 委 推 广 的 第 五 批 高 效 、 低 能 耗 节 能 
产品 。 

该 厂 产品 畅销 国内 , 并 远 销 泰国 、 英 国 、 省 大 利 
T., ERR, MEK, AmA, FES 个 国家 和 
地 区 ,受到 外 商 和 国内 用 户 的 好 评 。 该 厂 主要 依靠 拥 
有 雄厚 的 技术 力量 .精湛 的 生产 技术 ,科学 的 企业 管 
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理 和 完善 的 质量 保证 体系 , 1988 年 获 常州 市 二 级 计 


量 合格 单位 , 连续 六 年 获 常 州 市 “重合 同 ， 守 信誉” 


合格 单位 。 


武进 液压 启 闭 机 厂 
(理事 单位 ) 

厂 长 : 主 宪 平 
地 址 : 江苏 省 常州 市 西 郊 奔 牛 镇 
电话 : (0519) 3211271 3211272 
传真 ， (0519) 3211271 
HE: 7028 
邮编 213131 


常州 江南 机 具 厂 
(理事 单位 ) 


TK: 王建 新 

地 址 : 江苏 省 常州 市 采 蒜 路 30 号 

电话 : (0519) 8814815 

传真 ; (0519) 8814815 

电 挂 ;3068 

邮编 ，213018 

江苏 省 秆 江 农 水 机 械 厂 
(理事 单位 ) 

RK ARK): 朱 大 同 

地 址 : 江苏 省 邢 江 县 李 典 镇 

电话 : (0514) 7551295 7551072 

传真 : (0514) 7551268 

邮编 225106 

FBI # 7K HL PRT F 1991 年 又 建立 了 扬州 市 琼 
EER. 

主要 产品 ; 7GJ8. 8 系列 船用 挂 奖 , 08B, 12A 等 
规格 精密 滚 子 链条 和 2Z 形 组 装 式 船用 齿轮 箱 艇 外 
机 (13. 2~30kW). 

7GJ8. 8 船用 挂 奖 曾 获 江苏 省 优质 产品 和 农业 
部 优质 产品 证 书 。 

精密 滚 子 链条 经 国家 检测 中 心 两 次 抽样 检测 都 

Z 形 组 装 式 船用 齿轮 箱 航 外 机 是 根据 机 械 工 业 
部 和 省 交通 厅 船 检 局 的 要 求 ， 与 江苏 省 农机 研究 所 
联合 研制 的 更 新 换代 产品 。 通 过 实 船 试验 和 用 户 跟 
踪 , 完 全 达到 了 设计 要 求 .7GJ13.2 型 挂 桨 的 主要 技 
术 经 济 指标 : 配套 柴油 机 功率 13.2kW (1110 型 ， 
18hp); 配套 船舶 载重 量 80 一 200t ORZ); 单 
船 空 载 航速 10km/h ,燃油 消耗 量 3450g/h; 正 车 系 
柱 拉力 2530N 。 


镇 江汉 威 集团 镇 江 脱粒 机 三 
(常务 理事 单位 ) 
Dk: BRM 
地 址 : 江苏 省 镇 江 市 新 河西 岸 60 号 
电话 : (0511) 5276405 5278524 
传真 : (0511) 5272367 


邮编 212002 
镇 江汉 威 集团 镇 江 脱 粒 机 广 、 镇 江 齿 轮 箱 三 始 
建 于 1958 年 , 是 机 械 工 业 部 重点 企业 、 中国 农业 机 
械 工 业 协 会 收获 及 场 上 作业 机 械 分 会 副 理 事 长 单 
位 ， 全 国 脱粒 机 行业 组 长 厂 单位 ， 属 国有 中 二 型 企 
业 。 
工厂 占 地 面积 6.1 om’, 固定 资产 3000 多 万 
元 , 现 有 职工 685 人 ,其 中 各 类 专业 技术 人 员 100 人 
以 上 , 拥有 精 、 大 、 稀 设备 20 台 套 , 能 满足 不 同 产 
品 机 械 加 工 的 需要 .特别 是 在 大 型 冲压 件 加 . 工 、 齿 软 
箱 加 工 、 热 处 理 方 面 , 具 有 较 强 的 专业 技术 和 加工 手 
段 . 同 时 企业 具有 较 强 的 理化 检测 手段 (国家 二 级 计 
量 单位 )。 企 业 在 国内 外 均 有 较 大 影响 , 1985 年 被 联 
合 国 指定 为 亚太 地 区 农机 培训 网 实习 工厂 , 1994 年 
度 被 评 为 镇 江 市 出 口 生 产 企 业 50 强 单位 。1995 年 
度 又 被 国家 经 贸 委 和 对 外 贸易 经 济 合作 部 批准 为 扩 
大 出 口 企业 ,工厂 日 前 主要 生产 四 大 类 产品 : 场 上 作 
业 机 械 ; 船 用 、 车 用 系列 齿轮 箱 ; 种 子 加 工 成 套 设备 ; 
自 走 式 稻 麦 两 用 小 型 联合 收割 机 。 
工厂 产品 远 销 国内 31 个 省 、 市 、 自 治 区 及 欧 、 
亚 、 美 、 非 25 个 国家 和 地区。 其 中 TDG-400 型 小 型 
陪 谷 机 连续 二 届 获 机 械 工业 部 和 江苏 省 优质 产品 称 
号 ，1994 年 度 获 镇 江 市 名 牌 产 品 称号 ， 远 销 秘鲁 
3000 台 。 
近年 来 ,工厂 加 快 了 产品 结构 调整 的 步伐 ,开发 
了 40A 型 船用 齿轮 箱 和 汽车 变速 箱 以 及 纸杯 成 型 
机 等 .为 进一步 增强 企业 竞争 力 ,形成 集团 化 生产 和 
规模 经 济 效益 , 1995 年 10 AAT ARAL. ite 
箱 厂 .标准 件 厂 .环保 设备 三 为 核心 层 成 立 了 汉 威 集 
团 有 限 责任 会 司 。 
江苏 正 昌 集 团 公 司 
(理事 单位 ) 
法 人 代表 : R 波 
地 址 : 江苏 省 溧阳 市 码头 街 225 号 
电话 : 总 经 理 室 (0519) 7222180 
营销 总 部 (0519) 7222125 
传真 : (0519) 7221981 
电 挂 : 9037 
邮编 213300 
江苏 正 昌 集团 公司 ,近年 来 取得 了 快速 的 发 展 ， 
规模 不 断 扩大 ,从 原先 生产 单一 的 国营 溧阳 粮 机 三， 
发 展 到 淋 阳 正 昌 粮 机 总 公司 ,并 于 1994 年 6 月 经 江 
苏 省 体 改 委 批准 升格 为 省 级 集团 公司 。 围 绕 粮油 饲 
料 机 械 电 气 、 农 牧 饲料 .成套 和 钢板 仓 工程 、 油脂 化 
工 四 大 支柱 求 发 展 的 国有 独资 企业 。 
浙江 四 方 集团 公司 
(理事 单位 ) 
总 经 理 ， 胡 明星 
HOt: 浙江 省 永康 市 水 拖 路 57 号 
电话 : (0579) 7111922 
传真 ，(0579) 7112293 


7225558 
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电 挂 : 1714 

邮编 : 321315 

浙江 四 方 集团 公司 是 浙江 四 方 集团 的 核心 企 
业 , 从 属 名 称 为 浙江 省 永康 拖拉 机 厂 , 属 机 械 工 业 部 
重点 企业 ， 是 最 早生 产 手 扶 拖拉 机 和 单 缸 紫 油 机 的 
专业 厂 之 一 。 现 为 大 型 二 档 企 业 , 国家 二 级 企业 , 具 
有 进出 口 自 营 权 ， 并 被 机 械 工业 部 列 为 全 国 百 家 技 
术 进 步 示 范 试点 企业 之 一 。 产品 以 “四 方 牌 ” 为 注册 
商标 ， 为 浙江 省 著名 商标 。 

主导 产品 工农 -12 型 手 扶 拖拉 机 荣获 国家 银 质 
奖 ; 工农 -4 型 手 扶 拖拉 机 和 S195G 型 柴油 机 荣获 部 
优 产品 称号 ; 工农 -12 型 手 扶 拖拉 机 和 S195G 型 柴 
油 机 均 为 浙江 省 名 牌 产 品 。 该 公司 产品 有 3 一 11 F 
瓦 手 扶 拖拉 机 ,6 一 11 干 瓦 单 氏 柴油 机 和 运载 量 0.5 
~1.5 吨 农用 运输 车 三 大 系列 的 30 余 个 品 

该 公司 生产 经 营 为 持续 、 快 速 、 高 效 发 展 。1995 
年 完成 工业 总 产值 50520 万 元 , 产品 销售 收入 
70963 万 元 CRE). 利润 总 额 3687 万 元 , 出 口 创汇 
3025 万 美元 , 分 别 比 1994 年 增长 54.5%, 63%, 
56%. 150%, 其 中 利润 总 额 与 口 创 汇 蝉联 全 国手 扶 
拖拉 机 行业 之 冠 。 


宁波 方向 机 三 
(理事 单位 ) 

三 长 : #8 

地 址 : 浙江 省 宁波 市 新 芝 路 8 号 

Hid: (0574) 7355384 

传真 : (0574) 7355384 

HE 4g: 315010 

宁波 方向 机 厂 是 隶属 宁波 市 机 械 工 业 局 的 市 属 
集体 所 有 制 企 业 、 是 生产 转向 器 的 专业 厂家 ,已 有 
20 多 年 生产 各 类 转向 机 的 历史 。 该 厂 是 中 国 农业 机 
械 工 业 协 会 理事 单位 ,拖拉 机 分 会 的 常务 理事 单位 ， 
也 是 拖拉 机 分 会 转向 器 行业 的 组 长 厂 。 现 有 职工 
202 人 ， 其 中 工程 技术 人 员 IZA, 工程 师 2 人 。 全 
厂 占 地 面积 5528m?, 建筑 面积 5322m?, 固定 资产 净 
值 183. 95 万 元 ,拥有 各 种 设备 80 多 台 , 其 中 专用 设 
备 8 台 , 各 种 检测 设备 7 台 , 并 设 有 计量 室 , 精 测 室 
及 理化 试验 室 。1995 年 产量 达到 72022 台 ， 产 值 
1617 万 元 ,销售 收入 1503 万 元 ,利润 23 万 元 ,全 
员 劳 动 生产 率 达到 80049 元 /人 . 年 。 

该 厂 主 要 生产 球面 蜗杆 滚轮 型 、 循 环球 齿 条 此 
户型 及 齿 条 型 的 各 类 转向 器 。 其 中 球面 蜗杆 滚轮 型 
的 主导 产品 BY 系列 转向 器 在 1994 年 4 月 通过 部 
颁 可 靠 性 指标 的 考核 .该 厂 产 品 以 技术 力量 雄厚 , 质 
BES. HHA. BASH 20 多 个 省 市 。 


浙江 安吉 机 动车 辆 总 厂 
(常务 理事 单位 ) 
Tt: KAR 
wi: 浙江 省 安吉 县 孝 丰 和 镇 
电话 : (0572) 5051519 5051160 
电 传 : (0572) 5052041 


电 挂 : 0520 

邮编 313301 

浙江 湖州 天 目 山 车 辆 集团 公司 即 安吉 机 动车 辆 
总 厂 ,是 全 民 所 有 制 国家 二 级 企业 ,机 械 工业 部 定点 
生产 农用 运输 车 的 专业 生产 厂 ， 浙 江 省 机 械 工 业 厅 
重点 企业 。 全 厂 占 地 面积 15 万 平方 米 ， 建 筑 面 积 
5.8 万 平方 米 , 固定 资产 5000 万 元 ,职工 500 人 ,其 
中 中 高 级 技术 职称 人 员 48 人 。 主 要 设备 352 F 
(E), 工厂 拥有 总 装 、 拼 装 、 距 涂 、 冲 压 等 主要 生产 
线 ; 有 铸造、 锻造、 热处理 、 机 械 加 工 等 车 间 , 并 设 
有 小 型 机 动车 研究 所 。 

该 厂 生 产 “ 天 目 山 ”系列 三 轮 、 四 轮 农 用 运输 车 
已 有 15 年 的 历史 ,三 轮 运输 车 有 基本 型 . 半 封 出 、 全 
封闭 、 链 传动 、 轴 传动 、 骑 式 、 座 式 、 手 把 式 、 方 向 
盘 式 及 整体 后 桥 型 :四 轮 运 输 车 有 货车 . 双 排 座 客 货 
两 用 车 、 朋 式 车 、 中 巴 农用 客车 等 型 , 并 有 后 单 胎 及 
后 双 胎 之 分 。 目 前 有 0.5 吨 、0.75 吨 、1.0 吨 、1.5 
吨 级 共 18 个 品种 。 年 产 3 万 台 以 上 , 产品 销 往 全 国 
26 个 省 、 市 自治 区 。 

工厂 凝聚 内 力 , 注重 质量 , 抓 品种 , EHR, K 
fe “KAW” HER. 生产 出 更 优 、 更 新 、 价 更 廉 的 农 
用 运输 车 ， 满 足 广 大 农村 用 户 的 需求 。 


杭州 前 进 齿 轮 箱 集团 公司 
(理事 单位 ) 


总 经 理 ， FIG 
地 址 : 浙江 省 萧山 市 城 肝 镇 西山 南 正 萧 金 路 45 
号 

电话 : (0571) 2673888 

传真 : (0571) 5150172 

电 挂 ，2134 

邮编 ，311200 

杭州 前 进 齿 轮 箱 集团 公司 (杭州 齿轮 箱 厂 ) 是 我 
国 专业 生产 名 类 传动 装置 和 粉末 冶金 制品 的 大 型 骨 
干 企 业 。 公司 始 建 于 1960 年 , 1965 年 建成 投产 。 现 
有 职工 5200 人 , 占 地 面积 49 H m, 资产 5.5 (Zc. 
年 销售 收入 4 亿 元 ;出 口 创汇 1100 万 美元 。1993 年 
进入 国家 100 家 最 大 机 械 工业 企业 行列 。 

公司 主要 生产 船用 齿轮 箱 .汽车 变速 器 、 工 程 机 
WERA, TL 系列 调 速 离合 器 、 大 型 精密 齿轮 和 粉 
未 冶金 摩擦 片 等 产品 ,其 中 ,船用 齿轮 箱 和 粉末 冶金 
摩擦 片 的 产量 和 销量 均 占 全 国 第 一 位 ， 引 进 的 为 广 
州 标致 轿车 和 为 南 泵 依维柯 面包 车 配套 的 变速 器 国 
产 化 率 均 已 达到 90% 以 上 ; 从 德国 引进 的 WG 系列 
液 力 机 械 变 速 器 已 成 为 我 国 推土机 、 装 载 机 等 工程 
机 械 传 动 装置 的 更 新 换代 产品 。 

公司 十 分 注重 质量 和 生产 现场 管理 ， 是 全 国 第 
3 家 通过 ISO9000 质量 体系 认证 的 企业 和 和 全国 现 场 
管理 先进 单位 。 公 司 有 2 个 型 号 的 产品 获 国 家 银 质 
奖 ，6 个 型 号 的 产品 获 部 优 和 省 优 产品 奖 。 其 中 ， 
“前 进 ” 牌 船用 此 轮 箱 首 批 被 评 为 “浙江 省 名 牌 产 
品 ”， 并 在 东南 亚 等 国际 市 场 上 享有 很 高 的 声 党 。 
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BL 7K RR 
(理事 单位 ) 

rk: A T 

地 址 : 浙江 省 杭州 市 杭 海 路 41 号 

电话 : (0571) 6048177 CHHL) 

传真 (0571) 6046192 

电 挂 ，1347 

邮编 ， 310016 

杭州 水 泵 总 厂 系 国家 二 级 企业 ， 是 我 国 最 大 的 
潜水 电 泵 产销 厂家 , 现 有 职工 1040 名 , 其 中 各 类 专 
业 技 术 人 员 214 名 ， 建 有 8 个 分 厂 和 1 个 水 泵 研究 
所 ,年 销量 为 16 万 台 , 市 场 占有 率 达 23%. 1995 年 
销售 总 额 达 1. 3 亿 元 ,实现 利税 1207 万 元 , 成 为 浙 
江 省 最 佳 经 济 效益 工业 企业 之 一 ， 并 被 评 为 浙江 省 
机 械 工业 优秀 企业 ， 杭 州 市 工交 系统 企业 管理 “十 
佳 ” 单 位 。 

该 厂 生产 的 主导 产品 “使 依 益 ” 牌 潜水 电 泵 共有 
三 大 系列 ，45 个 规格 ， 其 中 部 优 产品 1 个 ， 省 优 产 
品 3 个 ， 专 利 产品 5 个。 主要 技术 参数 如 下 : 


扬程 范围 | 功率 范围 
H g m?/h (m) 

QY 型 充 油 式 潜水 各 
QX 型 下 吸 式 潜水 系 
QDX asa | 2~10 | 6~20 b. 


QY15-26-2. 2 WH .QY15-34-3 型 .QY25-24-3 型 
潜水 电 泵 从 1982 年 起 ,陆续 被 评 为 省 优 产品 ，; 
QY25-24-3 WW k ER 1989 年 获 部 优 产品 ;，1991 
E, QY 型 系列 潜水 电 菏 获 全 国 首届 排灌 机 械 产 品 
骨 户 评议 优胜 奖 “ 九 龙 杯 ”; 1994 年 , 获 浙 江 省 技术 
进步 优秀 企业 ; 1995 年 ， 获 中 国 排灌 机 械 学 会 授予 
的 “对 中 国 排灌 机 械 事 业 作出 突出 贡献 大 融 奖 ”。 

宁波 海鸥 挂机 有 限 责 任 公司 
(理事 单位 ) 

董事 长 兼 总 经 理 ， 郑 福 祥 

地 址 ; 浙江 省 宁波 市 开 了 镇 

电话 : (0574) 8412609 8411762 

E f. (0574) 8412609 

HHE: 1529 

邮编 315101 

宁波 海鸥 挂机 有 限 责 任 公 司 组 建 于 1995 年 9 
月 ,其 前 身 是 地 方 国 营 宁 波 挂机 厂 , 属 全 民 所 有 制 企 
业 。 主 要 产品 海鸥 牌 船用 挂机 ， 是 国内 生产 船用 挂 
(2%) 机 的 专业 制造 商 之 一 , 是 中 国 农业 机 械 工 业 协 
会 理事 单位 ， 挂 机 挂 奖 分 会 副 理 事 长 单位 ， 是 国内 
7GS-4.4 型 以 下 的 小 型 挂机 产销 量 最 大 的 制造 商 。 
公司 生产 的 海鸥 牌 船用 挂机 系列 , 品种 、 规 格 齐全 ， 
主要 产品 有 7GS-3.7 型 、7GS-4.4 型 、7GS-5.9 型 、 
7GJS-8. 8 型 等 各 种 规格 的 挂机 挂 奖 , 适用 于 各 地 水 
上 运输 .捕捞 .养殖 等 各 种 方式 作业 。 产 品质 量 过 硬 ， 
零件 通用 性 强 , 售后 服务 方便 . 曾 获 1982 年 、1986 













年 、1990 年 省 优质 产品 证 书 , 1990 年 机 电 部 节能 奖 
等 多 项 荣誉 。1994 年 获 “ 中 国 公认 名 牌 产品 ”称号 。 


杭州 茶叶 机 械 总 三 
(理事 单位 ) 


广 长 : 路 OAR 

地 址 ;浙江 省 富阳 市 新 登 镇 工厂 路 29 号 

Hig: (0571) 3252751 

传真 : (0571) 3252582 

电 挂 ; 0555 

邮编 : 311404 

杭州 茶叶 机 械 总 厂 建 于 1964 年 ,是 机 械 工 业 部 
重点 企业 , 茶 机 行业 中 规模 最 大 的 红 、 绿 茶 初 、 精 制 
成 套 设 备 生 产 厂 ,全 国 茶 机 行业 组 组 长 三 ,也 是 我 国 
目前 唯一 成 套 茶 机 出 口 专业 厂 。 随 着 现代 企业 制度 
改革 的 深化 ， 该 厂 于 1994 年 12 月 成 建制 加 入 杭州 
制 氧 机 集团 有 限 公 司 。 该 厂 技 术 力 量 雄 厚 , 生 产 设 备 
先进 ， 厂 内 设 有 科研 和 产品 测试 中 心 一 一 杭州 茶叶 
机 械 实验 检测 所 和 浙江 省 机 械 工 业 茶 叶 机 械 产 品质 
量 检测 站 。 

该 厂 生 产 的 “三 叶 牌 ” 茶 机 , 门类 齐全 , 规格 多 
E. 质量 上 乘 , 畅销 26 个 省 市 , 远 销 几内亚 、 蕊 里 、 
摩洛哥 、 玻利维亚 、 斯里兰卡 、 泰国 ,俄罗斯 等 十 余 
个 国家 。 近年 该 厂 与 大 专 院 校 、 科 研 单 位 密切 合作 ， 
开发 出 6CH 系列 翻 板 式 、GC 系列 网 带 式 等 多 种 干 
燥 设 备 , 广泛 应 用 于 食品 、 水 产品 、 蔬 菜 、 药 材 、 饲 
料 、 化工 、 冶金 等 行业 物料 的 烘 干 作业 , 深 得 用 户 好 
评 , 其 中 6CH16 型、20 型 、50 型 烘 于 机 已 分 别 获 省 
优质 产品 证 书 和 部 、 省 科技 成 果 奖 , FP 系列 高 效 热 
风 炉 ， 热 效率 达 CO“, 适宜 与 各 种 烘 干 机 配套 
使 用 ,FP14 热风 炉 为 国家 专利 产品 。1995 年 该 三 还 
成 功 地 开发 承 制 了 空间 钢 架 结构 、 网 架 结构 等 产 

安徽 飞 彩 集 团 
(皖南 机 动车 辆 厂 ) 
(常务 理事 单位 ) 


董事 长 兼 总 经 理 : 洪 理 芳 

地 址 : 安徽 省 宣 州 市 

电话 : (0563) 3002910 

传真 : (0563) 3024273 

电 挂 ，2623 

邮编 : 242000 

安徽 飞 彩 集团 是 国内 生产 农用 运输 车 的 大 型 企 
业 集 团 ,核心 企业 皖南 机 动车 辆 三, 现 已 发 展 成 为 国 
家 大 型 企业 、 国家 二 级 企业 、 机 械 工 业 部 重点 企业 、 
中 国 农业 机 械 工 业 协 会 常务 理事 单位 及 所 属 农用 运 
输 车 分 会 副 理 事 长 单位 , 1994 年 跻身 全 国 机 械 工业 
百 强 ，1984 年 至 1995 年 连续 12 年 获 安徽 省 最 佳 经 
ie hl. RAF BRS RS L ET 
区 占 地 面积 45hm:, 建筑 面积 18 万 m, 固定 资产 原 
值 1 亿 元 ,在 全 国 拥 有 500 多 个 销售 服务 网 点 ,并 出 
口 非 州 和 东南 亚 ， 现 已 具备 年 产 三 轮 农用 车 30 万 
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辆 、 四 轮 农用 车 3 万 辆 能 力 。 | 
“ 八 五 ”期 间 ， 飞 行 集团 加 快 技术 改造 , 积极 开 


发 新 品 ,逐步 形成 了 三 轮 . 四 轮 农用 车 全 面 发 展 的 生 © 


产 格 局 ， 和 马来西亚 外 商 合资 生产 的 最 新 产品 
FC2310, FC2310CW 已 正式 投入 批量 生产 。 

飞行 集团 不 断 完善 产品 质量 保证 体系 ， 主 导 产 
品 飞 彩 牌 三 轮 四 轮 农 用 车 1992 年 双双 荣获 “全 国 消 
费 者 信得过 国产 车 金奖 ”, 1995 年 又 获 “ 机 械 部 特别 
推荐 产品 ”“ 首 批 安徽 名 牌 产品 ”“ 全 国 农用 车 行业 
国家 质量 抽检 十 年 均 合 格 的 产品 ”。 


安徽 省 五 河 县 机 械 厂 
(理事 单位 ) 


三 长 ， 刘 绪 帖 

Hoot: 安徽 省 五 河 县 城关 国防 路 60 号 

Hi: (0552) 5021543 

传真 : (0552) 5021135 

HE: 0001 

邮编 233301 

安徽 省 五 河 县 机 械 厂 属国 有 中 型 企业 ， 系 机 械 
工业 部 及 安徽 省 机 械 厅 重点 企业 ,国家 二 级 企业 , 现 
有 职工 1239 A, 各 类 专业 技术 人 员 167 A, 中 高 级 
职称 30 人 。 厂 区 占 地 8.5 万 m2， 其 中 生产 区 占 地 
6.2 万 m:。 固 定 资产 原 值 2532 万 元 ,净值 1616 万 
元 ， 各 类 生产 设备 400 台 。 

6FTS-10 型 面粉 加 工 成 套 设 备 可 加 工 75、80 
H. 日 产量 8 一 10t, 装机 总 客 量 25. 75kW. 6FTJ-14 
型 面粉 加 工 成 套 设 备 可 加 工 70、75、80、85 等 面粉 ， 
日 产 13 一 19t ， 装 机 总 容量 43. 2kW 。6FTS-19 型 面 
粉 加 工 成 套 设 备 日 产 19t， 装 机 总 容量 43. 2kW 。 
6FTS-18 型 面粉 加 工 成 套 设备 采用 四 皮 一 心 制 粉 工 
艺 , 日 加 工 面粉 13 一 18t, 可 生产 标准 粉 、70 粉 和 特 
二 粉 。6FTD-25 型 面粉 加 工 成 套 设 备 ， 四 皮 二 芯 制 
粉 工艺 、 皮 攻 分 磨 、 圆 筛 分 芯 、 沙 克 龙 提 粉 、 风 力 输 
送 、 双 风 网 提 粉 , 日 产 面粉 20t, 可 生产 标准 粉 、70 
粉 和 特 一 粉 , 配套 动力 59. 7kW。6FTD-32 型 面粉 加 
工 成 套 设 备 ， 采 用 四 皮 四 芯 制 粉 工艺 ， 可 生产 特 一 
粉 、 特 二 粉 、 标 准 粉 等 各 种 面粉 ， 配套 动力 75kW。 

该 厂 生 产 的 “雪松 ? 牌 系列 面粉 加 工 成 套 设备 获 
“省 优 ”、“ 部 优 ”、“ 国 优 ” 称 号 。 

福建 龙马 集团 公司 
(常务 理事 单位 ) 

ZEB, KEK: ERA 

总 经 理 ， 张 爱 军 

地 址 : 福建 省 龙岩 市 北 环 西 路 20 号 

Hii: (0597) 2292036 (总 机 ) 2219918 

(GH: (0597) 2218490 

H łE: 4132 

邮编 364000 

福建 龙马 集团 公司 于 1993 年 6 月 经 福建 省 经 
济 委员 会 批准 成 立 , 有 紧密 层 企业 6 家 , 半 紧 密 层 企 
业 8 家 ,松散 层 企业 55 家 。 属国 家 中 型 企业 ,是 福 


建 省 百 家 重 点 企业 之 一 ， 是 机 械 工 业 部 农用 运输 车 
和 油泵 油嘴 定点 生产 企业 。 MARAT 2500 人 ,其 中 
各 类 专业 技术 人 员 500 余人 ,拥有 固定 资产 1.73 亿 
元 ， 占 地 面积 80 Wm’, 主要 设备 有 1012 R (FR). 
龙马 牌 农用 运输 车 是 公司 的 主导 产品 。 

龙马 牌 农用 运输 车 目前 已 经 形成 了 ?7 大 系列 
30 余 个 品种 ,占领 国内 市 场 近 1/9 的 份额 。 近 年来， 
龙马 牌 农用 运输 车 获得 的 主要 荣誉 有 : 被 中 国 用 户 
评 为 十 佳 产品 获 飞 马 奖 ， 在 首届 中 国 农用 车 可 靠 性 
考核 试验 中 被 确定 为 优等 品 ， 在 中 国 首届 亿 万 农村 
消费 者 信得过 产品 评比 活动 中 获 金 奖 ， 被 中 国 消 费 
者 基金 会 评 为 “用 户 信得过 优质 产品 ”, 被 中 国 质量 
管理 协会 用 户 委 员 会 评 为 “使 用 可 车 产品 ”, 被 机 械 
工业 部 评 为 机 械 工 业 特 别 推荐 可 靠 产品 。 

随 着 改革 开放 的 深入 发 展 , 公 司 狠 抓 企业 管理 ， 
不 断 开 发 新 产品 ,努力 提高 产品 质量 ,加快 技术 改造 
步伐 , 积极 开拓 市 场 , 加 强 和 改善 服务 , 使 公司 产品 
畅销 全 国 ，1995 年 ， 公 司 完 成 工业 总 产值 5. 95 亿 
元 ， 利 税 1916. 8 万 元 ， 主 导 产 品 农用 运输 车 产量 
16418 辆 , 在 全 国 同 行业 中 销售 收入 名 列 第 --。 公 司 
被 国务 院 发 展 研究 中 心 .中 国企 业 评 价 中 心 列 为 “中 
国 500 家 最 大 工业 企业 ”, 被 中 国 统计 局 评 为 “中 国 
100 家 最 大 交通 运输 设备 制造 企业 ”“ 中 国 行业 100 
强 ”, 中 国 农机 工业 百 强 企业 排序 第 10 位 ,两 次 荣获 
福建 省 五 一 劳动 奖状 ， 被 评 为 福建 省 职业 道德 建设 
十 佳 先 进 集 体 , 全 国 职业 道德 建设 先进 单位 ,全 国 百 
家 思想 政治 工作 优秀 企业 ,取得 了 两 个 文明 双 丰 收 。 


福建 省 尤 溪 水 轮 泵 厂 
(理事 单位 ) 


T K: RES 

地 址 : 福建 省 尤 溪 县 城关 水 车 路 23 号 

电话 : (0598) 6323789 6323803 

传真 : (0598) 6323789 

电 挂 : 3119 

邮编 : 365100 

省 级 先进 企业 一 一 福建 省 尤 溪水 轮 泵 厂 ， 创 建 
于 1958 年 是 机 械 工 业 部 定点 生产 水 轮 泵 产品 的 专 
业 厂 ， 主 要 产品 有 长 波 牌 水 轮 泵 和 水 轮机 (20-140 
型 , 共 44 种 ), 其 中 D40-4、D40-6 KH R TE 1989 年 
获 省 优 产品 称号 。 

几 年 来 ,该 厂 积极 调整 产品 结构 ,开发 适销 对 路 
的 新 产品 , 加 强 横向 联系 , 扩大 对 外 市 场 , 从 原来 单 
一 的 水 利 产品 阿 多 元 化 发 展 , 不 断 开 发 出 ZD760 系 
列 .ZD560 系列 水 轮机 ,GD003-12 微型 水 力 发 电机 ， 
同时 加 强 对 外 合作 ， 与 台湾 美 王 实 业 有 限 公 司 合作 
开发 CC18K75 型 和 CC34K150 型 等 多 种 曲轴 箱 , 已 
形成 曲轴 箱 生 产 专 业 线 ,使 水 轮 和 泵 .曲轴 箱 系 列 拳头 
产品 销 往 全 国 各 地 及 东南 亚 等 几 个 国家 ， 为 国家 出 
口 创汇 。 

针对 山区 农民 的 需要 ,该 厂 不 断 致力 于 投资 少 、 
见效 快 .需求 面 广 的 小 型 农业 机 械 产品 ,生产 开发 出 
9FQ40-20 型 粉碎 机 、6DJCF-55 型 苗 草 粉碎 机 、6N]- 
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6.2 型 家 用 碾 米 机 、ZD-8.9 型 装 袋 机 以 及 $30-120 ` 


的 中 锰 磨 球 等 系列 产品 ， 为 山区 经 济 发 展 作出 了 页 
AK 

企业 连续 五 年 保持 “重合 同 、 守 信用 ”单位 , 并 
被 市 工商 银行 评 为 AAA 信用 等 级 单位 。 


江西 手 扶 拖 拉 机 广 
(理事 单位 ) 


TK: WEE 

地 址 ， We Ae Sr ER 4 号 

电话 : (0791) 5712238 5714120 

传真 ; (0791) 6251664 

电 挂 ， 南昌 县 8508 

邮编 330200 

江西 手 扶 拖拉 机 厂 是 机 械 工业 部 重点 企业 ， 江 
西 省 骨干 企业 ,全 国手 兵 抑 拉 机 和 农用 运输 车 行业 
的 组 长 厂 。 

该 厂 自 1958 年 创建 以 来 , 不 断 发 展 壮 大 , 已 有 
职工 2000 A, HH 22. 5 万 m?， 主 要 生产 设备 508 
台 ， 生 产 自 动 线 7 条、 固定 资产 3433 万 元 。 

主要 产品 有 : 东风 -12 型 手 扶 拖拉 机 , GJ910D、 
GJ1210D1 农用 运输 车 ，GJ1210、GJ2015 Fa A, 
GJ2815 等 多 种 农用 运输 车 及 小 马力 手 扶 拖拉 机 , 江 
西 五 十 铃 金融 货 蚌 等 .产品 畅销 全 国 并 出 口 12 个 国 
家 和 地 区 ， 农 用 运输 车 产销 量 居 全 国之 首 。 


南昌 齿轮 广 
(常务 理事 单位 ) 

te: SR 

地 址 : 7a a A ii Re 

电话 : (0791) 3805881 

传真 ; (0791) 3805757 

电 挂 ，7876 

邮编 330044 

南昌 齿轮 三 于 1960 年 由 原 农 业 机 械 部 投资 兴 
建 ，1965 年 正式 投产 。 属 国有 大 二 型 企业 ,工厂 占 
地 面积 42. 46 万 m, 企业 资产 总 值 3. 5 亿 元 , 职工 
3325 人 ， 生 产 设备 1166 台 ， 并 配 有 铁路 专用 线 。 

工厂 设 有 齿轮 加 工 、 箱 体 总 厂 、 精 密 锯 造 等 14 
个 分 厂 , 厂 内 设 有 齿轮 研究 所 \ 理化 中 心 ,中央 计 量 
室 ,配备 有 先进 和 完善 的 精密 检测 仪器 、 理 化 试验 手 
BR, 以 确保 产品 的 精度 和 质量 的 稳定 。 主 要 为 农机 、 
A+. 工程 机 械 配 套 生 产 各 种 齿轮 .齿轮 箱 、 传动 轴 
总 成 和 各 类 中 .小 型 息 件 和 精密 银 阁 齿轮 。 年 产 各 种 
齿轮 200 万 件 、 各 类 锻件 10000t、 汽 车 传动 轴 总 成 
SABE. 各 种 齿轮 箱 总 成 5 万 台 套 , 产品 销售 网 点 
遍及 国内 ， 部 分 产品 销 往 欧 州 、 东 南亚 等 地 。 

工厂 以 推行 现代 企业 制度 为 中 心 ， 强 化 内 部 各 
项 管理 , 调整 产品 结构 ,采用 先进 技术 和 装备 , 贯彻 
推行 ISO9000 系列 标准 ， 不 斯 提高 产品 质量 和 档 
次 。 


3805880 


工厂 全 体 员 工 正 以 “团结 、 进 取 、 勤 奋 、 求 实 ” 
的 企业 精神 树立 企业 形象 ,创造 企业 未 来 ,努力 使 南 


此 成 为 我 国 一 流 的 农机 、 汽 车 零 部 件 生产 企业 ,成 为 
齿轮 行业 的 排头 兵 。 


南昌 旋 耕 机 广 
(理事 单位 ) 

kK: 王 圣 春 

地 址 : Wea Ae AS Ae 

电话 : (0791) 5712629 

HEE: 8022 (南昌 县 ) 

邮编 330200 

南昌 旋 耕 机 厂 是 机 械 工 业 部 重点 企业 ， 旋 耕 机 
产品 定点 生产 厂 ， 是 中 国 农业 机 械 工 业 协 会 理事 单 
位 , 旋 耕 机 械 分 会 副 理 事 长 单位 ,江西 省 机 械 工 业 企 
业 管 理 协会 常务 理事 单位 ， 南 昌 市 机 械 工 程 协会 党 
务 理事 单位 。 

该 广 是 本 行业 唯一 的 全 系列 旋 耕 机 生产 厂家 。 
产品 可 与 手 扶 拖拉 机 、 侧 置 动 力 输 出 小 四 轮 拖拉 机 、 
后 动力 输出 小 四 轮 拖 拉 机 、 中 大 马力 轮 (履带 式 ) 拖 
拉 机 配套 , 亦 可 与 引进 迪 尔 系列 .菲亚特 系列 拖拉 机 
配套 ， 以 及 复式 作业 机 等 。 产 品 配 套 级 为 8.8~ 
88kW (12~120hp). 

改革 以 来 , 在 “全 过 程 改 革 , 全 质量 管理 , 全 系 
列 生 产 , 全 方位 销售 , 全 素质 提高 , SG Fi” H 
“六 全 方针 ”指导 下 ,全 厂 员工 团结 一 致 , 励精图治 ， 
奋力 拼搏 , 不 断 发 展 壮 大 , 取得 了 较 好 的 经 济 效 益 ， 
进入 国家 二 级 企业 。 

“ 春 翔 " 牌 系列 旋 耕 机 过 获 机 械 工 业 部 优质 产品 
称号 ， 多 次 荣获 部 、 省 、 市 科技 进步 奖 。 


山东 潍坊 拖拉 机 厂 
(理事 单位 ) 

TR: PPS 

地 址 :山东 省 潍坊 市 北 官 东 街 63 号 

电话 : (0536) 8233931 

传真 ; (0536) 8233806 

电 挂 : 6921 

邮编 ，261004 

山东 潍坊 拖拉 机 厂 是 国家 大 型 一 类 企业 ， 机 械 
工业 部 定点 生产 拖拉 机 的 重点 骨干 企业 ， 是 全 国 一 
干 户 重点 发 展 企 业 、 山 东 省 机 械 工业 1995 年 度 销 售 
收入 、 利 税 “ 双 五 十 强 ” 企 业 之 一 ，1989 年 荣获 部 
级 质量 管理 奖 ，1996 年 被 评 为 山东 省 管理 示范 企 
业 。 全 厂 占 地 面积 45 H m, 固定 资产 2.4 亿 元 , E 
要 生产 设备 814 台 , 现 有 职工 5000 人 ,其 中 工程 技 
RAR 501 人 。1995 年 生产 拖拉 机 99339 G, KA 
销售 收入 8.6 亿 元 ,实现 利税 1897 万 元 ,出 口 创汇 
126 万 美元 。 

该 厂 已 有 30 多 年 的 拖拉 机 生产 历史 ,社会 保有 
量 超过 90 万 台 , 现 生产 能 力 达 20 万 台 , 主 要 产品 有 
泰山 -12/15 型 、 泰山 -150D/170D/180D 型 、TY180- 
220 型 三 大 系列 40 多 个 品种 的 拖拉 机 及 农用 运输 
车 和 工程 机 械 产 品 ， 其 中 泰山 -12 型 拖拉 机 是 全 国 
小 四 轮 拖 拉 机 行业 唯一 荣获 最 高 质量 奖 一 一 银 质 奖 
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产品 , 泰山 -15 型 拖拉 机 是 部 优质 产品 。 该 厂 产 品 畅 
HSH 24 个 省 、 市 、 自 治 区 ， 并 出 口 亚 、 非 、 拉 及 
东欧 等 30 个 国家 。 在 1996 年 国家 统计 局 农村 社会 
调查 总 队 和 中 国 农 业 机 械 化 科学 研究 院 对 全 国 农业 
机 械 市 场 的 联合 调查 中 ,该 厂 的 泰山 -12/15 型 拖拉 
机 被 评 为 知名 度 最 高 和 信誉 最 佳 产 品 ， 泰 山 -150D/ 
170D/180D 型 拖拉 机 被 评 为 最 畅销 和 最 具 市 场 灌 
力 产品 ，“ 潍 拖 ? 牌 小 四 轮 拖拉 机 并 被 授予 1995 年 度 
“使 用 可 靠 产 品 ” 称 号 . 


山东 巨 力 (集团 〉 股份 有 限 公 司 
(常务 理事 单位 ) 

总 经 理 : 王 清华 

地 址 : 山东 省 潍坊 市 胜利 西 街 373 号 

电话 : (0536) 8323432 8324559 

传真 : (0536) 8327207 

电 挂 ， 6894 

邮编 ， 261011 

山东 巨 力 (集团) 股份 有 限 公 司 是 机 械 工业 部 、 
山东 省 定点 生产 农用 运输 车 骨 十 企业 ， 是 以 巨 力 机 
械 总 厂 、 汽车 配件 厂 、 微粉 厂 组 成 的 大 型 企业 集团 。 
公司 1994 年 列 全 国 机 械 工 业 百 家 最 大 企业 第 65 
位 ,国家 500 家 最 优 企业 344 位 ,出 东 省 机 械 工业 销 
售 收入 首位 ,是 全 国 农用 运输 车 行业 品种 最 全 、 能 力 
最 大 的 生产 基地 ， 

公司 现 有 职工 1900 A, 工程 技术 人 员 250 多 
人 , 占 地 面积 为 25 Wm’, 固定 资产 1 亿 元 。 主导 产 
品 是 三 轮 农 用 运输 车 .四 轮 农 用 运输 车 .三 轮 农 用 运 
输 车 有 5.9、7.4、8. 8kW (8、10、12hp) 3 大 系列 
60 多 个 品种 。 四 轮 农 用 运输 车 有 0.5、0. 75t HHE, 
RHE 4 个 品种 。 三 轮 农用 运输 车 生产 能 力 已 达到 年 
产 50 万 台 ， 四 轮 农用 运输 车 生产 能 力 已 达到 年 产 
5000 台 。 汽油 摩托 车 ， 正 做 生产 准备 工作 ， 争 取 利 
用 外 资 、 技 术 合 作 生 产 。 

1996 年 计划 安排 生产 三 轮 农 用 运输 车 30 万 
辆 , 四 轮 农 用 运输 车 5000 辆 , 销售 收入 18 亿 元 , F 
税 1 亿 元 。 

公司 在 全 国 各 地 设 有 600 多 个 经 销 服 务 网 点 ， 
拥有 销售 服务 人 员 640 多 人 ,配备 40 多 部 三 包 服 务 
车 ， 是 一 支 强大 的 服务 大 军 和 现代 化 的 销售 服务 网 
络 。 公 司 还 有 300 多 家 协作 配套 厂 , 具 有 雄厚 的 技术 
力量 ,先进 的 科研 手段 和 经 济 实力 ,具备 了 适应 市 场 
变化 的 快速 反应 能 力 。 


山东 济宁 和 车轮 厂 
(常务 理事 单位 ) 


TR EARE): WKI 

地 址 : 山东 省 济宁 市 太白 东 路 56 号 

电话 : (0537) 2317931 

传真 ; (0537) 2317934 

邮编 272135 

山东 济宁 车 轮 厂 创建 于 1954 年 ,是 国有 大 型 二 
类 企业 ,是 国内 生产 品种 最 多 的 车 轮 生 产 基地 ,可 生 





产 直 径 12~ 38in, HEE 3 一 20in 各 种 轿 . 轻 、 中、 重型 
汽车 以 及 拖拉 机 、 农 业 机 械 . 工 程 机 械 用 的 有 内 胎 和 和 
无 内 胎 车 轮 , 年 产 150 万 套 。1984 年 ,引进 了 美国 先 
进 的 轮 网 , 轮 幅 、 施 压 、 阴 极 电 泳 涂 漆 、 STA | 
世界 一 流 设备 。 产 品质 量 达 到 国际 同类 产品 的 先进 
水 平 ,在 国内 已 有 21 个 省 .市 60 RTT RAC. E 
国际 已 销 往 加 拿 大 .美国 日本、 韩国 澳大利亚 、 希 
He .南非 .东南亚 等 国家 和 台湾 地 区 。 


山东 省 水 利 工程 机 械 总 三 
(理事 单位 ) 
te: Be 军 
地 址 : 山东 省 济南 市 解放 路 112 号 
电话 : (0531) 6956896 
邮编 250013 


山东 临沂 农业 药械 厂 
(理事 单位 ) 

TR: HEK 

地 址 ， 山东 省 临沂 市 

电话 : (0539) 8315842 

传真 ，(0539) 8315842 

电 挂 :2750 

邮编 : 276001 

山东 临沂 农业 药械 厂 是 机 械 工 业 部 骨 十 企业 ， 
自 营 进 出 口 企 业 、 国 家 1000 家 重点 联系 企业 。 

企业 现 有 职工 1100 A. 占 地 面积 12 77 m’, TA 
定 资产 原 值 6727. 84 万 元 ,净值 5686. 86 万 元 ,生产 
植保 机 械 、 小 型 汽油 机 、 割 灌 机 、 吹 风机 等 系列 20 
多 个 品种 的 产品 。 主 导 产 品 泰山 -18 FRY OR SE MY HY HL 
1983、1988 年 两 次 获 国家 银 质 奖 ， 是 目前 国内 产量 
最 大 、 市 场 占 有 率 最 高 的 背负 式 喷 雾 喷 粉 机 ; 3WF- 
2. 6 喷雾 喷 粉 机 是 该 厂 与 南京 农业 机 械 化 研究 所 和 
中 国 农 业 机 械 化 科学 研究 院 共同 投标 承揽 的 农业 部 
招标 项 目 , 该 机 主要 经 济 技术 指标 居 国 内 领先 地 位 ， 
3WF-3 喷雾 喷 粉 机 是 引进 日 本 小 松 公 司 的 产品 , 是 
喷雾 喷 粉 机 出 口 创汇 的 主导 机 型 , 制 灌 机 吹风 机 等 
产品 主要 面向 国际 市 场 , 出 口 美国 、 韩国 等 20 多 个 
国家 和 地 区 , 具有 广阔 的 发 展 前 景 。1E40F、1E36F 
等 通用 小 型 汽油 机 年 综合 生产 能 力 30 万 台 , 在 国内 
具有 举足轻重 的 地 位 。 

1995 年 , 企业 综合 产量 28.77 FG, 产值 1. 47 
ILIC, 销售 收入 1. 45 亿 元 , 利润 3044 万 元 , 出 口 创 
汇 344. 78 万 美元 。 


青岛 车 辆 厂 

( 带 务 理事 单位 ) 
rK: “(FH 
地 址 ,山东 省 青岛 市 市 北 区 华 阳 路 7 号 
电话 : (0532) 3834431 3833582 3835191 
(GH: (0532) 3934431 
H: 0417 
邮编 :266021 
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青岛 车 辆 厂 建 于 1956 年 ,是 机 械 工业 部 的 重点 
企业 , 是 生产 胶 轮 力 车 的 定点 生产 广 , 属 中 型 企业 ， 
一 直 是 全 国力 车 行业 的 组 长 厂 单位 和 理事 长 单位 ， 
具有 年 产 力 车 100 万 轮 的 生产 能 力 。 该 厂 生 产 的 梅 
HEARR JL650 型 和 JL325 型 胶 轮 力 车 是 优质 名 牌 产 
品 , 多 次 获得 省 优 、 部 优 称号 。 力 车 产品 曾 出 口 坦 桑 
尼 亚 、 越 南 、 束 埔 寨 等 五 国 , 深 受 国 内 外 用 户 的 欢迎 。 
销售 量 在 同行 业 中 名 列 前 茅 。 现 有 职工 1100 余人 ， 
固定 资产 3000 Asc. HH 6 Hm’. 

1995 年 开始 试制 QC1608, QC1608W 型 和 
QC1205,QC1205W 型 四 轮 农 用 运输 车 ,已 分 别 通过 
省 级 鉴定 。 该 车 具有 结构 紧凑 、 性 能 良好 .乘坐 舒适 、 
操作 灵活 、 维 修 方便 等 优点 .用 户 订货 情 况 良 好 , 现 
已 从 车 辆 厂 分 离 成 立 “ 青 岛 运输 车 辆 制造 厂 ” 并 加 大 
技术 改造 投资 ， 形 成 年 产 5000 辆 运输 车 的 生产 能 
力 。 

除 上 述 产 品 外 ,该 厂 还 生产 便携 式 复印 机 、 环 氧 
乙 烷 灭 菌 消毒 设备 及 塑 腔 医 疗 器 被 (与 台湾 合资 ) 
等 。 


中 国 第 一 拖拉 机 工程 机 械 公 司 
〈 副 理事 长 单位 ) 


总 经 理 : 方刚 

地 址 : 河南 省 洛阳 市 润 西 区 建设 路 154 号 

电话 : (0379) 4913342 

电 传 : (0379)〉 4913228 

邮编 471004 

中 国 第 一 拖拉 机 工程 机 械 公 司 ,是 一 个 集 科研 、 
AP. 销售 、 外 经 贸 于 一 体 的 跨 地 区 、 跨 行业 、 多 层 
次 的 特大 型 企业 。 有 9 个 全 资 子 公 司 、3 个 控股 公 
司 、5 个 参股 公司 ,能够 生产 履带 拖拉 机 和 轮 式 拖 拉 
机 、 推 土 机 、 压 路 机 、 柴 油 机 、 燃 油泵 、 汽 车 、 自 行 
车 等 产品 。 现 已 具备 年 产 履带 拖拉 机 2. 5 万 台 , 小 型 
拖拉 机 15 万 台 ,105 柴油 机 2 万 台 ,压路机 1500 台 ， 
载重 汽车 1 万 辆 的 生产 能 力 。 

1995 年 10 月 1 日 , 公司 走 过 了 辉煌 的 40 年 奋 
斗 历 程 ， 为 实现 我 国 农业 机 械 化 和 发 展 地 方 经 济 做 
出 了 显著 贡献 ， 确 立 了 公司 在 农机 行业 举足轻重 的 
地 拉 。40 年 来 ,累计 生产 各 种 拖拉 机 100 万 台 , 其 
中 大 中 型 拖拉 机 47 万 台 , 占 全 国 大 中 型 拖拉 机 社会 
保有 量 的 43% 左 右 ，802 履带 拖拉 机 获 第 二 届 中 国 
农业 博览 会 银 奖 ;小 四 轮 拖 拉 机 从 1992 年 起 连续 四 
年 被 中 国 质 协 用 户 委 员 会 跟踪 评价 为 “使 用 可 靠 产 
品 ”,1994 年 农机 产品 中 唯一 被 中 国 质 协 评 为 “全 国 
用 户 满意 产品 ”;LR6105 系列 柴油 机 1995 年 被 中 国 
内 燃 机 工业 协会 .中国 保护 消费 者 基金 会 .中 国 机 电 
日 报 联合 组 织 评选 为 “全 国 消 费 者 信得过 优质 产品 
奖 ” “洛阳 牌 ” 压路机 被 国家 建设 部 定 为 名 牌 产 品 。 
企业 拥有 “东方 红 ”、“ 东 方 ”、“ 洛 阳 有 牌 ” 等 驰名 商标 ， 
产品 畅销 全 国 , 远 销 50 多 个 国家 和 地 区 。 从 1987 年 
起 ， 公 司 在 中 国 500 家 最 大 工业 企业 排序 中 始终 处 
于 百 强 之 列 。 

展望 未 来 , 公司 任重道远 .为 实现 2000 年 奋斗 


目标 ,由 产品 多 元 化 到 支柱 产品 多 元 化 的 结构 调整 ， 
形成 以 拖拉 机 .工程 机 械 , 汽 车 为 三 大 支柱 产品 的 发 
展 构架 ， 公司 又 踏 上 “二 次 创业 ”的 旅程 。 


河南 省 舞阳 惠 方 集团 公司 
(理事 单位 ) 


总 经 理 : HEF 

地 址 ， 河南 省 舞阳 县城 漆 舞 路 18 号 

电话 : (0395) 7126015 7121019 

传真 ; (0395) 7126988 

电 挂 : 2750 

邮编 ， 462400 

河南 省 舞阳 惠 方 集团 公司 是 以 舞阳 县 机 械 厂 为 
核心 的 全 民 所 有 制 中 一 企业 , 总 占 地 面积 18 万 m’， 
资产 总 额 6000 万 元 , 现 有 员工 1320 人 ,拥有 各 类 设 
备 980 G (E), 具有 先进 的 理化 检验 .检测 设备 .下 
设 8 个 分 厂 3 个 厂 内 分 厂 ,， 年 产值 1. 2 亿 元 ， 利 税 
1230 万 元 ,共有 8 个 系列 的 26 种 产品 。 主导 产品 双 
塔 牌 4GL-140、160 型 系列 麦 稻 收 割 机 ,1985 ERG 
科技 成 果 三 等 奖 ， 十 年 来 一 直 保 持 省 优 部 优 称号 ， 
1991 年 通过 省 级 鉴定 , 年 生产 能 力 5 万 台 。 双 塔 牌 
4L-140 系列 联合 收割 机 1989 年 获 省 科技 成 果 三 等 
A., 1995 年 通过 省 级 鉴定 , 年 生产 能 力 2000 8, 产 
品 连续 三 次 获 全 国 同类 产品 综合 评比 第 一 名 ， 并 荣 
获 全 国 首届 、 二 届 “丰收 杯 ” 双 优 金奖 , 全国 用 户 信 
得 过 产品 .其 中 4L-140 系列 联合 收割 机 获 第 五 届 中 
国 专 利 新 产品 新 技术 博览 会 金奖 。 另 外 , 还 生产 2B]J 
系列 谷物 精 播 机 . 灭 茬 施肥 播种 机 .2BMG 棉花 地 膜 
覆盖 机 等 农机 产品 及 “ 双 乐 " 牌 全 自动 电脑 控 温 消毒 
E., AERAR, EE” EGM, RML. ii 
系列 等 产品 。 

企业 连续 十 年 收割 机 产量 、 质 量 、 销量 、 市 场 占 
有 率 全 国 第 一 , 1988 年 获 “国家 二 级 企业 ”、1991 年 
获 “ 国 家 安全 级 企业 ”、1994 年 获 “ 全 国 小 农机 行业 
排头 兵 ”， 连 续 十 年 获 河南 省 “优秀 企业 ”等 称号 ， 
1987 年 获 河 南 省 质量 管理 奖 。 目 前 , 公司 已 形成 以 
生产 销售 农业 收获 机 械 为 主 , 播 种 施肥 机 械 为 辅 , 轻 
工 化 工 等 系列 产品 为 补 的 格局 。 

河南 省 桐 柏 县 太白 峰 
机 械 制造 有 限 公司 
(理事 单位 ) 

厂 长 : 刘 保 文 

地 址 : 河南 省 桐 柏 县 淮 源 大 道 338 号 

电话 : (0377) 8222663 

电 挂 ，2750 

邮编 474750 

河南 省 桐 柏 县 太白 峰 机 械 制 造 有 限 公 司 ， 创 芯 
F 1995 Fil 月 ,其 前 身 是 河南 省 桐 柏 县 机 械 厂 , 是 
机 械 工 业 部 小 型 收割 机 重点 生产 企业 ， 国 家 二 级 企 
业 ,小 型 收割 机 行业 组 长 厂 , 中 国 农 业 机 械 协会 第 二 
届 理 事 会 理事 。 主导 产品 太白 峰 牌 4GL 系列 麦 稻 收 
PIAL. Ff 1982 年 以 来 连续 15 年 保持 机 械 工 业 部 优 
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质 产品 称号 ，1991 和 1992 年 连续 两 届 荣 获 全 国 收 
割 、 脱 粒 机 械 产品 丰 收 杯 “ 双 优 ”金奖 , 产品 质量 居 
国内 同行 业 前 予 。 

”1995 年 完成 工业 总 产值 1880 万 元 ， 比 上 年 增 
长 了 86%; 生产 收割 机 22700 台 ， 比 上 年 增长 了 
103%; 完成 销售 收入 2733 万 元 ， 比 上 年 增长 了 
94%; 实现 利税 150 万 元 ， 比 上 年 增长 了 28%; KH 
取 利 润 136 万 元 ,生产 经 营 水 平 达到 常年 最 高 水 平 。 
产品 覆盖 面 已 达 国 内 17 个 省 (区) 300 多 个 县 
(市 ) , 深 受 广大 用 户 欢迎 。 该 公司 的 主导 产品 太白 峰 
牌 4GL 系列 麦 稻 收 割 机 ， 在 1995 年 中 获得 机 械 工 
业 部 颁发 的 产品 可 靠 性 考核 合格 证 书 ， 并 成 为 国家 
农机 具 同 类 产品 质量 监督 检验 中 心 监制 产品 ， 获 得 
农业 部 颁发 的 产品 合格 推广 许可 证 。6NF-9 型 铁 辊 
分 离 式 碾 米 机 获得 农业 部 颁发 的 产品 合格 推广 许可 
证 书 ， 是 河南 省 内 同类 产品 唯一 获得 部 级 鉴定 合格 
推广 的 产品 。 职 工 苏 秀明 为 首 研制 开发 的 收割 机 与 
农用 机 动 三 轮 车 配套 机 构 获 得 国家 专利 。 企 业 引 进 
河南 沈 丘 富 泉 机 械 有 限 公 司 6YL-100F 型 螺旋 式 榨 
油 机 技术 专利 项 目 。 

企业 已 投入 资金 440 万 元 , 在 “ 八 五 ”期 间 进 行 
技术 改造 ,新 建 厂房 1578m?:， 新 增生 产 设备 78 台 ， 
使 年 产 收割 机 能 力 已 达到 3 万 台 。 


湖北 省 汽 草 逆 置 总 三 
(理事 单位 ) 
rk: 周 鸿 寿 
地 址 : 湖北 省 随州 市 青年 路 81 号 
Hi: (07202) 222408 
HHE: 6644 
HK Hq: 411300 


湖北 省 安 陆 粮食 机 械 厂 
(OF BES fr) 


Dt: 卢 顺 林 

地 址 ， 湖北 省 安 陆 市 紫金 路 1 号 
电话 : (0712) 222162 

传真 ; (0712) 222162 

电 挂 : 6080 

邮编 432652 


湖南 省 郴州 碾 米 机 广 
(理事 单位 ) 


T K: XZR 

地 址 : 湖南 省 郴州 市 曹 家 坪 1 号 

电话 : (0735) 2225879 2223690 

(FH. (0735) 2224798 

EH: 7527 

邮编 423000 

郴州 碾 米 机 厂 占 地 面积 48561m, 建筑 面积 
21764m?, ,固定 资产 净值 1167 万 元 ,各 类 设备 210 台 
套 , 全 厂 职工 435 人 ,其 中 工程 技术 人 员 42 人 ,1995 
年 完成 工业 总 产值 2450 万 元 ， 实 现 利 税 80 万 元 。 


该 厂 主 要 产品 有 : 6NF9 型 、6GM 型 、 
6GNCH20、6GNCH30 型 碾 米 机 , CH12、15、25 型 
免 淘 碾 米 机 , 其 中 6NF9 型 碾 米 机 1988 年 被 评 为 湖 
南 省 和 机 械 工 业 部 优质 产品 , CH12、15 型 碾 米 机 成 
套 设 备 被 评 为 金 质 产品 ,1993 年 被 全 国 消 费 者 协会 
评 为 信得过 产品 。 


湖南 省 党 德 中 兴 机 械 广 
(理事 单位 ) 


广 长 : 杨 作 顺 

地 址 : ARS Fo A ta h ve MK A 

电话 : (0736) 7284226 7078154 

HE: 2623 

邮编 : 415104 

湖南 省 常德 中 兴 机 械 厂 创建 于 1954 年 ,是 国有 
中 型 企业 、 机 械 工 业 部 定点 生产 油料 加 工 机 械 的 专 
业 厂 ,中国 农业 机 械 工 业 协 会 理事 、 农 副产品 加 廿 机 
械 分 会 副 理 事 长 单位 .油料 加 工 机 械 行业 组 组 长 厂 。 
现 有 员工 440 人 , 拥有 固定 资产 2300 E Hw., EE 
生产 62YW-100A 型 卧 式 液压 榨 油 机 、6YL 系列 螺 
旋 榨 油 机 和 LY 系列 型 全 工艺 油脂 精炼 成 套 设备 。 
LY1.5 型 全 工艺 油脂 精炼 成 套 设 备 1993 年 获 国家 
级 新 产品 称号 。 


广东 新 会 农业 机 械 厂 股份 有 限 公 司 
(理事 单位 ) 

TBH, BLF 

地 址 ; 广东 省 新 会 市 会 城 工 业 大 道 10 号 

电话 : (0750) 6696130 

传真 ; (0750) 6692800 

电 挂 ，1958 

邮编 529100 

广东 新 会 农业 机 械 厂 股份 有 限 公 司 是 由 新 会 农 
业 机 械 厂 改组 而 成 .位 于 珠江 三 角 州 西南 部 , 现 是 国 
家 二 级 企业 、 一 级 计量 单位 和 全 国 500 家 最 大 机 械 
工业 企业 之 一 ,主要 生产 工业 -12K 型 手 扶 拖拉 机 和 
YX2815 系列 农用 运输 车 。 又 是 机 械 工 业 部 和 广东 
省 电子 机 械 工业 厅 的 骨干 企业 。 

新 会 农业 机 械 厂 是 建立 于 1956 年 的 国有 企业 ， 
1958 年 试制 出 广东 省 第 一 台 手 扶 拖拉 机 。 是 年 ， 敬 
爱 的 周恩来 总 理 到 厂 视 察 ,并 亲笔 题写 三 名 为 “新 会 
农业 机 械 厂 ”。 经 过 数 十 年 的 努力 , 工厂 规模 由 小 到 
大 ,通过 技术 改造 ,工艺 由 落后 变 先 进 . 开 放 改 革 后 ， 
以 手 扶 拖 拉 机 为 主导 ,农用 运输 车 为 后 继 的 多 品种 、 
多 层次 生产 发 展 路子 ,使 企业 每 年 都 有 较 大 发 展 . 现 
已 形成 具有 批量 生产 手 扶 拖拉 机 和 农业 用 运输 车 的 
大 中 型 企业 。 

1993 年 3 月 , 新 会 农业 机 械 厂 改组 为 股份 有 限 
公司 ,新 的 机 制 为 企业 注入 了 生机 ,广东 新 会 农业 机 
械 三 股份 有 限 公 司 将 会 以 她 辉煌 的 明天 ， 目 立 于 社 
Z, 服务 于 各 界 。 
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韶关 齿轮 厂 
(理事 单位 ) 
TR: 徐 E 
HOO: 0 FR A ARK Ni pg Ly Pa g 
电话 : (0751) 8769901 8760404 
传真 : (0751) 8769905 
HE: 6118 
邮编 : 512028 
HRERS EZRA HEA, F 1966 年 12 
月 建 厂 , 是 机 械 工 业 部 重点 企业 , 属 大 二 型 企业 , 是 
东风 汽车 集团 成 员 厂 , 现 有 职工 1568 A, 拥有 各 类 
专业 技术 人 员 200 多 人 ,其 中 ;高 级 工程 师 6 人, 工 
程 师 45 人 ,助理 工程 师 49 人 ,固定 资产 1.03 亿 元 ， 
厂区 占 地 面积 26.2 im’, 拥有 美国 、 瑞 士 、 英 国 、 
法 国 、 德国 \ 有 日 本 等 国 引进 的 热处理 生产 线 、 齿 轮 加 
LRA., 加工 中 心 ,三 座 标 测量 仪 , 齿轮 检测 仪器 等 
国内 外 生产 设备 600 BE CE). 该 厂 微机 网 络 系统 
已 初 具 规模 ， 现 有 微机 70 多 台 , 在 生产 经 营 、 辅 助 
设计 、 辅 助 工艺 设计 等 方面 已 取得 了 一 定 的 成 效 ， 
CAD/CAPP 集成 应 用 工程 获 1995 年 度 韶关 市 科学 
技术 进步 一 等 奖 , 获 1996 年 度 广东 省 机 械 工 业 科 技 
进步 二 等 奖 。 主 要 产品 有 手 扶 拖拉 机 齿轮 .汽车 齿轮 
和 汽车 变速 器 、 轿 车 后 桥 总 成 ,年 生产 能 力 为 各 型 齿 
轮 100 万 件 和 各 型 变速 器 2 万 台 、 后 桥 总 成 3 万 台 。 
出 口 产 品 主要 有 汽车 后 桥 螺 们 和 拖拉 机 齿轮 ， 年 出 
口 额 约 100 万 美元 。 
广东 圣 宝 企业 集团 公司 
(理事 单位 ) 
总 经 理 : 陆 如 心 
地 址 : 广东 省 基山 市 沙坪 镇 人 民 西 路 6 号 
His: (0750) 8882337 
传真 ; (0750) 8880098 


Hi: 2623 
邮编 : 529700 
顺德 市 第 二 农机 修理 制造 厂 
(理事 单位 ) 
Dts: (oe fi 


HOE: 广东 省 顺德 市 大 良 镇 新 党 工业 区 

电话 : (0765) 2228370 2226069 

传真 : (0765) 2227080 

电 挂 ;，3810 

邮编 : 528300 

顺德 市 第 二 农机 修理 制造 厂 (顺德 市 金 顺 达 机 
器 有 限 公 司 ) 是 水 产 养殖 机 械 定点 生产 专业 厂家 ,省 
级 先进 企业 .1972 年 建 厂 ,具有 20 多 年 机 械 制 造 历 
E, 设备 配套 齐全 ， 技 术 力 量 雄 厚 。 

该 厂 主要 生产 各 种 鱼 塘 增 氧 机 、 鱼 塘 清 淤 机 、 饲 
BLUR BL. 饲料 搅拌 机 切 鱼 机 、 绞 肉 机 等 水 产 养 殖 
机 械 以 及 自 吸 和 泵 .混流 泵 、 轴 流 泵 .喷灌 机 等 水 泵 产 
品系 列 。 本 厂 增 氧 机 共有 十 几 种 品种 规格 ,可 满足 不 


100 农机 


同 地 区 不 同 品 种 饲养 需要 ,年 生产 能 力 30000 台 , 产 
销量 居 全 国 首 位 ， 其 中 ZY1. 5 叶轮 式 增 氧 机 是 省 、 
部 优质 产品 , YC-3-1. o 型 术 车 式 增 氧 机 是 国家 专利 
产 ， 增 所 动力 效率 居 世 界 先进 水 平 ， 比 传统 型 高 
40% ,本 三 生产 的 增 氧 机 除 用 一 般 钢 材 制造 外 ,还 有 
特别 为 海水 养殖 而 设计 的 不 锈 钢 型 ,可 耐 海水 腐蚀 。 
CYZ90 型 鱼 塘 清洲 机 获 省 优秀 新 产品 奖 和 全 国 “ 七 
五 ?星火 计划 成 果 博 览 会 银 奖 ,该 机 适用 于 鱼 塘 带 水 
连续 性 进行 清洲 作业 , 可 滩 深 鱼 塘 , 增加 蕾 水 量 , 改 
善 水 质 , 同 时 为 塘 边 农作物 提供 良好 的 有 机 泥 肥 ,有 
利 改良 土壤 , 提高 地 力 , 亦 可 作 人 工 降 雨 机 使 用 , 是 
一 种 多 功能 的 优良 农机 具 。 

该 三 产品 经 广大 用 户 长 期 使 用 证 明 质 量 可 靠 ， 
价格 较 平 ,售后 服务 热情 周到 ,并 可 免费 培训 顾客 使 
用 和 维修 


广东 华 达 集 团 有 限 公 司 
(理事 单位 ) 


RAH. Kee 

地 址 ， FRA BRT ART BE 21 号 

电话 : (0758) 2832192 

EHE: 2151 

邮编 : 526020 

广东 华 达 集团 有 限 公司 位 于 广东 省 肇庆 市 区 ， 
始 建 于 1958 年 ，1995 年 在 广东 华 达 机 毅 厂 的 基础 
上 组 建 了 集团 公司 , 华 达 集团 是 机 械 工业 部 ,中 国有 
色 金 属 总 公司 属 下 的 曹 点 企业 ,国家 二 级 企业 ,是 局 
要 市 年 产值 超 亿 元 的 六 大 集团 之 一 。 现 有 职工 880 
ZA, 科技 人 员 90 A. 占 地 面积 5 Sm’, 拥有 
现代 化 的 生产 厂房 .先进 的 生产 设备 和 检测 设备 ,有 
完善 的 管理 手段 。 华 达 集 团 拥 有 七 三 一 所 : 华 达 机 械 
J”, ATs ALAR). aA DSL RAE. SBA 
H BGA A). RBA TA BL . Br EIA By 
料 厂 、 华 达 人 研究 所 。 

华 达 集团 集 “ 科 研 , 和 生产、 产品 深加工 ”为 一 体 ， 
主要 设计 及 生产 畜牧 渔业 饲料 机 械 及 成 套 设备 ， 饲 
料 添 加 剂 设 备 , 畜 牧 渔业 养殖 饲料 , 铝 合金 型 材 和 狗 
合金 门窗 。 华 达 牌 产品 多 次 荣获 省 优 和 部 优 称号 。 技 
中 华 达 牌 饲料 机 械 荣 获 中 国 公 认 名 牌 产品 称号 ， 华 
达 牌 铝 型 材 荣 获 全 国 建筑 材料 与 装饰 精品 博览 会 金 
ZAKS. 产品 畅销 全 国 各 地 , 出 口 东 南亚 、 南 美 、 非 
洲 及 香港 地 区 ,并 在 全 国 各 主要 省 市 设 有 20 多 个 华 
达 牌 产品 的 经 销 点 ， 深 受 中 外 客户 的 一 致 推崇 。 

华 达 集团 全 体 同 仁 本 着 “技术 立 厂 、 科 学 管理 ” 
宗旨， 一 如 既往 地 为 社会 提供 优质 产品 、 优 质 服 
务 , 争取 在 本 世纪 未 年 产值 突破 8 亿 元 , 税利 创 1.5 
亿 元 。 

南宁 手 扶 拖拉 机 广 
(理事 单位 ) 
te: MKE 


地 址 : 广西 南宁 市 北湖 北 路 50 号 
电话 : (0771) 3132351 
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传真 ，(0771) 3121079 

HE: 3366 

邮编 530001 

南宁 手 扶 拖拉 机 厂 ( 南 宁 汽 车 改装 厂 ) 是 机 械 工 
业 部 骨干 企业 、 国 家 大 型 二 级 企业 ,国家 一 级 计量 企 
We. 国家 二 级 企业 , 是 定点 生产 手 扶 拖拉 机 的 厂家 ， 
全 厂 占 地 面积 38 万 m:, 职工 2670 人 ,各 类 技术 人 
员 375 人 ,有 和 铸造、 冷 爆 、 机 加 工 \ 装配 等 8 个 车 间 ， 
拥有 铸造 、 机 械 加 工 、 喷 漆 生 产 流 水 线 30 条 ,主要 
生产 设备 850 AA ( 套 ), 具有 从 产品 开发 、 设 计 、 工 
2. 制造、 检验、 理化 计量 等 一 整套 质量 管理 手段 和 
系统 ，1990 年 荣获 机 械 工 业 部 质量 管理 奖 。 

主要 产品 有 ;桂花 牌 GN91 型 ,GN61 型 .GN41 
型 手 扶 拖 拉 机 ,分 别 获 国 优 银 质 奖 、 部 优 和 区 优 产 
m EER SY 系列 农用 运输 车 ; 高架 立体 仓库 和 东 
DL AIS A. 


成 都 仪表 厂 
(常务 理事 单位 ) 


厂 长 : BA 
地 址 : 四 川 省 成 都 市 新 南 门 建国 东 街 东南 里 1 





电话 : (028) 6666278 6665640 

传真 ; (028) 6654636 

HEHE. 5903 

邮编 610021 

该 厂 主 要 生产 为 汽车 拖拉机、 内 燃 机 和 和 各 种 农 
WLR. 工程 机 械 等 配套 的 各 种 仪表 .组合 表 、 传 感 
器 、 报 警 器 、12N (24N) 电气 连接 器 、 康 明 斯 仪表 
Ai, RIA GE. HU ES 


四 川 农 用 运输 车 集团 公司 
(常务 理事 单位 ) 


董事 长 兼 总 经 理 : FN 

地 址 : 四 川 省 成 都 市 新 华 大 道德 盛 路 50 号 

电话 : (028) 6660978 6673409 

传真 ， (028) 6672269 

H fE; 2878 

邮编 610017 

该 公司 建 于 1987 年 , 系 机 械 工 业 部 及 四 川 省 的 
重点 企业 , 是 集 科 、 工 、 贸 为 一 体 的 企业 集团 , 1989 
年 在 四 川 省 首 家 实行 计划 单列 ,集团 由 67 家 企 事 业 
单位 组 成 , 职工 近 4 万 名 , 固定 资产 5.6 亿 元 , 主要 
生产 设备 12000 台 套 。 主 导 产 品 方圆 牌 农用 运输 车 
列 为 全 省 八大 重点 产品 之 一 ， 创 建 以 来 ， 在 产品 开 
发 、 技 术 进 步 、 资 金 投 入 , 专业 化 协作 等 方面 , 带动 
成 员 企业 优化 生产 要 素 和 企业 结构 ， 使 方圆 牌 农用 
运输 车 0.5、0.75、1、1.75t4 个 系列 共计 76 个 品种 ， 
在 设计 .制造 .性 能 和 市 场 占 有 率 等 方面 均 位 居 全 国 
前 列 。7 年 来 累计 产销 农用 运输 车 14 万 多 辆 ,创利 
税 4.2 亿 元 ,柴油 机 具有 年 产 20 多 万 台 、250 万 kW 
的 能 力 。 各 类 汽车 .拖拉机 内燃 机 、 工 程 机 械 配 件 ， 


在 全 国 也 占 重 要 地 位 。 集 团 公司 部 分 企业 与 泰国 退 


罗 集 团 合 资 ， 于 1993 年 建立 四 川 由 大 实业 有 限 公 
司 ,注册 资金 5000 万 美元 , 旨 在 形成 年 产 20 力 辆 农 
用 运输 车 的 生产 规模 。 
四 川 三 台 条 业 有 限 公司 
(理事 单位 ) 


法 人 代表 : 董事 长 兼 总 经 理 严 元 福 
Ht: 四 川 省 三 台 县 城南 南 桥 
电话 : (0816) 5221702 (总 机 ) 


5221701 5221704 
传真 ，(0816) 5221701 
电 挂 ，3119 


邮编 621100 
= RY eS a A AR H] 


: GREEN ON ARAR TOU TER EM 


械 工业 协会 理事 ， 中 二 型 企 
“Sal A PUN és KTH rTM wee 


= 1958 年 起 ， AMARRA" Vien FA] TOE fl ~ H ` y 
-o 1994 年 8 月 ,经 绵阳 市 体 改 委 批准 ， on 为 四 
ai LARA Hj. 


公司 占 地 面积 5984m:， 建 筑 面 积 38398m", FA 

有 员工 736 人 ,其 中 专业 技术 人 员 126 人 。 Bal we 
3518 万 元 。 有 各 类 生产 检测 运输 设备 395 7 CEE). 
主要 生产 有 IS 等 26 个 系列 的 菜 类 产品 ， 生 产销 量 
达 2.5 万 台 ,， 居 中 国 西部 地 区 同行 业 首 位 。1995 年 
工业 总 产值 达 3546 万 元 , 创利 税 405 万 元 ,日 始 建 
以 来 ， 从 无 一 年 亏损 。 主 导 产 品 “ 剑 门 ” 牌 1S 系列 
单 级 单 吸 离心 录 获 四 川 名 牌 称号 。 

公司 设 1 办 ?7 部 ,7 个 生产 车 间 ,15 个 销售 分 公 
司 分 布 全 国 各 地 。 

“AE” HE, 公司 将 以 较 大 的 投资 进行 技术 改 
造 ， 力 求 上 规模 效益 ，2000 年 ， 工 业 总 产值 将 达到 
ILE. AR 1350 Asc. 


四 川 绵阳 粮食 机 械 广 
《理事 单位 ) 

上 长: 陈 立 林 

地 址 : 四 咱 省 绵阳 市 绵 兴 中 路 62 号 

电话 : (0816) 2363854 

传真 (0816) 2364726 

电 挂 ，3111 

邮编 : 621000 * 

四 川 绵阳 粮食 机 械 厂 原 为 商业 部 直属 国家 二 级 
企业 ， 生 产 植 物 油 成 套 设 备 机 械 已 有 40 余年 历史 ， 
拥有 1000 名 员工 及 5000 万 元 固定 资产 ， 占 地 面积 
10 H m’, 年 销售 收入 5200 万 元 。 现 设 有 5 个 车 问 
1 个 分 厂 、3 个 公司 。 该 厂 持 有 一 、 二 类 ] EDARI 
设计 、 制 造 资格 ， 各 种 中 高 级 专业 技术 人 员 100 多 
人 ,设备 精良 , 检测 手段 先进 ,产品 覆盖 国内 ,并 出 
口 德国 、 东 南亚 等 国家 和 地 区 。 

主要 产品 有 ， (1) YZYX10A, YZYX10B, 
YZYX10C, YZYX10G, YZYX10K. YZYX70 WR 
旋 榨 油 机 , 小 型 组 合 榨 油 设备 , OR PE HLA. 炒 
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fa; (2) WEER, MAEI, HEWER; G) 
lt/d, 3t/d 人 造 奶 油 加 工 设备 ; (4) 50~200t/d 浸出 
制 油 设备 ，20 一 50t/d 精炼 油 设备 ( 间 软 式 , 全 连续 
A); G) YZYX18 及 YZYX24 型 螺旋 榨 油 机 配件 。 


四 川 省 农业 机 械 工 业 总 公司 
《理事 单位 ) 

BAH. (法 人 代表 ): 黄龙 兴 

地 址 : 四 川 省 成 都 市 过 街 楼 街 26 号 

电话 : (028) 6632164 

电 挂 : 6945 

邮编 ; 610031 

四 川 省 农业 机 械 工业 总 公司 是 直属 省 机 械 工业 
厅 领 导 的 全 民 所 有 制 企业 , MEKA., RAL. 军工 企 
业 及 大 专 院 校 、 科研 单 位 联营 成 员 200 多 家 , 职工 9 
万 多 人 ,加工 设 备 3 万 多 台 套 ,固定 资产 16. 4 亿 元 。 
四 川 省 农机 工业 总 公司 本 部 是 独立 核算 、 自 负 鳃 亏 
的 经 济 实体 , 现 有 职工 两 百 多 人 , 固定 资产 3000 多 
万 元 ,下 设 10 个 分 公司 。 总 公司 主要 是 经 营 和 行业 
服务 两 大 项 工作 , AR. RK. A. 渔业 机 械 及 其 零 
部 件 。 四 川 省 农机 工业 协会 秘书 处 挂靠 在 总 公司 。 


云南 金马 农用 车 制造 总 三 
(常务 理事 单位 ) 
rk, Bae 


地 址 : 云南 省 昆明 市 东 郊 金马 寺 

电话 : (0871) 7172254 

传真 : (0871) 3311236 

电 挂 ，2139 

邮编 ，650216 

云南 金马 农用 车 制造 总 厂 建 于 1952 年 , RER 
所 有 制 机 械 制 造 厂 ， 机 械 工 业 部 农用 运输 车 和 轻型 
汽车 专业 生产 厂家 之 一 ,云南 省 中 型 一 档 企 业 ,1994 
年 省 工业 企业 100 强 排序 第 49 名 。 工 厂 占 地 面积 
75 万 mè, 建筑 面积 13. 38 H m. MERE 5492 H 
元 。 职 工 总 数 为 1482 人 ,其 中 : 各 类 专业 技术 人 员 
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装 流 水 线 及 以 美国 格 里 森 设 备 为 主体 的 螺旋 伞 齿 轮 
生产 线 , 以 及 以 1000t 压力 机 等 为 主体 的 冲压 能 力 ， 
由 750 台 设 备 所 构成 的 完整 的 机 械 加 工 体 系 ， 检 测 
装备 齐全 ,具备 了 较 强 的 生产 能 力 和 质量 保证 手段 。 
从 1983 年 自 研 制 开发 成 功 JM122 农用 运输 车 到 现 
在 ,企业 已 形成 年 产 10000 辆 整 车 及 汽车 配件 、 农 机 
配件 制造 的 综合 能 力 。 产 品 有 “KT、SY、FY、 
KK” 四 大 系列 , FARA. AM, OBR. ARAR 
客 等 40 余 个 品种 的 农用 运输 车 。 其 中 : KT1030 系 
列 1.5t 级 轻型 载 货 汽车 1988~ 1989 年 全 国 行 检 
中 ， 被 评 为 一 等 品 ， 该 三 参 与 三 友 集 团 研制 生产 的 
SY 系列 农用 车 于 1991 年 机 械 电 子 工业 部 农用 运输 
车 选 型 专家 组 的 评审 检测 中 , 获 第 一 名 ,为 部 首选 机 
型 , 并 获 机 械 工 业 部 1. 5t 新 型 系列 农用 车 开发 二 等 
奖 。SY28150D 型 农用 运输 车 1994 年 全 国 质量 统 检 
一 等 品 。11 种 农用 运输 车 通过 公安 部 、 机 械 工 业 部 


联合 检测 组 检测 并 上 了 目录 ,这 些 产 品 上 市 ,适应 各 
行 各 业 的 不 同 需求 ,特别 适应 高 原 地 区 使 用 , 深 受 广 
大 用 户 欢 迎 。 


昆明 西山 水 产生 态 公司 
(理事 单位 ) 
总 经 理 : HR 
地 址 : 云南 省 昆明 西部 马 街 客车 广 
电话 : (0871) 8171249 
邮编 : 650100 


宝鸡 车 辆 厂 
(理事 单位 ) 

Pte: RIPE 

地 址 ; 陕西 省 宝鸡 市 川 陕 路 24 号 

电话 : (0917) 3313300 

传真 : (0917) 3316057 

电 挂 ，0455 

邮编 : 721006 

宝鸡 车 辆 厂 始 建 于 1958 年 ,是 机 械 工 业 部 及 陕 
西 省 的 重点 企业 ， 是 机 械 工 业 部 生产 农业 运输 机 械 
及 粉末 冶金 制品 的 定点 生产 厂家。 厂区 占 地 面积 
17.43 Hom’, 建筑 面积 10.47 J m. 现 有 职工 1572 
人 ,其 中 工程 技术 人 员 129 人 ,管理 人 员 157 A.E 
产 设备 527 台 , 固定 资产 原 值 5670 万 元 , 净值 1058 
万 元 ， 资 产 总 计 10810 万 元 。 

产品 有 : 

1. 1t 及 以 上 四 轮 农 用 运输 车 
共 12 个 品种 ; 

2. 1t 以 下 四 轮 农用 运输 车 (平头 ) 共 4 个 品种 ; 

3. BAJL60K 及 BAJ2510K 载 客 农用 运输 车 4 
4. 二 轮 农 用 运输 车 共 3 个 品 
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. 农用 挂车 及 汽车 挂车 共 7 个 品 

. 粉末 冶金 制品 ( 铜 基 和 铁 基 二 大 系列 , OS 
油 导 套 类 、 异型 结构 类 、 摩擦 材料 类 、 过 滤 件 类 四 大 
类 ) 其 400 多 个 品 

宝鸡 车 辆 三 生 产 的 “华山 ? 牌 农用 运输 车 有 二 多 
年 生产 历史 ， 外 型 美观 ,质量 上 乘 ，1992 年 、1993 
年 、 1994 年 寺 续 彼 全 国保 护 消 费 者 利 闪 基 金 和 评选 
为 优质 产品 ;“ 华 山 ” 牌 农用 挂车 坚固 附 用 ,多 次 被 
评 为 省 优 及 部 优 ， 


陕西 省 水 利 机 械 厂 
(理事 单位 ) 

rte: 汉 渝 生 

地 址 : BREE eT PH iH Py AI 

电话 : (029) 4241782 4241497 

传真 : (029) 4263610 

电 挂 : 720] 

邮编 710077 

陕西 省 水 利 机 械 厂 系 中 型 企业 ,是 水 利 部 、 建 设 
部 定点 生产 振动 压路机 的 三 家 。 拥 有 金属 结构 、 机 械 
加 工 、 装 配 、 维 修 、 热 处 理 、 铸 钢 、 制 氧 等 车 间 。 厂 
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设 有 化 验 室 、 计量 室 、 物理 试验 室 , 属国 家 二 级 计量 
单位 。 有 一 套 完 整 的 质量 管理 保证 体系 . 设备 先进 ， 
技术 力量 雄厚 , 设 有 研究 所 ,专门 从 事 技术 引进 和 新 
产品 开发 工作 。 

主要 产品 拖 式 振动 压路机 ， 已 形成 8t 到 25t10 
多 种 规格 ，20 多 种 型 号 ,总 作用 力 从 30t 至 150t 的 
系列 产品 。 主导 产品 先后 获 国 家 、 省 部 、 厅 级 各 种 奖 
19 项 ,1992 年 和 1995 年 ,国家 质 协 两 次 组 织 用 户 评 
议 ， 拖 式 振动 压路机 产品 获 质 量 好 和 售后 服务 好 两 
项 荣誉 证 书 。 

经 过 国家 质 协 检测 中 心 测定 ， 具 有 代表 性 的 
YZT12 型 获 优等 唱 ，YZT18 型 获 一 等 品 ，YZT10L 
型 平 斜 两 用 拖 式 振 动 压路机 ,属国 内 外 首创 产品 , 获 
发 明 专 利 权 ,全 国 发 明 展 览 会 银 奖 , 并 和 YZ25 型 超 
重型 振动 压路机 ，1995 年 经 中 国 质 协 认定 ， 评 为 中 
华 之 光 名 牌 产 品 。YZT14H 型 是 火电 厂 推行 碾 压 储 
灰 的 理想 产品 。YZS08 型 手 扶 式 振动 压路机 ， 机 动 
灵活 ， 适 宜 边 和 角 和 小 型 施工 ， 获 博览 会 金奖 。YZ18 
Al. YZ20 BW. YZC12 型 自动 式 振动 压路机 , IEMA 
列 化 发 展 ，YZC12 型 适宜 干 硬性 雁 施 工 。 


甘肃 省 酒泉 种 子 机 械 厂 
(常务 理事 单位 ) 

te: BE 

地 址 ， 甘肃 省 酒泉 市 西 大 街 88 号 

电话 : (0937) 2613654 

电 挂 ，2623 

邮编 : 735000 

甘肃 省 酒泉 种 子 机 械 厂 是 机 械 工 业 部 农机 行业 
的 重点 企业 ， 也 是 机 械 工业 部 种 子 加 工 机 械 的 定点 
生产 厂 , 为 全 国 种 子 加 工 机 械 行 业 的 组 长 厂 ,中国 农 
业 机 械 工业 协会 常务 理事 单位 ， 种 子 加 工 及 粮食 处 
理 设备 分 会 第 一 副 理事 长 单位 。 

该 厂 现 有 职工 405 人 ， 其 中 工程 技术 人 员 56 
A. 经 济 系列 各 级 职称 管理 人 员 31 人 ,厂区 占 地 面 
积 4.47 Gm’, 其 中 厂房 建筑 面积 1.32 万 m’, 固定 
资产 原 值 1502 万 元 ,净值 1056. 7 万 元 。 现 有 设备 年 
设计 生产 能 力 800 台 (折合 1. 3A 精 选 机 标准 台 )。 

该 厂 生产 种 子 加 工 、 精 选 机 械 已 有 20 多 年 的 历 
史 , 主 要 生产 各 种 种 子 精 选 机 、 清 选 机 .种 子 包 衣 机 、 
重力 筛选 机 ,种子 加 工 成 套 设备 和 播种 机 ARAB 
机 等 39 种 规格 、42 个 品种 的 产品 。 其 中 5XF-1. 3A 
复式 种 子 精 选 机 、5X-C.7 型 清 选 机 因 其 结构 合理 、 
性 能 优良 .质量 过 硬 而 深 受 专家 和 用 户 的 好 评 .分 别 
于 1983 年 和 1985 年 获 国家 质量 银 质 奖 和 甘肃 省 优 
质 产 品 奖 ,并 顺利 通过 多 次 国 优 .省 优 产品 的 复评 检 
测 ， 产 品 畅 销 不 衷 ， 在 市 场 竞 争 中 始终 保持 领先 地 
位 ,分布 在 全 国 30 个 省 市 自治 区 万 余 台 , 市 场 占有 
率 达 55% 以 上 ,并 少量 出 口 援 外 。 近 多 年 利用 引进 
ER, 研制 开发 的 新 型 3t 种 子 加 工 成 套 设 备 , 已 达 
到 国内 先进 水 平 。 


% * * 


中 国 农业 机 械 化 科学 研究 院 
( 副 理 事 长 单位 ) 

院 长 : 陈 志 

地 址 : 北京 市 德 胜 门 外 北 沙滩 一 号 

电话 : (010) 62017131 

(EH. (010) 62017326 

HH: 7651 

邮编 100083 

中 国 农 业 机 械 化 科学 研究 院 建 于 1956 年 ,是 由 
机 械 工 业 部 和 农业 部 共同 领导 的 为 我 国 经 济 发 展 ， 
实现 农业 现代 化 和 机 电 、 食 品 等 行业 技术 进步 提供 
技术 装备 、 技 术 服 务 的 多 专业 综合 性 集 科 工 贸 于 -- 
体 的 研究 开发 机 构 ; 农机 具 技 术 标 准 和 国际 标准 化 
组 织 ISO/TC23 农林 拖拉 机 和 机 械 的 中 国 归 口 单 
位 ,农业 机 械 设 计 制 造 专业 硕士 .博士 学 位 的 授予 单 
位 ， 也 是 国家 农机 具 产 品质 量 监督 检验 中 心 和 液压 
元 件 产品 质量 监督 检验 中 心 所 在 单位 ， 中 国 农业 机 
械 学 会 和 下 属 7 个 分 会 的 挂靠 单位 。 现 有 职工 1130 
多 人 ,科技 人 员 840 人 ,高 级 工程 师 和 研究 员 级 高 工 
275 人 。 院 下 设 研究 开发 部 门 24 个 ， 各 类 专业 试验 
室 20 个 ,仪器 .生产 设备 4100 台 套 ,固定 资产 7000 
万 元 。 承担 着 田间 作业 、 排 灌 、 农 业 运输 、 农 产物 料 
加 工 、 畜 禽 饲 养 、 食 品 加 工 等 机 械 ; 抗 磨 抗 腐 技术 、 
仪器 仪表 自动 化 .计算 机 应 用 以 及 情报 信息 , 软 科 学 
等 的 研究 开发 。 全 院 完 成 科研 成 果 1320 项 ， 状 部 级 
以 上 科技 奖励 300 项 。 工厂 化 养 鸡 、 机 械 化 养 奶牛 、 
种 子 加 工 、. 饲 料 吉 工 等 成 套 设 备 ; 引 潜入 津 大 型 轴 流 
KR. AURA KBR. AUP RL. KIAK, 
中 、 小 型 收获 机 械 、 攻 机 牵引 车 和 贴 片 光 弹性 应 力 系 
统 测试 技术 等 已 在 全 国 近 1000 个 三 家 投产 。 在 农 
业 、 工 业 、 交 通 运输 业 、 水利、 人 建设、 图 防 和 农机 科 
研 中 发 挥 着 重要 的 作用 。 


国内 贸易 部 科学 研究 院 
(理事 单位 ) 

院 长 : 赵 小 津 

地 址 : 北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 11 号 

His: (010) 68319270 68315557 (总 机 ) 

传真 : (010) 68319265 

邮编 100037 

国内 贸易 部 科学 研究 院 创 建 于 1957 年 ,是 新 中 
国 成 立 后 第 一 批 建立 的 中 央 产 业 部 门 所 属 的 科研 设 
计 机 构 之 一 ， 现 已 成 为 全 国内 贸 系 统 最 大 的 综合 + 
科研 设计 机 构 。 本 院 主 要 业务 范围 有 : 粮食、 油料 及 
其 加 工 产 品 品 质 研 究 ; 粮食 、 油脂、 食品 、 饲 料 加 工 
工艺 与 设备 研究 及 工程 设计 ; R., H. A. 奶 及 调味 
品 加 工 工艺 与 设备 研究 ;工业 与 民用 建筑 工程 设计 ! 
商品 流通 装备 及 商用 电子 技术 研究 ; 粮油 食品 及 饲 
料 检测 技术 ;， 行业 标准 化 技术 。 

本 院 现 有 职工 近 400 A. BRA BE sok 
上 ,其 中 具有 中 高 级 技术 职称 的 有 200 多 人 ,技术 力 
RER Bt Fite LR OS .油脂 工程 设计 
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研究 室 、 饲 料 研 究 设计 室 、 食品 工程 研究 设计 室 、 淀 
粉 与 生物 工程 研究 设计 室 机械 工程 研究 设计 室 、 电 
子 工 程 研 究 设 计 室 、 食 品 检 测 科 学 研究 所 (国家 副食 
品 监督 检验 中 心 )、 土建 工 程 设 计 研 究 室 、 科 技 信息 
研究 室 及 中 试 基地 (中 德 两 国政 府 合作 项 目 , 德 方 提 
供 仪器 和 设备 ， 双 方 共计 投资 折合 人 民 币 8000 万 
元 , 现 设 有 粮食 工程 中 试 、 食 品 工程 中 试 , 淀粉 化 学 
工程 中 试 、 生 物 工程 中 试 、 机 械 试制 车 间 及 培训 设 
WE). 


机 械 工业 部 呼和浩特 畜牧 机 械 研 究 所 
(常务 理事 单位 ) 


所 长 ， 段 家 齐 

地 址 ， 内 蒙古 呼和浩特 市 昭 乌 达 路 506 号 

Hig: (0471) 4962211 

(EEL; (0471) 4968471 

HEE: 0657 

邮编 010010 

HLA ae ee A A IE R M F 
1960 4£ 9 月 ,隶属 机 械 工 业 部 ， 是 面向 全 国 畜牧 机 
械 行 业 、 风 力 机 械 行业 的 科研 机 构 。 又 是 机 械 工 业 部 
畜牧 机 械 产 品质 量 监督 检测 中 心 ; 全 国 风 力 机 械 标 
准 化 委员 会 和 中 国 农 业 机 械 学 会 畜牧 机 械 学 会 挂靠 
单位 。 

全 所 现 有 职工 558 人 ,其 中 科技 人 员 264 人 (高 
级 工程 师 55 人 人、 工程师 127 A) 所 部 设 在 呼和浩特 
市 昭 乌 达 路 506 号 , 占 地 10 A om’; 在 内 蒙古 海拉尔 
市 还 设 有 畜牧 机 械 试验 站 , 站 区 占 地 3.6 H m’, i 
验 草场 1400ha; 在 内 蒙古 锡 盟 赛 汉 塔 拉 有 野外 风力 
机 试验 场 、 占 地 33. 6ha; 在 呼和浩特 市 和 林 县 设 有 
饲养 机 械 试验 场 , 占 地 136ha。 全 所 共 拥 有 固定 资产 
3247 万 元 〈 原 值 )。 

该 所 科技 力量 雄厚 .测试 手段 先进 ,具有 坚实 的 
研究 设计 和 技术 开发 实力 、 真 诚 希望 与 国内 外 有 关 
单位 .厂家 进行 多 种 形式 的 技术 合作 ,愿意 承担 各 单 
位 委托 的 有 关 草 原 建设 机 械 、 牧 草 收 获 机 械 、 饲 草料 
加 工 机 械 、 BAR. 畜产 品 采 集 加 工 机 械 、 畜 
牧 运输 机 械 、 自然 能 源 和 用 机 械 (风力 发 电 、 风力 提 
水 、 太 阳 能 利用 、 多 能 互补 )、 机 电 产 品 低 温 大 气 暴 
露 试 验 等 的 研究 设计 .产品 开发 . 整 机 及 零 部 件 试验 
及 野外 运行 考核 、 技 术 咨 询 和 工程 设计 等 。 


水 利 部 长 春 机 械 研究 所 
(常务 理事 单位 ) 


所 长 ， BER 

Hot: 吉林 省 长 春 市 南湖 大 路 1 号 

电话 : (0431) 5953227 

传真 : (0431) 5952023 

电 挂 : 5010 

邮编 130012 

水 利 部 长 春 机 械 研 究 所 是 以 研制 、 开 发 水 利 专 
用 施工 机 械 为 主要 方向 的 专业 研究 所 .包括 :沟渠 施 
工 、 沾 泽 地 施工 、 渠 道 、 水 库 提 坝 养护 , EE TPS 


设 , 输 水 管线 施工 , 防汛 、 抢 险 机 械 及 车 辆 以 及 系列 
混凝土 施工 机 械 等 方面 的 施工 机 械 。 

自 1980 年 建 所 以 来 ， 已 为 三 江平 原 沼泽 地 施 
工 、 长 江 三 角 洲 各 级 河道 清 淤 ,新疆 、 内 蒙 排 沟 清 淤 
等 方面 研制 了 多 种 成 套 施 工 机 械 并 取得 了 较 好 的 效 
果 。 

开发 的 主要 产品 有 ;SLQY 系列 两 栖 式 清 淤 机 ， 
SLWY 系列 水 陆 两 用 液压 挖掘 机 ; SLXWY-40 两 栖 
绞 吸 式 清 淤 机 ; WSY-60/18 伸缩 辟 液 压 挖掘 平整 
HL; LWY60/15 型 长 臂 拉 挖 式 挖掘 机 ; 5050XFX 型 
防汛 抢险 专用 工程 车 以 及 系列 混凝土 施工 机 械 等 几 
十 种 新 产品 及 特殊 工 况 下 施工 机 械 的 可 行 性 研究 等 
项 目 。 

中 国 水 利 学 会 水 利 施工 专业 委员 会 水 利 机 械 学 
组 ;中 国 农业 机 械 工 业 协 会 水 利 机 械 专业 分 会 ,水 利 
专用 施工 机 械 信 息 中 心 都 设 在 本 所 。 可 承接 有 关 新 
产品 的 开发 研制 任务 及 技术 咨询 ， 直 接 为 国内 外 水 
利 建设 服务 。 

水 利 部 长 春 机 械 研 究 所 为 满足 水 利 施 工 机 械 化 
需要 , 密切 结合 我 国 国 情 , 不 断 地 开发 ,研制 各 种 专 
用 施工 机 械 , 积 累 了 丰富 的 设计 经 验 , 充 分 调动 科技 
人 员 的 创造 性 与 积极 性 ,力争 多 出 人 才 。 并 与 其 它 科 
研 部 门 ,大 专 院 校 建立 了 广泛 的 协作 关系 ,以 提高 自 
身 的 科研 与 设计 水 平 。 


江苏 省 农业 机 械 研 究 所 
(常务 理事 单位 ) 

所 长 : SER 

地 址 : 江苏 省 南京 市 上 海路 4 号 

Hii: (025) 6643574 6646843 

HE: 4282 

邮编 : 210029 

江苏 省 农业 机 械 研 究 所 建 于 1963 年 ,隶属 江苏 
省 机 械 厅 领导 ,是 江苏 省 农机 ,汽车 行业 和 机 械 工业 
部 农 船 挂 机 挂 奖 .淡水 渔 机 行业 的 技术 归口 单位 ,又 
是 中 国 农业 机 械 工 业 协 会 常务 理事 单位 和 江苏 省 农 
业 机 机 工业 协会 理事 单位 。 以 上 两 个 协会 所 属 的 挂 
机 挂 桨 分 会 . 渔 机 分 会 ,江苏 省 技术 监督 机 动车 配 附 
件 .农机 产品 质量 检验 站 .机械 工 业 部 农机 具 产 品质 
量 监督 检测 江苏 分 中 心 、 农 用 运输 机 械 产 品质 量 监 
督 检测 南京 分 中 心 .江苏 省 内 燃 机 学 会 .江苏 省 农业 
机 械 工业 协会 农用 车 专业 委员 会 分 别 设 在 或 挂靠 在 
该 折 。 该 所 设 有 汽车 、 动 力 、 挂 机 挂 桨 、 水 力 机 械 、 
农机 、 农 副产品 加 工 和 渔 机 、 电源 、 工 艺 和 工程 设计 
等 研究 室 , 从 事 开 发 设计 的 产品 有 三 轮 农 用 运输 车 、 
四 轮 农 用 运输 车 . A ELGAR RE. RAG 
IR. BR. MMR. PKR. WHRRS). 淡水 
渔业 机 械 ( 增 氧 机 、 清 淤 机 、 挖 塘 机 组 等 ) 以 及 脱粒 
机 、 碾 米 机 、 播 种 机 、 饲 料 加 工 机 等 。 现 有 职工 153 
人 ,其 中 科技 人 员 102 人 (高 级 工程 师 26 A), 技术 
力 雄 厚 、 馆 藏 资料 丰富 、 试 验 设备 较 齐全 。 该 所 竭诚 
为 社会 各 方 提供 产品 的 开发 研究 .工程 设计 ,产品 的 
测试 、 技 术 咨 询 ， 以 及 产品 经 营 服务 。 
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农业 部 南京 农业 机 械 化 研究 所 
( 副 理 事 长 单位 ) 


地 址 ， 江苏 省 南台 市 中 山门 外 柳 萌 100 号 

电话 : (025) 4432761 

传真 ， (025) 4432672 

电 挂 : 6593 

邮编 210014 

农业 部 南 束 农 业 机 械 化 研究 所 创建 于 1957 F, 
地 处 古城 南京 东 郊 ,中 山陵 风景 区 南 药 , 宁 杭 公路 南 
侧 ， 邻 近 环 城 公 路 和 沪 宁 高 速 公 路 。 全 所 占 地 面积 
12 万 m:， 现 有 职工 340 人 ， 其 中 高 级 工程 师 70 余 
人 ,工程 师 140 余人 ,下 设 农机 工程 .能 源 和 自动 化 、 
加 工 工 程 、 必 化 工程 和 技术 信息 五 个 研究 室 及 农业 
部 南京 设计 院 .中 国 农机 安全 报社 .中 国 农 机 化 杂志 
社 。 技术 力量 雄厚 ， 科 研 手 段 先 进 ， 检测 设备 齐 
£, 

“农业 部 植保 机 械 开 放 性 实验 室 ” 等 一 批 专 业 实 
验 室 ,“ 国 家 植保 机 械 上 质量 监督 检验 测试 中 心 ” “机 
械 工 业 部 农机 具 质 量 监督 检验 测试 南京 中 心 "、“ 农 
业 部 微型 发 电 设 备 质量 监督 检验 中 心 ””“ 全 国 工厂 
化 育秧 与 机 插 技 术 推 广 联 络 中 心 ”“ 全 国 农机 化 成 
人 教育 服务 中 心 ” 均 设 在 该 所 。 

1984 年 该 所 列 入 农业 部 第 一 批 科 技 体 制 改 革 
试点 单位 , 共 承 担 部 、 省 (市 ) 级 科研 项 目 及 横向 开 
发 服务 项 目 1217 项 , 共 获 国家 级 、 部 级 、 省 (市 ) 级 
各 种 奖励 141 项 ,获得 国家 实用 新 型 专利 8 项 。 获 国 
家 发 明 专利 2 项 ,科研 成 果 (包括 横向 开发 项 目 ) 转 
化 率 近 年 来 均 稳定 保持 在 BSS ULE. 创造 了 较 好 的 
社会 效益 和 经 济 效益 。 


国内 贸易 部 无 锡 粮 食 科 学 研究 设计 院 
(理事 单位 ) 
Bete: 方 守 仁 
地 址 ， 江苏 省 无 锡 市 惠 河 路 186 号 
电话 : (0510) 6706274 
电 挂 : 4321 
邮编 214035 


中 国 直 升 机 设计 研究 所 
(常务 理事 单位 ) 


Are: WAS 

地 址 ， 江西 省 景德镇 市 

电话 : (0798) 8441841 

邮编 333001 

创建 于 1969 年 12 月 的 中 国 直升机 设计 研究 所 
( 原 航 空 部 602 Br) 是 中 国 目 前 唯一 的 直升机 设计 、 
研究 和 试验 的 综合 性 研究 所 , 现 有 17 个 研究 室 , 一 
个 所 属 试制 工厂 , 拥有 职工 近 2000 名 。 该 所 主要 从 
事 直 升 机 的 研制 和 改装 ,之 外 ,还 承担 直升机 预先 研 
究 任务 .为 了 满足 直升机 的 设计 和 研究 需要 ,装备 了 
直升机 专用 试验 设备 60 余 台 ( 套 ) ,测试 仪器 表 干 余 


8441842 


L 

1982 年 ， 所 内 成 立 复合 材料 车 间 以 后 ， 开 始 了 
风机 奖 叶 研制 工作 。 先 后 完成 了 福建 省 10kW、 
500W 、 内 蒙 100W 、1000W ,山东 10kW 浆 叶 研制 ， 
把 直升机 旋翼 预 研 软件 技术 成 果 ， 应 用 寺 风 机 桨 叶 
人 赋 制 中 ，1983 年 3 H, 国家 科 委 主持 了 小 型 风力 发 
电机 进行 招标 。 该 所 的 招标 方案 中 选 。 承担 3kW 风 
机 研制 任务 ， 其 中 北 叶 是 复合 材料 的 ， 经 三 年 的 奋 
$, IKW 通过 国家 鉴定 ， 其 中 桨 叶 是 最 成 功 的 -- 个 
部 分 ，1986 年 ， 评 为 部 二 等 科技 进步 奖 。 

“ 八 五 ”期 间 承 担 国家 科 委 200kW 风机 人 研制 攻 
关 项 目 中 风 轮 气动 设计 、 风 轮 结 构 、 力 学 设计 、 吹 风 
模型 设计 等 任务 ， 并 形成 相应 软件 。 


机 械 工 业 部 洛阳 拖拉 机 研究 所 
( 副 理 事 长 单位 》 

Pri: RES 常务 副 所 长 : 朱 一 东 

党 委 书 记 ， 卢 振 洲 

地 址 ， 河南 省 洛阳 市 润 西区 西 苑 路 39 号 

电话 : (0379) 4921001 

传真 ， (0379) 4912417 

HFE: 4282 

邮编 : 471039 

机 械 工 业 部 洛阳 拖拉 机 研究 所 始 建 于 1957 年 ， 
是 部 属 - 一 类 科学 技术 研究 机 构 ， 是 我 国 拖拉 机 行业 
技术 开发 、 技术 信 息 、 技术 标准 中 心 和 归口 研究 所 。 
国家 拖拉 机 产品 质量 监督 检测 中 心 (OECD 农业 拖 
拉 机 官方 试验 组 织 成 员 )、 国 家 内 燃 机 产品 质量 监督 
检测 中 心 洛阳 分 中 心 、 中 国 农业 机 械 学 会 拖拉 机 学 
会 秘书 处 .全国 拖 拉 机 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 、 中 
国 农业 机 械 工 业 协 会 拖拉 机 分 会 秘书 处 、 中 国家 业 
机 械 工 业 协 会 齿轮 及 齿轮 箱 分 会 秘书 处 、 中 国 农业 
机 械 工 业 协 会 车 轮 分 会 秘书 处 、 全 国 拖拉 机 标准 化 
情报 网 、 全 国 拖拉 机 与 农用 运输 车 信息 总 网 等 机 构 
也 设 在 该 所 。 由 洛阳 拖拉 机 研究 所 和 中 国 农业 机 械 
学 会 拖拉 机 学 会 主办 的 《拖拉 机 与 农用 运输 车 》 杂 志 
在 国内 外 公开 发 行 . 内 部 刊物 《拖拉 机 情报 》《 拖 拉 
机 与 农用 运输 车 标准 化 》 也 在 行业 内 产生 了 积极 的 
影响 。 

随 着 国家 科技 体制 改革 的 深入 进行 ， 洛 阳 拖 拉 
机 研究 所 于 1994 年 5 月 进入 中 国 第 一 拖拉 机 工程 
机 械 集团 。 除 继续 承担 部 属 行业 归口 研究 所 的 全 部 
职能 外 ， 还 成 为 第 一 拖拉 机 工程 机 械 集 团 的 技术 中 
心 。 

洛阳 拖拉 机 研究 所 现 有 职工 1093 人 ,其 中 高 级 
职称 者 271 人 ,中 级 职称 者 219 人 。 设 有 拖拉 机 设计 
研究 所 、 内燃机 设计 研究 所 、 工程 机 械 设 计 研究 所 ， 
汽车 设计 研究 所 、 部 件 试验 部 、 整 机 试验 部 、 计算机 
电器 部 、 材 料 测试 部 等 专业 技术 开发 与 研究 机 构 。 夭 
担 着 拖拉 机 、 农 用 运输 车 、 汽车、 工程 机 械 、 挫 燃 机 
等 新 产品 的 开发 、 设计 、 试验 和 检测 , 以 及 计算 机 技 
术 、 电 气 仪表 、 测 试 设备 、 新 材料 、 新 工艺 的 技术 开 
发 与 推广 应 用 任务 等 。 
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全 所 占 地 面积 16 om’, 新 建 了 科研 设计 大 楼 ， 
加 上 原 有 的 科研 办 公 大 楼 、 技 术 信 息 楼 ,高 低温 试验 
室 、 强 度 试验 室 、 噪 声 试 验 室 、 发 动机 试验 室 、 传 动 
液压 试验 室 .行走 试验 室 、 材料 工艺 试验 室 、 电 器 仪 
表 试 验 室 、 计 算 中 心 、 拖 拉 机 试验 场 及 附属 工厂 等 。 
主要 科研 测试 检验 仪器 设备 达到 国际 同行 业 先 进 水 
平 。 
建 所 以 来 ， 洛 阳 拖 拉 机 研究 所 已 完成 主要 科研 
和 新 产品 开发 项 目 近 干 项 。 到 1995 年 底 , 洛阳 拖拉 
机 研究 所 已 申请 国家 专利 11 项 , RR. BW. AR 
科技 进步 奖 162 项 。 其 中 轮 式 拖拉 机 系统 计算 机 辅 
助 设计 开发 研究 、 引 进 的 大 中 型 拖拉 机 国内 主要 配 
套件 的 研制 、TY2540、TY1522 轮 式 拖 拉 机 系列 的 
开发 、TY290/295 柴油 机 的 研制 与 开发 、 活 塞 环 外 
A CAD/CAM 技术 研究 、 水 田 拖拉 机 行走 机 构 与 土 
壤 相 互 关 系 的 研究 等 项 目 ， 对 推动 行业 科技 进步 起 
到 了 更 要 的 作用 。 
近年 来 ,为 适应 我 国 拖 拉 机 、 农 用 运输 车 .汽车 、 
工程 机 械 和 与 其 配套 的 内 燃 机 产品 的 发 展 ， 洛 阳 拖 
拉 机 研究 所 引进 和 研制 了 一 批 先 进 试验 设备 ， 并 拥 
有 实力 雄厚 的 科研 与 试验 队伍 ， 将 为 行业 的 科技 进 
步 做 出 更 加 积极 的 责 献 。 


机 械 工 业 部 第 三 设计 研究 院 
(常务 理事 单位 ) 


Bek: 艾 为 学 (法 人 代表 ) 

总 工程 师 ， KA 

副 院 长 BER Be Re Ff 

ZEBLE: SAS 

地 址 : 四 川 省 重庆 市 石 桥 铺 渝 州 路 17 号 

电话 : (0811) 8612368 

传真 ; (0811) 8610695 

dE: 1331 

邮编 : 630039 

机 械 工业 部 第 三 设计 研究 院 位 于 西南 重镇 重庆 
市 内 ， 始 建 于 1964 年 。 现 有 职工 752 人 ,其 中 高 级 
工程 师 207 人 人， 工程师 210 人 ， 享 受 政府 津贴 专家 
13 人 。 具 有 建设 部 颁发 的 机 械 、 兵 器 、 建 筑 行 业 甲 
级 设计 资格 证 书 以 及 工程 总 承包 甲 级 资格 证 书 、 
家 计 委 颁发 的 机 械 、 建 筑 环 境 评价 与 治理 全 过 程 服 
务 的 工程 咨询 甲 级 资格 证 书 、 国 家 环保 局 颁发 的 环 
境 评价 甲 级 资格 证 收 、 劳 动 部 颁发 的 一 、 二 类 压力 容 
器 设计 资格 证 书 。 

该 院 自 成 并 以 来 ， 始 终 以 内 燃 机 及 其 配 附 件 为 
主导 行业 ,协助 国家 主管 部 门 制订 行业 规划 、 产 业 政 
策 , 参与 重大 技术 问题 的 考察 、 研讨 、 决 策 , 主办 中 
国内 燃 机 学 会 刊物 《内 的 机 》, 定期 出 版 ,国内 外 发 
行 。 

该 院 在 我 国内 燃 机 及 配 附 件 行业 中 具有 一 定 的 
影响 和 地 位 ， 多 年 来 在 不 断 地 承担 内 燃 机 及 有 关 企 
业 的 总 体 规划 设计 、 编 制 项 目 建议 书 . 可行 性 论证 及 
工程 设计 、 工 艺 设备 设计 、 工程 咨询 过 程 中 , 对 于 内 
燃 机 行业 的 技术 改造 .工艺 水 平 的 提高 .行业 的 开拓 


和 发 展 作 了 大 量 的 工作 ,积累 了 丰富 的 经 验 , 在 行业 
里 有 较 大 的 影响 。 


机 械 工 业 部 第 四 设计 研究 院 
(常务 理事 单位 ) 

院 长 : 申 昌 明 

地 址 : 河南 省 洛阳 市 润 西 区 西 苑 路 13 号 

电话 : (0379) 4923001 4924262 

传真 ，(0379) 4913310 

电 挂 ，1234 

邮编 : 471039 

机 械 工 业 部 第 四 设计 部 研究 院 成 立 于 1959 年 ， 
是 部 属 综合 性 勘察 设计 研究 机 构 。1993 年 被 国家 评 
为 “中 国 勘 察 设计 单位 综合 实力 百 强 ”单位 ,在 全 国 
机 电 行业 率先 通过 了 ISO9%001 国际 质量 体系 认证 。 
持 有 工程 勘察 ,设计 ,民用 建筑 设计 , 工业 建设 环境 
影响 综合 评价 ,工程 总 承包 等 六 种 甲 级 资格 证 书 。 并 
具有 国家 授予 的 对 外 经 营 权 。 

该 院 现 有 职工 1100 余人 ， 其 中 专业 技术 人 员 
800 多 人 ,拥有 国家 级 优秀 中 青年 管理 专家 1 名 ， 
家 级 设计 大 师 3 名 ， 享 有 政府 特殊 津贴 专家 32 名 ， 
高 级 工程 师 300 余 名 〈 含 教 授 级 高 工 31 名 )。 下 设 
14 个 工程 设计 所 ，8 个 分 院 〈 含 上 海 、 珠 海 、 玉 林 、 
济南 、 厦 门 分 院 ), 在 南京 、 中 山 、 惠 州 等 地 设 有 办 
事 处 ,专业 门类 齐全 ,能 为 用 户 提供 工业 和 民用 工程 
建设 项 目的 全 套 服 务 。 

该 院 承担 过 3000 余 项 工程 勘察 、 设 计 项 目 , 数 
十 项 工程 总 承包 和 监理 项 目 。 数 百 项 各 种 生产 线 和 
工业 炉 窗 的 承包 。 经 该 院 设 计 的 农机 工厂 的 生产 能 
力 占 全 国 同 行业 的 70%。 有 144 项 设计 成 果 获 国 

该 院 信守 “诚信 为 本 、 RRR” HABE, 
竭诚 为 汽车 . 拖拉机、 摩托 车 .发 动机 及 其 配 附件 等 
行业 技术 改造 提供 优质 服务 。 


机 械 工业 部 第 五 设计 研究 院 
(常务 理事 单位 ) 


院 长 : 周 国 才 

地 址 ; 天 津 市 南开 区 红旗 路 370 号 

电话 : (022) 3369520 CHHL) 3363263 (经 
营 ) 

传真 ; (022) 3369362 

邮编 300190 

机 械 工业 部 第 五 设计 研究 院 创 建 于 1963 年 ,是 
以 机 械 制造 工厂 成 套 设 计 为 主体 业务 的 综合 性 工业 
设计 研究 院 , 具有 机 械 、 建 筑 、 农业、 兵器、 船舶 等 
行业 甲 级 工程 设计 证 书 ， 工 程 建设 项 目 总 承包 和 工 
业 建 设 环境 影响 综合 评价 甲 级 资格 证 书 及 一 、 二 类 
压力 容器 设计 单位 资格 证 书 ， 经 国家 对 外 贸易 经 济 
合作 部 批准 享有 对 外 开展 经 济 技术 合作 业务 和 外 派 
劳务 人 员 的 权力 。1992 年 获 中 国 勘 探 设计 综合 实力 
百 强 单位 称号 。 

该 院 技术 力量 雄厚 、 专 业 齐 全 、 工 种 配套 , RA 
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(Ca A, EE AA. BS. CIPR, 环境 工程 、 
技术 经 济 、 机 械 设 备 等 各 类 专业 30 多 个 , 下 设 9 个 
设计 室 , 环境 保 护 、 工 业 炉 两 个 研究 所 , 工程 承包 、 
工程 监理 公司 和 计算 中 心 以 及 中 试 工 厂 一 座 ， 现 有 
职工 719 人 ,各 类 专业 技术 人 员 629 人 ,高 级 工程 师 
205 A, CRU 256 人 ， 其 中 享受 政府 特殊 津贴 和 各 
种 授衔 专家 31 人 。 据 有 先进 的 SGI TEW., ILA 
台 微 机 和 大 型 资料 缩微 系统 以 及 先进 的 实验 设备 和 
(ae. UE RE RAR RK 18 项 、 荣 获 部 、 市 级 奖 
75 SH, 有 15 项 研究 成 果 授 子 发 明和 实用 新 型 专利 ， 
可 承 提 大 、 中 型 企业 的 可 行 性 研究 、 评 估 、 设计 、 
总 承包 、 项 目 建设 监理 、 环 境 影 响 评价 及 各 类 民用 
建设 设计 以 及 机 械 工 业 方 面 应 用 性 技术 开发 和 研 
究 


农业 部 农业 机 械 试验 鉴定 总 站 
(理事 单位 ) 


站 长 ; Kae 

地 址 ;北京 市 朝阳 区 东 三 环 南路 小 八里 庄 40 号 

电话 : (010) 67754047 

电 挂 ，2649 

邮编 100021 

农业 部 农业 机 械 试 验 鉴 定 总 站 成 立 于 1951 年 ， 
是 农业 部 直属 经 国家 计量 认证 的 专职 检验 机 构 ， 为 
非 营利 技术 服务 事业 单位 。 该 站 占 : 地 面积 5.6 万 
m, 建筑 面积 H m, 试验 场 近 3 万 m*。 拥有 各 类 
仪器 设备 150 余 台 ( 套 )。 现 有 各 类 人 员 85 人 ,其 中 
专业 技术 人 员 66 人 ,目前 已 具备 内 燃 机 ,拖拉 机 、 农 
用 挂车 ,农用 运输 车 、 桂 整地 机 械 、 播种 机 械 、 收获 
机 械 、 饲料 加 工 机 械 、 黎 化 设备 、 养 腐 设备 等 的 试验 
检测 能 力 。 

该 站 被 国家 技术 监督 局 认可 为 “国家 中 小 拖拉 
机 质量 监督 检验 中 心 ” 被 国家 商检 局 认可 为 “农业 
机 械 认 可 实验 室 ”， 被 国际 OECD 组 织 认 可 为 农业 
拖拉 机 官方 试验 标准 规则 的 检测 实验 室 ， 被 国家 科 
委 授 权 为 科技 成 果 检 测 鉴 定 国家 级 检测 机 构 ， 是 中 
国内 人 燃 机 工业 协会 常务 理事 单位 。 

本 单位 承担 以 下 业务 :(1) 对 指定 进出 口 农业 机 
械 产品 进行 检验 鉴定 ; (2) 对 实施 认证 、 质 量 许可 证 
和 质量 监督 抽查 的 产品 进行 性 能 试验 、 产 品 鉴定 或 
日 常 检验 ;(3) 对 有 争议 的 相关 商品 的 检验 结果 进行 
SLD; (4) 对 拟 实施 认证 、 质 量 许可 证 的 生产 企业 进 
行 考核 和 监督 ;(5) 处 理 关 于 农业 机 械 产品 质量 问题 
的 消费 者 投诉 ; (6) 承担 商品 检验 机 构 、 上 级 主管 部 
门 指 定 的 其 它 工作 ; C) 承担 农业 部 下 达 的 质量 监 
督 、 检 测 、 选 型 等 各 项 任务 。 


吉林 工业 大 学 
《理事 单位 ) 
EK: Baa 
地 址 ， 吉 林 省 长 春 市 人 民 大 街 142 号 
电话 : (0431) 5682351-2217 
传真 ; (0431) 5683397 


电 挂 ，6138 

邮编 ，130025 

吉林 工业 大 学 座 落 在 风光 秀丽 的 中 国文 化 名 城 
一 一 吉林 省 长 春 市 .学 校 现 已 形成 了 以 汽车 .农机 为 
优势 与 特色 , 工 、 管 、 理 、 文 相 结 合 , 本 科教 育 、 成 
人 教育 .研究 生 教 育 . 博 士 后 研究 协调 发 展 的 万 人 大 
学 。 

学 校 组 建 于 1955 年 ， 原 名 长 春 汽 车 拖拉 机 学 
院 , 系 由 原 交 通 大 学 、 华 中 工学 院 和 山东 工学 院 的 相 
关 专 业 合 并 而 成 ， 靶 集 了 当时 国内 知名 的 专家 、 学 
者 ,装备 了 先进 的 实验 仪器 设备 ,是 新 中 国 第 - -所 培 
养 汽 车 .拖拉 机 (农机 ) 等 专门 人 才 的 高 等 学 府 。1958 
年 更 名 为 吉林 工业 大 学 。1960 年 被 国务 院 批准 为 全 
国 重 点 大 学 。 

学 校 占 地 74 万 mm’, 总 建筑 面积 34 Wm’, 固定 
资产 总 值 1 亿 6 千 万 元 。 现 设 有 9 个 学 院 、5 个 校 直 
属 系 、3 个 部 。 有 30 个 硕士 学 位 授权 点 ，13 个 博士 
学 位 授权 点 ,3 个 博士 后 流动 站 ,2 个 国家 重点 学 科 ， 
1 个 国家 重点 实验 室 。 是 国家 教委 批准 的 有 权 自 行 
审定 博士 生 导 师 的 41 所 院 校 之 一 。 先 后 与 美国 ,日 
本 、 德 国 等 16 个 国家 和 地 区 的 115 所 大 学 建立 了 学 
术 交 流 与 校 际 合作 关系 ,学 校 建 立 了 高 水 平 的 教学 、 
科研 室 验 基地 。 有 具有 世界 先进 水 平 的 国家 重点 实 
验 室 一 一 汽车 动态 模拟 实验 室 ; 有 与 法 国 MDTY 公 
司 、 美 国 IMAG 公司 、 中 国 惠 普 公 司 共 建 的 我 国 首 
家 轿车 车 型 开发 中 心 ， 有 利用 世界 银行 贷款 建立 起 
来 的 具有 国内 一 流水 平 的 农机 一 车 辆 测试 等 4 个 中 
心 ; ARR LS 30 多 个 研究 所 、 研究 室 , 有 13 个 
国家 和 部 .省 ,市 级 产品 技术 监督 检测 中 心 、 检 测 站 。 

江苏 理工 大 学 
(理事 单位 ) 

RK: & 兰 

地 址 : 江苏 省 镇 江 市 

电话 : (0511) 8780080 

邮编 212018 


中 国 农机 化 报社 
( 副 理 事 长 单位 ) 


ttt: Bw 

地 址 ， 北 京 市 西城 区 月 坛 南 街 26 号 

电话 : (010) 68526814 

传真 ; (010) 68533261 

邮编 100825 

《中 国 农 机 化 报 》 是 机 械 工业 部 和 农业 部 共同 主 
办 的 面向 全 国 农机 产业 和 农机 化 行业 的 专业 性 报 
纸 ， 对 开 四 版 ， 每 周 出 三 期 报 。 

《中 国 农 机 化 报 》1980 年 6 月 创刊 于 北京 。 它 是 
伴随 着 中 国 改 革 开 放 ， 尤 其 是 农村 经 济 体制 改革 的 
步伐 而 发 展 起 来 的 。《 中 国 农机 化 报 》 始 终 与 中 国 农 
业 现 代 化 和 农业 机 械 化 事业 发 展 息 息 相 通 。 中 国 农 
机 化 报 》 是 中 国 唯一 横 跨 农机 产 、 供 、 销 售 、 修 理 、 
科研 、 管 理 等 行业 和 部 门 , 覆盖 全 国 的 行业 报纸 , 它 
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有 遍布 全 国 农机 生产 企业 ,销售 公司 的 信息 网 络 , 并 
在 30 个 省 、 自治区、 直辖 市 的 农机 管理 局 设 有 记者 
站 ,同时 与 国家 13 个 部 委 建 有 固定 信息 渠道 。 凭借 
这 些 完备 的 信息 渠道 和 报纸 发 行 网 络 , 面 对 2400 万 
“农机 人 ”,《 中 国 农机 化 报 ) 以 其 独特 的 风格 和 形式 ， 
及 时 发 布 国家 有 关 农 业 机 械 化 和 农业 现代 化 发 展 的 
政策 法令, 介绍 各 地 各 级 政府 促进 农业 机 械 化 和 农 
业 现 代 化 发 展 的 措施 、 做 法 ,发 布 国内 农机 企业 生产 
销售 动态 信息 和 和 市场 预测 信息 ,指导 广大 农民 使 用 、 
购买 ,修理 农业 机 械 和 各 种 农用 设施 ,为 了 适应 对 外 
开放 的 新 形势 ,《 中 国 农 机 化 报 》 还 特别 开设 了 “ 世 
界 农 机 ” 专 版 , 以 沟通 国内 外 农机 市 场 、 新 技术 开发 
以 及 农业 新 技术 等 方面 的 信息 ， 让 中 国 农机 界 更 多 
地 了 解 世界 ， 让 世界 农机 同行 更 多 地 了 解 中 国 。 

《中 国 农机 化 报 》 愿 意 成 为 国内 外 农机 同行 之 间 
接触 \ 合作 、 往来 的 桥梁 。 愿 与 世界 各 地 农机 同行 结 
SARA. 发 展 友谊 。 


* * * 


江苏 省 农业 机 械 工 业 协 会 
(常务 理事 单位 ) 

理事 长 : 戴 振 营 

秘书 长 ， BHR 

常务 副 秘书 长 : ELH 

地 址 : 江苏 省 南京 市 中 山北 路 32 号 

Hig: (025) 3211690 

HE: 0658 

邮编 210008 

江苏 省 农业 机 械 工 业 协 会 于 1989 年 5 月 经 江 
苏 省 体 改 委 批准 成 立 。1990 年 根据 省 民政 厅 社 团 清 
理 整顿 要 求 登 记 注 册 ，1991 年 12 月 召开 第 一 次 会 
员 大 会 正式 成 立 。 该 协会 是 由 江苏 省 农业 机 械 制造 
企业 .农机 科研 院 所 及 有 关 大 专 院 校 . 经 营 单位 自愿 
组 成 的 社会 经 济 团体 ,是 区 域 性 的 行业 组 织 。 挂 靠 在 
江苏 省 机 械 工 业 厅 ， 在 业务 上 受 中 国 农 业 机 械 工 业 
协会 、 中 国内 燃 机 工业 协会 和 江苏 省 机 械 工 业 厅 指 
导 。 其 宗旨 是 全 心 全 意 为 会 员 单 位 服务 ,维护 会 员 单 
位 的 合法 权益 ,贯彻 政府 的 有 关 方 针 政 策 和 法 令 , 协 
助 政 府 搞 好 农机 行业 管理 。 

办 会 按 产品 分 工 , 组 建 了 拖拉 机 及 其 配 附件 、 内 
燃 机 及 其 配 附件 、 耕 整 机 械 、 收获 及 场 上 作业 机 械 、 
排灌 机 械 、 农 牧 副 渔 加 工 机 械 、 运 输 机 械 、 油 泵 油嘴 、 
种 植 机 械 、 齿 轮 及 齿轮 箱 等 10 个 专业 委员 会 。 至 
1995 年 共有 会 员 单 位 281 个 。 

近 几 年 开展 的 主要 工作 有 : (1) 组 织 经 验 交 流 
和 专题 讲座 ， 推 动 企 业 技术 进步 ; D 开展 信息 服 
务 ; (3) 进行 专题 调查 , 向 政府 部 门 反映 行业 发 展 情 
况 、 问题 和 要 求 ; (4) 协助 企业 开拓 市 场 ; (5) 开展 
技术 咨询 、 人 员 培 训 、 价格 协调 ,行业 基础 资料 统计 
等 。1995 年 被 评 为 江苏 省 机 械 系统 先进 社团 。 


浙江 省 农业 机 械 工 业 行 业 协 会 
(常务 理事 单位 ) 
理事 长 ， Em 


WBK: hE 

地 址 :浙江 省 杭州 市 天 目 山 路 61 号 

电话 : (0571) 5122269 

电 挂 : 3737 

邮编 : 310007 

浙江 省 农业 机 械 工 业 行 业 协 会 是 全 省 农机 企业 
自愿 组 成 的 行业 组 织 ，1989 年 1 月 15 日 在 杭州 市 
成 立 后 , 按照 《社会 团体 登记 管理 条 例 》 经 浙江 省 民 
政 厅 核准 登记 ,具有 社会 团体 法 人 资格 ,活动 受 法 律 
保护 的 社团 组 织 。 

协会 宗旨 : 根据 国家 方针 、 BOR. 法律 , 维护 企 
业 合 法 权益 , 对 会 员 单 位 进行 联络 、 指 导 、 服务 和 次 
询 , 传达 政府 意图 , 反映 企业 的 愿望 和 要 求 , 发 挥 政 
府 与 企业 间 的 桥梁 和 纽带 作用 ， 是 政府 部 门 进行 行 
业 管 理 的 助手 。 

协会 现 已 汇集 省 内 主要 和 骨干 农机 企业 ， 有 会 
员 企 业 102 家 。 在 主管 机 关 浙江 省 机 械 工业 厅 、 浙 江 
省 民政 厅 的 领导 下 ， 有 中 国 农 业 机 械 工 业 协 会 的 指 
导 和 和 各 省 市 兄弟 协会 的 帮助 ， 协 会 在 各 会 员 企 业 热 
诚 支持 共同 努力 下 ,紧密 结合 省 内 农机 工业 发 展 , 调 
查 反映 行业 现状 , 提出 规划 ,经 济 和 技术 政策 、 立 法 
等 的 建议 , 为 政府 提供 决策 依据 。 为 企业 协调 经 济 、 
技术 协作 , 提供 信息 , 开展 咨询 。 协 会 积极 贯彻 为 政 
府 、 为 企业 、 为 农业 机 械 化 的 “三 为 ”方针 ,， 努力 为 
农业 机 械 化 事业 作出 应 有 的 贡献 , 得 到 政府 、 企业、 
农业 备 方面 的 好 评 , 1993 年 被 评 为 浙江 省 先进 社会 
团体 ; 1992~1994 年 度 被 中 国 农机 市 场 信息 网 络 中 
心 评 为 信息 工作 先进 单位 ;省 长 . 副 省 长 多 次 亲临 协 
会 召开 会 议 作 指 示 。 

山东 农业 机 械 工 业 协 会 
(常务 理事 单位 ) 

理事 长 E 

秘书 长 BIE 

ModE: 山东 省 济南 市 解放 路 134 号 

电话 : (0531) 6943660 

邮编 250013 

山东 农业 机 械 工 业 协 会 成 并 于 1988 年 5 月 , 现 
有 工作 人 员 18 人 ,固定 资产 及 流动 资金 300 万 元 ， 
已 创办 山东 省 农机 工业 公司 、 山 东 省 农用 运输 车 总 
公司 两 个 经 营 性 公司 和 山东 省 鲁 果 机 电 新 技术 研究 
所 。 拥有 会 员 单位 290 个 ,， 其 中 系统 内 企业 195 个 。 
1995 ER. 系统 内 企业 共有 职工 14. 64 万 人 , 固定 
资产 ( 原 值 ) 52.03 亿 元 。 

山东 省 农机 上 业 整 体 水 平 发 展 较 快 ， 主 要 有 以 
下 几 个 特点 : (1) 解放 思想 , 转变 观念 , 走 集团 化 发 
展 道路 的 速度 加 快 。 为 了 增强 国内 外 市 场 的 竞争 能 
力 , 各 企业 都 注重 组 织 结构 优化 ,先后 组 建 了 山东 巨 
力 集团 ,山东 莱 动 集团 ,高 唐 时 风机 械 集团 、 郑 城 精 
华 机 械 集团 等 , 进 -- 步 壮大 了 企业 的 整体 实力 。(2) 
农用 运输 车 行业 异军突起 。 随 着 农村 社会 购买 力 水 
平 的 不 断 提 高 ， 农 用 运输 车 行业 发 展 较 快 。1995 年 
全 省 共生 产 三 轮 农 用 运输 车 74 万 辆 ,四 轮 农 用 运输 
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车 7.28 AAW, 分别 比 1994 年 增长 『 57.5% 和 
106% ,分 别 占 全 国 总 产量 的 33. 6 六 和 20.8% ,已 成 
为 山东 省 农机 工业 的 主要 支柱 产品 。(3) 各 项 经 济 
技术 指标 名 列 全 省 机 械 系统 各 行业 之 首 。 省 厅 公 布 
的 1995 年 机 械 系 统销 售 收 入 、 利 税 总 额 50 强 的 企 
业 中 ， 农 机 行业 分 别 占 25 家 和 23 家 ， 山 东 巨 力 集 
团 .文登 农用 车 三 分 别 排 榜 首 。(4) 拖拉 机 、 内 燃 机 、 
农用 运输 车 等 配 附件 品种 齐全 ， 形 成 专业 化 大 批量 
生产 格局 ,遍布 全 省 各 地 。(5) 单 生 柴油 机 名 牌 战略 
没 抓 好 ， 总 产量 远 远 落后 于 江苏 省 。 


河南 农业 机 械 工 业 协 会 
《理事 单位 ) 


理事 长 ; PRR 

秘书 长 ， 王 海 武 

地 址 ;河南 省 郑州 市 红旗 路 东 段 

电话 : (0371) 5951511 

电 挂 : 0674 

邮编 : 450003 

河南 农业 机 械 工业 协会 于 1989 年 4 月 10 日 正 
式 成 立 。 在 省 机 械 电 子 工 业 厅 领导 下 ,承担 农机 行业 
规划 ,技术 改造 ,产品 开发 .生产 销售 和 价格 协调 等 
方面 管理 前 期 工作 ,并 应 用 组 织 协调 咨询 ,信息 等 手 
段 积 极为 全 体会 员 服 务 ， 为 河南 省 农机 工业 快速 发 
展 作 出 了 应 有 的 贡献 。 是 中 国 农业 机 械 工 业 协 会 理 
事 单位 和 河南 省 工 经 协会 的 团体 会 员 。 

1995 年 河南 省 农业 机 械 工业 协会 有 会 员 单 位 
210 个 ， 多 数 是 省 机 械 电 子 工业 厅 属 系统 农机 生产 
企业 ,还 有 部 分 其 他 系统 生产 农机 产品 企业 ,按照 协 
会 统计 : 1995 年 完成 工业 总 产值 (现行 价 ) 96. 2 亿 
元 (其 中 属 省 机 械 电 子 工业 厅 系 统 企业 完成 94. 2 亿 
元 )， 工 业 销 售 产值 (现行 价 ) 93. 8 亿 元 (其 中 属 省 
机 械 电 子 工 业 厅 系统 企业 完成 92 亿 元 )。 本 年 省 农 
业 机 械 工 业 协 会 主要 工作 计划 ， 一 是 协助 省 厅 抓 好 
ZH1105 柴油 机 产销 上 百 万 台 工 程 ， 二 是 脱粒 机 生 
产 许 可 证 换 发 样机 检测 组 织 服务 工作 ， 三 是 组 织 会 
员 参 加 省 和 全 国 大 型 农机 产品 交易 会 以 及 技术 信息 
咨询 等 项 服务 工作 。 


武汉 农业 机 械 工 业 协 会 
(理事 单位 ) 


WRK: 王 业 勤 

常务 副 理事 长 ， 张 江 保 

秘书 长 : 陈 远道 

地 址 : 湖北 省 武汉 市 古田 路 88 号 

电话 : (027) 3831750 

邮编 : 430035 

武汉 农业 机 械 工业 协会 成 立 于 1985 年 5 月 30 
日 , 现 有 团体 会 员 63 个 单位 , 会 员 中 主要 企业 是 湖 
北 柴 油 机 厂 、 武 汉 拖 拉 机 厂 、 武汉 农机 工业 公司 、 武 
汉 柴 油 机 三 .武汉 农业 药械 厂 、 武汉 液压 机 械 广 、 武 
汉 汽 门 厂 .武汉 齿轮 三 .新 洲 机 械 厂 等 分 布 在 武汉 市 
三 郊 四 县 以 及 湖北 恩施 、 黄 梅 、 孝 感 等 市 县 农机 企 





业 , 现 有 职工 228980 人 ,各 种 设备 3702 A CH). E 
要 产品 是 中 小 型 拖拉 机 、 柴 油 机 、 农 用 水 泵 .农业 药 
械 、 农 用 运输 车 及 各 种 农机 配件 。 

武汉 农机 协会 的 宗旨 是 贯彻 党 和 国家 的 方针 、 
政策 , 为 企业 服务 ,维护 企业 的 合法 权益 ,推动 企业 
和 行业 的 振兴 、 发 展 ,工作 重点 是 组 织 制定 本 行业 技 
术 、 经 济 发 展 规划 , 提出 本 行业 经 济 发 展 、 技 术 发 展 
方面 的 建议 ; 发 展 横向 联系 , 开展 新 产品 开发 、 技术 
改造 、 产 品质 量 咨询 服务 , 交流 信息 ,推广 企业 经 验 
等 ; 常年 与 浙江 、 湖 南 、 四川 江苏 等 省 农业 机 械 上 
业 协 会 及 中 国 农 牧 业 机 械 总 公司 等 保持 联系 、 区 流 
经 验 与 互通 信息 。 

在 市 场 经 济 引 导 下 ， 协 会 兴办 了 武汉 机 械 开 发 
服务 公司 ,在 没有 任何 投资 的 情况 下 .进行 了 产 山 于 
发 .经 营销 售 等 活动 ,初步 为 协会 工作 和 发 展 提供 了 
部 分 资金 。 


湖南 省 农业 机 械 工 业 协 会 
(常务 理事 单位 ) 


地 址 ， WEEKU TRH? 号 

电话 : (0731) 5558154 5558739 

传真 : (0731) 5558985 

电 挂 ， 0355 

邮编 : 410002 

湖南 省 农业 机 械 工业 协会 成 立 于 1985 年 7 月 。 
初期 成 员 单位 134 家 ,最 多 发 展 到 246 家 ,以 后 有 所 
减少 。 协 会 一 开始 就 抓 住 省 内 农机 工业 的 “二 机 
车 ”( 拖 拉 机 、 内 燃 机 、 耕 整 机 、 农 用 运输 车 ) 及 其 
配 附 件 为 主 的 生产 企业 ,在 经 济 改革 的 大 潮 中 ,为 企 
业 和 政府 做 好 服务 工作 ,得 到 政府 与 企业 的 好 评 , 被 
省 政府 评 为 省 先进 协会 。 

协会 为 成 员 单 位 服务 工作 主要 有 以 下 几 方 面 : 
根据 市 场 情 况 和 国家 有 关 政 策 ， 为 企业 开发 新 产品 
服务 ， 从 产品 发 展 动向 到 具体 产品 性 能 指标 及 结构 
优化 的 意见 ,直到 完成 产品 鉴定 和 批量 投产 ;对 农机 
产品 、 企业 的 政策 .问题 ,向 省 、 部 反映 和 提出 建议 ， 
取得 较 好 效果 ;为 企业 完成 生产 许可 证 、 农 用 运输 车 
上 目录 等 提供 前 期 服务 ,协助 企业 达到 合格 要 求 ; 为 
企业 开拓 市 场 ， 每 年 组 织 省 内 及 全 国 的 订货 会 四 次 
以 上 ; 组 织 企业 互 相 学 习 , 交流 经 验 ; 走出 省 境 学 习 
兄弟 省 企业 的 先进 经 验 ; 定期 做 好 行业 统计 工作 及 
发 布 信息 ， 为 企业 提供 本 省 及 国内 外 有 关 产 品 、 质 
量 、 和 科技、 市 场 、 发 展 方向 等 方面 的 信息 。 

协会 与 兄弟 省 协会 建立 起 比较 紧密 的 业务 联 
系 , 并 对 全 国 性 政策 (如 税收 、 农 机 产品 、 企业 的 优 
惠 政 策 等 )， 共 同 向 有 关 部 门 反映 ， 取 得 较 好 效果 。 
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副 司 长 : 高 韶 
地 址 : 北京 市 西城 区 三 里 河 路 46 号 
电话 ，(010) 68595055 


邮编 ，100823 
机 械 工业 部 联合 国 
亚太 农机 网 办 公 室 
(理事 长 单位 ) 
REA: BAR 


地 址 : 北京 市 西城 区 三 里 河 路 46 号 
电话 ，(010) 68595054 
邮编 ， 100823 


农业 部 农业 机 械 化 管理 司 


( 副 理 事 长 单位 ) 
司 K: 魏 克 佳 
副 司 长 : Fe ZS 焦 Pal 
地 址 : 北京 市 农 展 馆 南 里 11 号 
电话 : (010) 64192812 
邮编 100026 


农业 部 农垦 局 
(常务 理事 单位 ) 
局 长 : BE 
ali: WEA KFR 
地 址 ， 北京 市 农 展 馆 南 里 11 号 
电话 : (010) 64192656 
邮编 100026 


水 利 部 机 械 局 

( 副 理 事 长 单位 ) 
副 局 长 : Hae Ft 
地 址 ,北京 市 宣武 区 白 广 路 二 条 
电话 : (010) 63202302 63202103 
邮编 100761 


电力 工业 部 水 电 开 发 与 
农村 电气 化 司 
(理事 单位 ) 
司 长 ， 张 学 知 
副 司 长 ， 杨 洪 义 ” 毛 亚 杰 
地 址 ， 北京 市 府 右 街 137 号 
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Hie; (010) 66054131—323 


邮编 ，100031 
国内 贸易 部 工业 司 
( 副 理事 长 单位 ) 
A) K: ERGY 


WARK: Wia F 

地 址 : 北京 市 西城 区 月 坛 北 街 25 号 
电话 : (010) 68392353 

邮编 100834 


新 疆 生 产 建议 兵团 工业 局 
(理事 单位 ) 

地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 东风 路 61 号 

电话 : (0991) 2617191 

传真 : (0991) 2624418 

邮编 : 830002 

新 疆 生 产 建 设 兵 团 工 业 局 农业 机 械 行业 ， 以 服 
务 于 农 牧 业 为 基础 ， 逐 步 发 展 壮大 。 现 有 农机 企业 
146 个 , 其 中 全 民 所 有 制 企 业 133 个 ,拥有 固定 资产 
原 值 3. 97 亿 元 , HA 3.21 亿 元 , 职工 25000 RA, 
1995 年 完成 工业 总 产值 3.81 亿 元 ， 销 售 收 入 3. 32 
亿 元 。 

主要 农机 产品 有 :四 轮 农 用 运输 车 .三 轮 农 用 运 
输 车 、 农 用 拖车 (系列 )、 潜水 电 有 汞 、 地 膜 覆 盖 机 、 废 
膜 回收 机 、 中 耕 机 、 液压 双向 反 转 犁 、 深 松 犁 、 铲 运 
WL. FT BR LSI RSL. 种 子 精 选 机 、 机 引 播 种 机 、 
饲料 粉碎 机 、 中 小 型 农机 具 、 水 利 排灌 机 械 、 稀 硫酸 
脱 绒 机 、 抒 碎 机 、 啤 酒 花 烘 干 机 、 打 瓜 取 籽 机 、 螺 旋 
樟 油 机 、 农 用 链条 、 农 机 配件 等 。 

250QJ80-40 潜水 电 和 泵 获得 部 优 称号 ，GQB20- 
15 工程 潜水 泵 、250QJ80-40 潜水 电 泵 、ZGS38 农用 
输送 链条 、JL650 EWR. JL650 胶 轮 力 车 、7CB- 
15 农用 拖车 、7CC-7 农用 拖车 等 产品 获得 自治 区 优 
质 产品 称号 。 新 绪 潜 水 泵 厂 1995 年 获得 机 械 行 业 
“全 国 优秀 企业 ”和 “全 国 节能 先进 企业 ”称号 。 部 
分 农机 产品 连续 多 年 出 口 独 联 体 及 中 亚 各 国 。 

“七 五 ”以 来 , 开发 新 型 实用 的 农机 产品 12 种 ， 
其 中 2BMK 系列 地 膜 机 、3ZFX 中 耕 施肥 机 、9SM- 
3 棉 杆 饲 料 收获 机 、 液 压 双 向 翻转 犁 等 产品 获得 国 
家 专利 ;2BMG 系列 地 膜 机 潜水 电 训 获得 国家 星火 
二 等 奖 和 国家 科技 进步 奖 。 
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EA, ft Fe Pt WE ke A. 
TY BERS LEAL EAR 


农机 专利 项 目 


在 中 国 专利 局 经 中 国 专利 文献 检索 系统 的 检索 ， 获 得 已 授权 的 农机 专利 项 目 〈1995 年 ) 如 下 : 





89105075. 


91104948. 


92109097. 


90107682. 


92101521. 


92102176. 


92102177. 


90110130. 


92103907. 


92100387. 


93106948. 


90105470. 


93100953. 


90108647. 


92100259. 


91101230. 


90103833. 


90106509. 


89103769. 


91112712. 
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路 ae g 
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aR (1995 年 ) 


轧 花 机 棉 卷 密 度 自 动 控 

制 方法 及 其 自动 控制 装 | 清华 大 学 100084 北京 市 海淀 区 清华 园 丁 天 怀 等 

# 

抗 磨损 腐蚀 奥 氏 体 铸 铁 | 机 械 工 业 部 沈阳 | 辽宁 省 沈阳 市 铁 西区 云 妖 街 四 Ha ye A 

及 制造 技术 铸造 研究 所 段 一 里 一 号 

大 型 柴油 发 动机 mad mean RS MIDE 
114004 iL T $ Bi UL oi Be ad Li 

水 果 、 土 豆 削 皮 机 公司 设计 院 解 志 庆 

二 冲程 活塞 发 动机 的 十 | 曼 .B 及 W 柴油 7 

活塞 发 动机 的 十 字 头 和 | BBR W Hh sh- 


ERA 汉 斯 





汉诺威 赫 曼 伯 斯 
AA EB EE AR E A 8 HLA GES 


德国 汉诺威 
司 


tr a tae EEk FE LES 
Be eR 100037 la “环北 路 105 


TTET. 410011 湖南 省 长 沙市 迎 宾 路 省 陈 孝 正 
方法 及 所 用 的 设备 贫困 地 区 经 济 开发 领导 小 组 


铸铁 与 钢 的 电阻 点 焊工 河北 工学 院 300130 天 津 市 红 桥 区 丁字 泪 一 


发 动机 分 量 供 油 节 油 附 = 630700 四 川 省 重庆 市 双 柏 树 华 
光 仪器 厂 七 栋 四 楼 三 号 HERS 
er 316000 浙江 省 舟山 市 委 党 校内 
Re | | 日本 京都 ET. 





i 
oe 


+ 
ad 


轴 向 脱粒 和 分 离 的 自行 = be 约 坦 内 斯 ik 
大 豆 去 苦味 方法 与 进行 = 

中 国 农 业 机 械 化 a 、 + — 
旋 流 除 砂 系统 科学 研究 院 100083 北京 市 德 外 北 沙滩 1 号 | FEZ 


| 
f 
} 


颗粒 均匀 排放 器 272137 山东 省 济宁 市 水 利 机 械 | pe 
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申 请 号 


89103003. 


90102184. 


90104038. 


92103124. 


93103873. 


92114124. 


91100001. 


91107925. 


92105928. 


92109776. 


92106233. 


93111789. 


93100665. 


92112387. 


93107521. 


92110094. 


4 


Oo 


oy 


j 


Ja 


oo 


an 


Weel 


a 


tO 


90102337. X 


93115301. 


92102720. 


8 


6 


93104796. X 


92113086. 


4 


91109928. X 


89103652. 


92112176. 


0 


8 


水 图 用 农 作 机 械 的 水 平 AK a ARISE CARERS 
Tr ve 
R Be E R ie E DE E , 杰 弗 里。 卡尔 ， 
AMARA RAR | 通用 电气 公司 | 美国 纽约 省 HR 
轮 发 动机 
on gp is 321017 浙江 省 金华 市 直属 粮 管 
自动 遇 拉 抽水 装置 周 曼 均 pe eH 
| S.E.M.T. 
tate EHR 皮 埃 尔 斯 蒂 克 股 | 法 国 圣 阿 登 其 罗伯特 . WEB 
7 份 有 限 公司 
机 动车 自动 挂钩 HKE 150000 黑龙 江 省 虎 林 县 农机 局 | 何 长 生 


限 公司 
eae Tr: 北京 市 西城 区 新 
种 受 控 变 工 况 电 潜 么 “| 开通 用 试验 广 
SL HE BER 碰 化 硅 | gto 


100032 JCA TREAD HATA] 80 号 石 行 等 
264300 山东 省 荣成 市 新 建 路 22 张 得 红 等 






二 冲程 内 燃 机 油 计 量 方 | 轨道 工程 有 限 公 . . 萨 姆 。 鲁 塞 尔 ， 
- - 519020 广东 省 珠海 市 水 湾 头 水 
汽油 发 动机 低温 起 动 器 | 王 东明 MAESE 14 Me 401 王 东明 等 


半自动 可 调整 拨 草 器 李 自 强 台湾 台北 市 徐州 北 路 4 号 4 楼 | 李 自 强 


内 燃 机 束 流 加 热 助 败 器 | 沈 开 华 210031 江苏 省 南京 市 大 烽 北 路 | 沈 开 华 


— 


ay | 哈尔滨 铁路 局 齐 , 
sen BL AR EH D i 161000 黑龙 江 省 齐齐哈尔 市 站 | ge a 
测试 人 re | 前 大 街 南 局 宅 三 路 4 号 Rees 


a 


稻 亮 工业 化 连续 生产 多 汉人 

f= MIRE A 230022 安徽 省 合肥 市 黄山 路 21 日 长 和 等 
一 种 旋转 钦 烧 室内 燃 机 中 国 台 湾 张 善 仿 等 
使 表面 硬化 的 铬 基 合 金 | HAS RB BT | 日 本 京都 府 日 高 廊 介 等 
HTA awe 130025 吉林 省 长 春 市 斯 大 林 大 sans 


ff 114 号 


小 麦 制 前 脱粒 联合 收割 255012 山东 省 淄博 市 共青团 西 
机 山东 工程 学 院 唐 厚 君 等 


杂交 水 狠 制 种 授粉 方法 | 湖北 农学 院 434103 湖北 省 荆州 市 西门 外 湖 | 胡 达 明 等 


Lt & | Be 
R > 
gojw 


及 实现 该 方法 的 授粉 器 ] 
娃 类 第 养 的 方法 及 工具 | CURR AE 高 其 双 
owen fet RED AR TELL 
EA vn 
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实用 新 型 专利 农机 项 日 (1995 年 ) 


申 请 号 项 目 专利 权 人 
沈阳 农机 化 研究 
F 


号 
o 154004 佳木斯 市 友谊 路 西 段 北 | 杨 福 贵 等 
or sit 224100 江苏 省 大 丰县 农机 化 研 高 成 让 


93248151. 5 | 小 型 玉米 脱粒 机 
邓 云 MERHAR Bz 


93239663.1 | 小 型 多 功能 播种 机 


手 扶 拖拉 机 播种 机 的 播 | a 302950 河北 省 大 城 县 芷 屯 乡 村 
94204301.4 | HERE 胡 业 杰 530023 MATE ERT | was 
史 中 利 630020 TAL RST 卢 亚 文 等 


新 疆 生 产 建设 兵 i - 
93235713. X | 深 松 犁 团 农 业 建设 第 一 | 843000 sar EBA Se Dn TH A BR 4 


师 通用 机 械 厂 


94205914.X | 组 合式 松 旋 耕 种 机 Fa er ae RTE | wees 
93243133.X | 半自动 式 多 功能 松 土 机 | 程 广 万 RE E AiL UTE 程 广 万 


94216377.X | 拖 挂 式 脱 粒 机 Mp 030002 山西 省 太原 市 新 建 路 46 李文忠 


号 三 层 
书 显 文 alli 书 显 文 
、 162116 黑龙 江 省 甘南 县 查 哈 阳 , 
Bit 农场 种 子 公司 iat 


四 平 联合 收割 机 | 136001 吉林 省 四 平市 铁 东 区 平 
94225013. 3 | 玉米 剥皮 装置 ae 东 大 路 5 号 RTHS 


94201250.X | +A RE SE en an EL ARE AHIL i EA B¥ IE 


831113 新 疆 昌 吉 市 三 工 乡 大 三 , 
周 进 有 工 村 四 组 周 进 有 
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设 计 人 
110015 沈阳 市 沈河 区 万 莲 路 6 EARS 





93246627.3 | 大 豆 脱粒 清 选 机 


93247645.7 | SRR BH 


93243257.3 | 多 用 脱粒 机 


马 福 民 等 


94203926.2 | 玉米 根 、 世 人 刨 切 机 


93239891.X | bist ewe wR 





93243905. 5 


ah 
at 
=a 


93240382.4 | 叶轮 立 式 脱 粒 机 


94205882.8 | 收割 脱粒 机 


93235359.2 | 水 田 耕 作 船 


94227487.3 | 多 功能 脱粒 粉碎 机 


92235912.1 | 家 用 电动 玉米 脱粒 机 


94205830.5 | 多 功能 小 型 联合 收割 机 


94207472.6 | 多 用 途 点 播 施肥 中 耕 机 


94225772.3 | 微型 株距 播种 机 


申 请 号 项 上 专利 权 人 | 通讯 地 址 | 设 计 
94206935. 8 | 复合 式 饲 料 粉碎 机 陈刚 陈刚 
94214692. 1 apo ak $3 张 书 初 
94216322. 2 | 多 功能 神子 加 工 车 TF SL 
94209226.0 | 家 用 甜菜 切 前 机 EAR Se | near ge 


332000 江西 省 九江 市 九 瑞 路 she ae 


94218123.9 | 微型 背负 式 动 力 喷雾 机 宋 学 大 245 号 水 泥 船 试验 厂 


下 
ey 


94213228. 9 BL OL BH Be A ime 中 国 台 湾 fit 9% JI 
94200678. X | 机 油 冷却 器 MAR 台湾 台北 市 施 纯 智 
100042 北京 市 石景山 区 高 井 里 
94214400.7 | 化 油 器 Pts 32 号 15 楼 3 单元 411 tHE 
94241809.3 | KERZ. ZP 张 孙 林 226401 江苏 省 如 东 县 潮 桥 乡 高 张 孙 林 


园 村 七 组 


94237637. 4 | HK 贺 卓 怀 412000 MAARAMA SA |e as 


213003 江苏 省 常州 市 新 生 里 5 


94241718.6 | 米 刀 碾 辊 式 碾 米 机 杨 宗 行 


2t 





94214936. X | MANH 832011 新 疆 石 河 子 市 农 明 中 专 HZ 


te 


116022 辽宁 省 大 连 市 辽宁 师范 
大 学 39 号 饭 文 佳 


843017 新 疆 阿 克 苏 塔 门 镇 张 正明 等 


93224925.6 | SIRE 杨 文 佳 


94210001.8 | 双 圆 盘 开 沟 式 播种 装置 MAR PPT 


94240688.5 | 撞 粉 机 桓 台 粮 食 机 械 厂 孙 中 如 等 
94212357.3 | 粮食 精 选 机 胡 新 仓 “uxeeete A 胡 新 仓 
94212963. 6 | SLBA 陈 元 春 陈 元 春 等 
94209815. 3 | RÆ SHY RAE 赵 纯 昌 
94240162.X | 复合 式 农作物 播种 机 AER NS | PRR 
94206871.8 | 花生 联合 采 收 机 李 光 平 a pt a “| 李 光 平 
9421024.5 | 通用 收割 机 LIII 
94214180.6 | 自 走 式 旋 刀 制 草 机 谭 先 海 谭 先 海 
94212555.X | 联合 整地 作业 机 王 序 俭 等 
94208130.7 | 除草 追肥 机 苏 继 辉 苏 继 辉 
94207398. 3 | EPLIR EHEH k E REWALA 刘 贵 林 
94216991.3 | 种 子 包 衣 机 和 了 TF SL, 

ipa) Te 

[soon mr 


Di 
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XG 


申 请 号 项 目 专 利 权 人 通 讯 地 h 计 人 


463300 河南 省 汝 南 县 罗 店 乡 罗 
94207970.1 | 多 功能 可 控 式 排 种 器 西村 四 队 fix BS 


9421099.1 | 新 型 玉米 排 种 器 re | go REIT LA AL ERS 
李 晓 惠 


E 


BL 5 | Fe ERER KA 161005 黑龙 江 省 齐齐哈尔 市 农 
93244543. 8 E IRAR RIMAR 


93241224.6 | 新 更 谷物 清 选 装置 S ATA RERE 
94219143. 9 | 立体 耕作 机 E- 2 ee 


党 
H| # 
发 | & 
a | ot 


黑龙 江 省 水 利 科 | 150080 WEIER R E t A 
94221750.0 | 松 土 灌水 器 学 研究 所 区 延 兴 路 78 号 wea 
ZI RRER ARSE 257336 山东 省 东营 市 广饶 县 稻 
94240416. 5 | 精密 播种 机 香 镇 稻 一 村 孙 玉 功 等 
94237486.X | 半 喂 入 联合 收割 机 REE 农业 机 械 | 330044 江西 省 南 昌 市 蛟 桥 胡 清 江 等 
a 221142 江苏 省 徐州 市 铜 山 县 自 
94240166.2 | KK REM nee 山东 省 聊城 市 八 甲 刘 乡 KER 
94242189.2 | RAA M T ERLYN 212013 江苏 省 镇 江 市 东 郊 杨 祖 华 等 
610081 四 川 省 成 都 市 人 民 北 路 
94236799. 5 | 自行 草坪 修剪 机 余 正 Woe 11 号 成 都 铁路 运输 学 校 | RE 
18 @ 543 号 
93232404.5 | 高 禽 饮 水 器 于 WK AE ARM SAH 高 玉 平 


-_, 


94241077. 7 | 闭 风 式 饲料 粉碎 机 RIK AF a 山东 省 了 用 县 城 新 街 33 | 吴 兆 明 等 


农业 部 农业 机 械 


95205939.8 | 微型 山地 耕作 机 试验 鉴定 总 站 明 | 100021 北京 市 朝阳 区 东 三 环 南 兰 心 敏 等 


远 技术 开发 服务 | 路 十 里 河 


公司 





95201715.6 | 天 车 式 堆肥 自动 翻 堆 机 | RØE BAN RE ATR STAT 16 | ae ate 
95206917.2 | RIAA RA RIOR | yog 330009 EAA TERT | a 


杨 

94249214. 5 | 小 型 联合 收割 机 机 组 结 154500 MIL SHAR | RENS 
钟 
日 


皇 
93235373.8 | 无 割 式 多 功能 收 稻 机 rem | SN a Rr 钟 彦 成 


on 


T 


94243874.4 | 多 功能 脱粒 机 EE FE Ah ORE 844000 新 疆 喀 什 市 农机 厂 2 车 KR aR at i 
五 河 县 水 利 机 械 | 233300 安徽 省 五 河 县 城关 涂 河 

94242621.5 | 条 播 机 路 169 号 仲 从 正 等 

液压 耕 深 调节 手 扶 拖拉 524039 广东 省 湛江 市 赤 坎 北桥 = 

Blak 刘 国 明 路 16 号 刘 国 明 

94219341. 5 | 农作物 行距 间 线 检 工 机 031100 GPR AES | agx 

93247199.4 | 多 功能 植物 梗 荃 收割 机 Gop A AE A R DE p 37 | 衣 德 辉 
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94215292. 


pl 


申 请 号 


94216378. 


8 


94218663. X 


94210622. 


94224258. 


94215046. 


94202641. 


94217159. 


9 


0 


5 


1 


4 


94242087. X 


94210788. 


94203603. 


94210597. 


94241385. 





94222351. 


94247727. 


$4208713. 


8 


4 


4 


7 


9 


8 


5 


93235338. X 


93211692. 
94216615. 
94247191. 
94248366. 
95239064. 
93212512. 
94243705. 
94247008. 


94228438. 
94204144. 


95208968. 


2 


tO 


l 


or ct ~J w = 


-3 


a a 
ar 


wrt © 


oo 


业 机 械 化 研究 所 
Eyy 河北 省 农业 机 械 化 
种 作物 根 块 收获 机 械 1 


5 
050011 河北 省 石家庄 市 富强 街 TET 


A pats 


= 


064400 河北 省 迁 安 县 扣 庄 乡 刘 
KS $i 833200 Fy MS H ri BB E 魏 华 等 
Bee EIR | i ag 中 国 台湾 洗 荣 隆 


农用 运输 车 变速 于 本 所 南京 农用 车 制造 厂 200 ELIS ETE Fe 85 azg 


130117 吉林 省 吉林 市 林 科 院 葛 树 欣 等 


HH 
at 


gn ER Ae ME HE TT 吉林 省 林业 科学 研 





多 功能 小 型 点 播 机 ar ieee OF | ea 

一 种 饲料 粉碎 机 衣 悦 林 aon ARMEA EIA | git 

Be A BR E Dh AE Mn 次 治国 558000 HM ABST AM BLA a 

Bah FE ALAS £10000 AFM A P A LIK so 
高 力 收割 机 Arh 131924 湖北 省 钟祥 市 柴 湖 镇 杆 | 入 秀 中 

THES HEH sosi 湖南 省 宁 乡 县 花 明 楼 :: yea 

Per Tt pA: 154101 BIL BB R T Ed A Fri 


财务 科 王 金 荣 转 马 竹山 


T A LBL ER E Be Hii 537022 PH ATH a AR YL 甘 沛 广 


HRA | OB BRO B iE US | eae 
Mena |M% 132206 RARER | ap 
驱动 型 办 整 机 eR ee 212003 江苏 省 镇 江 市 丹 徒 路 71 何 增 富 等 


652502 云南 省 澄江 县 龙 街 镇 左 
所 办 事 处 下 车 十 三 社 ZRH 


725400 陕西 省 岗 府 县 民主 区 广 A 
播 电视 管理 站 EKI 


061304 河北 省 盐 山 县 圣 佛 镇 王 韩 忠 良 等 


多 用 施肥 机 赵 天 明 
NBR RMA EKI 
WG EB Sh EEL 韩 忠良 


新 型 手 扶 拖拉 机 RRR OSU | ARS | 陈 俊 武 
汽油 机 北 内 集团 总 公司 100022 Ab Ae T XX H 韩 波 等 


611737 四 川 省 旦 县 安 德 镇 新 胜 
柴油 机 气 包 套 节 能 装置 ”| 何 朝 伟 农机 修配 站 何 朝 伟 





专利 、 优 秀 科研 成 果 、 可 供 转让 的 科研 成 果 117 


通 M 地 址 mw tw 人 
750011 宁夏 银川 市 新 城 粮 库 王 二 森 


94219834. 4 | 谷物 干燥 机 二 


94224652.7 | 小 型 小 麦 联合 收割 机 王 福 功 


H 
3 








94246127.4 | 家 用 炒 茶 机 宋 树 礼 Sea eee TR 93 


94209022. wae Z) HE FF a 7K S P TEIN RER 158308 黑龙 江 省 密 山 市 


宋 树 礼 





4 
al 
a 
B 


H 


+ 
PF 


94219838.7 | 抛 式 水 稻 插 秧 机 曲 一 平 266602 山东 省 莱 西 市 绕 岭 乡 曲 曲 一 平 
94211517. 1 FF AK AM Teyana Re FF ak 
94217229.9 | 单 缸 柴 油 机 节 油 装置 ne ania 317605 浙江 省 玉环 县 芦 浦 尖 山 | y% 


94220419.0 | 多 用 播种 机 AAS 726108 陕西 省 洛 南 县 杨 坨 捞 中 学 | BAF 


94229730. X | 手 扶 式 播种 机 杨 德 华 641408 四 川 省 简阳 市 金马 镇 红 杨 德 华 


94242621.5 五 河 县 水 利 机 械 修 


EE 
9324443.6 | 转动 惯量 脚 踏 陪 粒 机 张建军 


233300 安徽 省 五 河 具 城关 涂 河 
路 169 号 仲 从 正 等 


317300 浙江 省 仙 居 县 城关 镇 后 
溪 路 7-2 号 KEE 


93238551. 6 曾 东明 和 本 和 生生 条 区 全 曾 东 明 


94220430. 1 | 施肥 播种 机 王 辅 东 046012 山西 省 长 治 市 清华 机 械 | 王 辅 东 


| 
cr 


厂 工 具 分 厂 


410137 湖南 省 长 沙县 谷 塘 乡 东 
93234860. 2 | 插秧 机 萌 步 贤 风 村 黄 林 桥 组 曹 步 贤 


94238084. 3 | 高 杆 作 物 秸秆 打 捆 机 wae 413000 湖南 省 沅江 市 马 台 销 | RENS 
94222275.X | HR ERIM | a 154004 REIL TEAR MH KE ppm 


93235583. sia te 154002 黑龙 江 省 佳木斯 市 光复 | ayeas 
94248091. 0 os Ma 533000 广西 自来水 公司 东 敌 水 | a goa 
94228716. 9 张 世 同 

94245087. 6 谢 平安 SH RE RRR WFE 
93235047. X 谢 光 祥 Lotta WREAK 谢 光 祥 


94230491.8 | fA OC RR AEH PRYL 肖 云 清 110300 辽宁 省 新 民 市 农机 局 肖 云 清 
94215202.6 | 插秧 条 机 李 正 平 557105 贵州 省 雷山 县 永乐 小 学 ”| ESB 


94246483.4 | 离心 式 水 稻 抛 秧 装置 AXE 100083 北京 市 农业 工程 大 学 52 MLE 
、 石河 子 农 八 师 148 | 832048 新 疆 石 河 子 市 148 A | a 

94211694.1 | 多 功能 植保 中 耕 追 肥 机 团 修造 厂 iF H AR 

BIT HCH | 加权 从 463711 河南 省 涂 阳 县 春水 乡 面 | 刘 树 伦 等 


桐 有 果 脱 粒 机 HES 


rm 


茶叶 精制 机 


oo 


oe 
dp 


116300 i F BABE RAE 
水 泥 厂 张 世 同 等 


- 
at 


Te} s 
= 


W 


O 


93240841. 





| 一 


94247188. 547400 广西 东 兰 县 五 峰 路 民 语 | gug 
















台湾 省 台南 市 安南 区 海 个 路 一 , 
B 155 号 黄 进 传 


baa | 


94231049. 黄 进 传 
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申 请 号 项 目 专 利 权 人 
94223245.3 | ACHE RSL Ae 
汽油 机 化 油 器 自动 调节 
94208058. 0 | 油 面 节 油 装置 傅 传 
94219578. 7 ae RAE AT RT SAB 
94221800.0 | 同步 双 叶 轮 泵 
94223601.7 | 一 种 潜水 电 泵 ERS 
94229845.4 | 液肥 深 施 器 
甲鱼 工厂 化 高 效 快速 育 
新 型 凿 齿 式 全 方位 深 松 
94246054. 5 整地 机 BAN 
95202105.6 | 自动 施肥 器 张 善 思 
95239065. 5 | 旋 耕 施肥 机 镇 江 市 农 负 化 研 
究 所 
95200064. 4 | 种 子 点 播 机 
94223194.5 | 播种 施肥 机 
_ 北京 市 农林 科学 
93243334.0 | 电子 自动 精密 排 种 器 院 科研 处 
95203136.1 | RAR MBH 牛 法 金 
94229628. 1 | 喷射 式 燃 油 汽化 装置 
94249178.5 | RRE RE 
94247794.4 | 一 种 新 型 除草 机 旷 万 发 
湖北 黄冈 地 区 农 
94248190.9 | 型 齿 式 排 肥 装置 机 化 研究 所 
94231550.2 | 一 种 铀 草 机 
95200827.0 | 制 钵 器 李 稳 洲 
94213866.X | 多 功能 中 耕 播种 机 A) Bi RR 
94224910.0 | 一 种 配 耕 播种 机 杨 占 河 
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通 讯 地 ht 设 


024005 AY He aR we FA LL) KBR E 
3 李 春 学 


154600 黑龙 江 省 七 台 河 矿 务 局 储 伟 
销售 公司 


211600 江苏 省 金 湖 县 金 湖 输 油 SRE 


150086 黑龙 江 省 哈尔滨 市 学 府 
路 374 号 


310014 浙江 省 杭州 市 拱 墅 区 大 
KPT 3E 11 幢 4 单元 501 号 


621102 四 川 省 三 台 县 水 明 乡 二 
村 一 队 


100076 北京 市 大 兴 县 南 效 农场 
红星 楼 13 栋 113 号 


410001 湖南 省 长 沙市 八 一 西 路 KER 


赖 轩 明 


LH 
oe 
3 


| 


刘 文 龙 


SK Xf 


i 


154004 黑龙 江 省 佳木斯 市 水 红 
区 46 委 


450003 河南 省 郑州 市 农业 路 72 


冯 友 芳 


张 善 思 


| 


212003 VLR ATT TA fë P 71 | 何 增 富 


XY 


135200 吉林 省 靖 字 县 西洋 参 公 | my 


024533 AŽ ak ue ris i EF HE 
家 梁 乡 马 家 营 子 村 


100081 Ab Rt Ti PE 3E RF 


马 清 龙 


吴 建 新 等 


i 


453011 7J H 4 HS Ab a K Ek 
黄 乡 东 张 门 村 


643000 四 川 省 自贡 市 大 安 街 30 
号 轻 工 机 械 厂 


010010 AŽ tR ZIR AR 
乡 雨 施 格 气 本 


155613 黑龙 江 省 宝 清 县 
场 三 分 场 十 九 队 


436100 湖北 省 黄 州 市 东部 路 22 
H 


牛 法 金 等 


EH 


Be 


i 







597 农 TH 


林琳 等 


546560 广西 合 山 市 水 电 电 力 工 
业 公 司 


118315 辽 了 省 东港 市 新 农 农机 | age a ay 





周 仁 安 


湖北 省 枝 江 县 七 星 台 镇 羊 洲 村 


713702 陕西 省 泾阳 县 崇文 乡 西 E 
焦 


161042 黑龙 江 省 齐齐哈尔 市 富 
拉 尔 基 东 北 重 机 学 院 冶炼 教研 | 刘 忠 枕 等 
室 


李 稳 洲 


铁 栓 


x ~- 
米 2 
o 


071100 河北 省 清 苑 县 中 冉 乡 南 杨 占 河 


119 


150001 黑龙 江 省 哈尔滨 市 南岗 | 五 
94223480. 4 | 农具 快速 挂 接 架 {ay He 区 文明 街 19 号 黑龙 江 省 农机 局 | TRF 
94247133. 4 | 蚕豆 点 种 机 邓 杰 华 161 号 云南 省 昆明 市 东风 东 路 邓 杰 华 
94244197. 4 | WHR | Bil eee m tte 156202 黑龙 江 省 290 农场 24 队 | PRT EI 


R IE RE fh E DL A E HE 
机 构 于 一 体 的 播 架 机 构 


94247652.2 | 多 功能 组 合 米 机 


ee 154200 黑龙 江 省 昔 北 县 昔 北 机 汪 绍 牛 等 


福建 省 机 械 科学 研 | 350000 福建 省 福州 市 六 一 中 路 | 王权 等 
究 院 


95211190. X 


726104 陕西 省 洛阳 县 石 坡 镇 纸 胡 会 民 
房 村 5 号 5 


301800 KÆ t KIA W H 2 É PRE 


94213180. 0 小 型 多 功能 耕种 机 胡 会 民 
95205144.3 | 播种 施肥 机 


在 15 马力 小 型 拖拉 机 上 
安装 的 联合 收割 机 


BRIE 


i = 
Ee 


750205 宁夏 贺 兰 县 洪 广 和 镇 Bot 


Be 
ce 
i 


94220400. X 


94248733 635017 四 川 省 达 县 碑 庙 乡 梅 先 俊 
94239375.9 | 柴油 机 燃烧 室 块 ”| 上 海内 燃 机 研究 所 | 200432 上 海 市 军工 路 2500 号 ”| BR 
94239714.2 | 汽油 机 无 荷 功率 测试 仪 丁 建 强 
95209281. 6 小 型 农用 运输 车 连 亿 式 陕西 拖拉 机 三 赵 维 纯 等 





后 桥 


bee 


北 街 16 号 


150040 黑龙 江 省 哈尔滨 市 哈 平 
路 农机 研究 院 MEX 


044100 山西 省 临 狂 县 城南 大 街 | a 
临 狂 电 业 局 li 


612766 P4 Jil 4 2 ly PE HE A a Z 
Be AM PO It) PS LL wR eB AS EL | 何 树 明 


94223506.1 | 工 字 型 脊柱 梁 式 播种 机 “| 刘 志 文 


94202305.6 | 采 果 剪 梢 器 


磨 粉 机 分 析 机 箱 传 动 装 
置 


95212795. 何 树 明 





造 厂 


核 工 业 理化 工程 研 


95203727.0 | 面粉 分 级 机 300180 天 津 市 (七 ) 77 号 信箱 | 徐 家 驹 等 


= 4 
m ny 
Fait | 









95233516.6 | 手动 折 边 机 264100 UR A POP AR LT Fa py 3 
工艺 科 
- | 715407 陕西 省 韩 城 市 桑树 坪 煤 — 
94244231.8 | 发 动机 蜡 水 器 杜 武 已 
94222862. 6 | 单 喷嘴 电 控 喷 油 化 油 器 | 李 清 济 O 台湾 省 屏 东 市 胜利 路 145 号 李 清 济 
94222564. 3 XX DR DE Re hE he a Aa 550006 贵州 省 贵阳 市 清水 江 路 KEW 
旋 装 座 7 
94223215. 1 FE DS TA BE ATA AE E A 告 KER 550006 贵州 省 贵阳 市 清水 江 路 欧 玉 福 





谷物 干燥 机 之 网 座 改良 台湾 省 台中 县 雾 峰 乡 吉 峰 村 民 SARE 


0 


95201348. 7 结 林 贫 右 生路 396 号 
95242849.0 | 小 型 耕作 机 王 华 峰 610003 PIJI AE mt AE 558 信箱 王 华 峰 等 


配 有 手动 液压 起 落 装置 137400 内 蒙古 乌兰浩特 市 铁 西 
的 通用 机 架 ERX 街 一 委 六 组 ERX 
94220601. 0 多 用 精 量 排 种 器 150061 黑龙 江 省 尚志 市 农机 局 鲁 钟 列 


94230068. 8 | 小 型 玉米 脱粒 机 CHE AKA RRT 106 AA | ag 


94248806. 7 


= 
De 


证 oS 
Ui ue | 


120 专利 、 优 秀 科 研 成 果 、 可 供 转 让 的 科研 成 果 


申 请 号 


95200793. 


95201770. 


94229653. 


94229435. 


95205694. 


94240099. 


95204285. 


94213761. 


95203438. 


94212133. 


94216153. 


95208914. 


94245230. 


94243687. 


94213461. 


95201111. 


94220781. 


94213138. 


95201232. 


94248308. 


94241177. 


94218909. 


94223660. 


95236510. 


95208104. 


94214107. 


2 


心 


bo 


pæ 


| 


to 


lk 


ty 


~ 


Co 


uO 


an 


ta 


we 


an 


an 


ms 


J 


p= 


tw 


da 


2 


3 


0 


5 


833200 ak S HR E fh — Se m 
种 改进 的 鱼 全 自动 机 831100 BML WM ARATE | ye 
5 fer 7 BS HL ca 610073 P J11 4 LAB TH Ah PE YE fk We Ae R A5 
— , 沈阳 沈 微 汽 车 附 | 110023 辽宁 省 沈阳 市 铁 西 区 沈 
KEROH we O RAE 2 ARI 
人 - 150020 黑龙 江 省 哈尔滨 市 道外 
SORT 王 瑞 珍 KRMI “ ERB 
带 有 多 杆 伸缩 扒 杆 滚 简 830052 新 医 乌 鲁 木 齐 市 南昌 路 |, 
O , 164009 黑龙 江 省 北 安国 营 农 场 
种 播种 机 计数 装置 | REY 管理 局 科学 研究 所 EMS 
气 吸 式 痉 种 机 引 风 系统 | 黑龙 江 省 九 三 农 | 161441 黑龙 江 省 九 三 农场 管理 | . 
的 改装 场 机械 厂 局 局 直 EEES 
水 平 转盘 多 刀 式 青饲料 430070 湖北 省 武汉 市 华中 农业 l 
切 碎 机 EE BANS 
新 疆 阿 克 苏 地 区 
宽 幅 膜 销 膜 播种 机 AHL HL 343000 BARES EEA BF 65 | 刘 大 雄 等 
人 黑龙 江 省 北 渔 科 | 150070 黑龙 江 省 哈尔滨 市 道里 
次 传动 桨 叶 式 增 氧 机 技 开发 公司 区 松 发 街 43 号 Wms 
茶叶 卧 式 连续 精 揉 机 林 义 生 355000 福建 省 福安 市 茶 管 局 林 义 生 等 
ee Re he RRA 中 国 台湾 EM 
改进 的 内 燃 机 涡流 导 引 台湾 省 高 雄 市 鼓山 区 保 靖 街 11 
发 动机 节 油 器 ERB 831110 BM EL ESTATE 王 有 路 
机 动车 超声 净化 节 油 器 | 12 | 杨 青 山 
柴油 过 滤器 | 何 春 洪 ”| 537000 广西 玉林 市 和 平 路 36 号 | 何 春 洪 
， 261009 山东 省 浴 坊 市 北 官 大 街 
无 柄 便携 喷 油 器 检测 仪 “| HWA 141 号 华 丰 宙 器 厂 田 树 森 
` 317600 浙江 省 玉环 县 城关 镇 城 


八 533000 广西 百色 市 自来水 公司 


; 519055 广东 省 珠海 市 平 沙 区 金 
Beh tM ig MARR USES | sexe sap 
434300 湖北 省 公安 县 裕 公 乡 郑 
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手动 甘蔗 切 种 加 415137 湖南 省 常德 市 西 洞庭 农 | agg 
| i 264300 山东 省 荣成 市 道 南 于 家 


获 科 技 进 步 奖 项 目 






95236428. 1 


94236023. 0 


国家 科技 进步 奖 农机 行业 获奖 项 目 (1995 F) 






MY-121 棉花 轧 花 新 工艺 及 成 套 设备 | 山东 棉 麻 机 械 厂 MEEA 
中 小 功率 内 燃 机 产品 CAD 系统 的 研 | 机 械 工 业 部 上 海内 燃 机 研究 所 、 吉 林 工 业 大 学 、 洛 阳 工 学 院 、 江 苏 二 等 奖 
究 与 开发 理工 大 学 、 武 汉 工 学 院 、 杨 杰 、 邵 昧 严 、 张 健行 、 张 立 人 、 符 正 伟 | 一 


贴 片 光 弹 性 系统 在 工程 农机 中 的 研究 | 机 械 工业 部 中 国 农业 机 械 化 科学 研究 院 、 魏 松 龄 、 朱 淑 云 、 刘 德 安 、 二 等 奖 
和 应 用 YE., FRR — 


$: 01993 年 获奖 项 目 。 


机 械 工 业 部 科技 进步 奖 农机 行业 获奖 项 目 〈1995 年 ) 


二 等 奖 
项 目 名 称 主要 完成 单位 和 完成 者 
- 机 械 工业 部 中 国 农业 机 械 化 科学 研究 院 、 新 疆 棉花 科 贸 公司 、 叶 军 、 王 燕 飞 、 
长 绒 粮 加 工 工艺 及 设备 研究 Ge. HE. ARR. ER. AE. ER. BER 
VT WP ILE. BOL. BOL. EN 
液体 饲料 添加 装置 研制 EDZE. BAE, RAE, KAA, FR, KEE WRN, DET. 高 
Ail. ESS 
高 性 能 工业 用 兼 开发 研究 与 在 工程 农机 | RLU RU RAE. FEME. RAL. EAN R 
行业 的 应 用 WS. SUR. BRA. PCE. BRM, HAZ. eR 


机 械 工业 部 洛阳 拖拉 机 研究 所 、 第 一 拖拉 机 工程 机 械 公司 、 开 封 机 械 厂 、 运 
TY2540 轮 式 拖拉 机 系列 的 设计 开发 | 城 拖拉 机 厂 、 石 家 庄 拖拉 机 厂 、 常 州 拖拉 机 厂 、 江 西 拖拉 机 厂 、 陆 根源 、 吴 
BM. HRE WER, RER MEX, ARX. EAP WEM 
TER ILMET R KEN i ERE. SWE. ERE, RÈ. UNH, Sit. HAR, H 
ETS-3A 自动 控制 发 动机 试验 系统 。。 | NURTURE AR AARELOSET. RE, MEK. MEAN. RIL RIE. $ 
QWNP 系列 小 型 双 偏 心 供 油 角度 自动 | 机 械 工业 部 无 锡 油泵 油嘴 研究 上 所、 江苏 省 金 湖 输 油泵 厂 、 林 圣 光 、 李 乐 凯 、 高 
提前 器 EE, BER, KEA, KR, BEE 
三 等 奖 
项 目 名 称 主要 完成 单位 和 完成 者 


内 燃 机 连 杆 辊 锻 一 摩擦 压力 机 模 锻 复合 | 吉林 工业 大 学 、 吉 林 省 镇 责 县 内 燃 机 配件 三、 合肥 市 汽车 锻件 三、 杨 慎 华 、 黄 
工艺 Roy, EWR. BOR. RRA 


浙江 省 机 所 设计 研究 院 、 湖 南 省 农机 研究 所 、 山 东 省 农机 研究 所 、 机 械 工业 


CEDE EG LE 部 中 国 农业 机 械 化 科学 研究 院 、 河 北 省 机 械 研究 院 、 张 明光 、 李 志 腾 、 从 培 
BX. RBG 
国产 联合 收割 机 监控 系统 研制 钢 被 工业 部 中 国 农业 讽 术 化 科学 研究 院 、 四 平 联合 收 天 机 厂 、 张 小 起 、 理 和 


工程 农机 制造 行业 现 有 工艺 水 平和 发 展 | 机 械 工 业 部 中 国 农业 机 械 化 科学 研究 院 、 王 绍 川 、 谭 列 秋 、 丁 敏 、 王 继 祥 、 盖 
对 策 研 究 凤 臣 


机 械 工 业 部 洛阳 拖拉 机 研究 所 、 盐 城市 拖拉 机 三、 新 绪 十 月 拖拉 机 三 、 跌 西 


TY1522 轮 式 拖拉 机 系列 拖拉 机 厂 、 山 东 潍 坊 拖 拉 机 厂 、 冯 悟 初 、 孙 庆 神 、 王 厚 喜 、 朱 光 均 、 谢 维 祥 
RALE ERRET ENNY BLL LOL, PARTIA. KEF, AI, RIER, 


122 专利 、 优 秀 科研 成 果 、 可 供 转让 的 科研 成 果 


( 续 ) 


项 A 名 称 主要 完成 单位 和 完成 者 
、 | 机 械 工业 部 洛阳 拖拉 机 研究 所 、 长春 汽车 研究 所 、 南京 航空 学 院 、 陆 子 平 、 孙 
高 速 四 冲程 航 外 机 用 汽油 机 的 研制 机 械 工 业 部 上 海内 燃 机 研究 所 、 了 丁 贤 华 、 孙 书 乞 、 季 飞 、 楚 梅森 、 吴 国明 


山东 省 烟台 市 农业 机 械 科学 研究 所 、 河北 遵 化 县 机 电厂 、 山 东海 阳 县 机 械 厂 、 
ee ROBE > MICRA HR. BEE, KERR. SH. AM 
网、 痿 小 


林业 部 科技 进步 奖 林 机 行业 获奖 项 目 (1995 年 ) 


6YSD 液压 榨 油 机 系列 新 产品 


二 等 奖 
项 目 名 称 主要 完成 单位 
1E50FM 汽油 机 的 研制 泰州 林业 机 械 厂 
三 等 奖 
项 A 名 称 主要 完成 单位 
BG134 三 层 喷 气 辊 简 式 单 板 干燥 机 的 研制 苏州 林业 机 械 厂 
JZ50 型 集 装 机 的 研制 林业 部 哈尔滨 林业 机 械 研究 所 
BQ1213/8 液压 单 卡 轴 旋 切 机 信阳 木工 机 械 厂 
MMJ514 型 机 械 式 宽带 砂 光 机 东北 林业 大 学 
新 型 S. D.C 系列 木材 蒸汽 干燥 窗 及 其 设备 的 研究 南京 林业 大 学 


国内 贸易 部 科技 进步 奖 农机 行业 获奖 项 目 (1995 年 ) 


二 等 奖 
项 目 名 称 主要 完成 单位 
”SLHSJ2 型 双 轴 桨 叶 式 混合 机 扬州 粮食 饲料 机 械 厂 
三 等 奖 
项 目 名 称 主要 完成 单位 
卫星 式 油脂 漫 出 器 的 研制 武汉 食品 工业 学 院 、 武 汉 新 洲 粮 食 机 械 厂 


”MNM F/18b 型 双 辊 喷 风 研 米 机 
SFSP112X 30a 锤 片 粉碎 机 
粮食 成 套 烘 干 设备 的 研 人 制 
LD-101 自动 秤 恒 包装 机 (25kg) 
粮食 带 式 输送 机 及 斗 式 提 升 机 标准 一 SB/T10081 一 92 


四 等 奖 





项 目 名 称 
100T/D 米 厂 微机 控制 系统 
”SWFW85X 67 无 网 式微 粉碎 机 
”HGT 一 300 型 粮食 烘 干 塔 
吉 HT 一 100 型 塔 式 粮 食 烘 于 机 
植物 油 单轨 式 平 转 漫 出 器 
ZPLC ŽERNE 


江苏 南通 粮食 机 械 总 厂 等 

国内 贸易 部 无 锡 粮 食 科 学 研究 院 等 
哈尔滨 工业 大 学 等 
武汉 食品 工业 学 院 等 

内 贸易 部 郑州 科学 研究 院 


主要 完成 单位 


武汉 食品 工业 学 院 等 
江苏 正 昌 集 团 公 司 

大 连 粮油 科学 研究 院 

吉林 粮食 高 等 专科 学 校 等 

吉林 省 植物 油 集 团 公司 郭 家 店 植 物 油 三 
新 疆 粮油 科学 研究 所 


中 华 全 国 供销 合作 总 社 科 技 进步 奖 农机 行业 获奖 
mA (1992~1993 Æ) 


国内 贸易 部 一 等 奖 
项 目 名 称 


MY-121 锯齿 轧 花 机 
MR-144D 锯齿 剥 绒 机 


专利 、 优 秀 科 研 成 果 、 可 供 转让 的 科研 成 果 


获奖 时 间 





123 


国内 贸易 部 二 等 奖 


项 A 名 称 主要 完成 单位 获奖 时 间 
MGZ 型 脉冲 隔 板 1992 年 
组 合式 籽棉 干燥 机 eo 

国内 贸易 部 三 等 奖 

项 HE 名 称 主 要 成 单 位 获奖 时 间 

棉 短 绒 二 次 提取 工艺 及 设备 1992 年 


可 供 转 让 的 农机 科研 成 采 


WTCAD aR y | 用 于 拖拉 机 新 老 产 品 设计 改进 ,提高 设计 精度 , 缩短 研制 周期 。| 洛阳 拖拉 机 研究 
用 该 软件 由 81. 6 万 条 语句 80 多 万 个 数据 组 成 。 包括 设计 用 工程 | 所 ， 华 中 理工 大 
数据 库 ， 拖 拉 机 性 能 预 估 ， 整 体 布置 和 主要 零 部 件 CAD 软件 | 学 等 


Wy ETA. HER. 管理 , 收获 、 开 沟 、 装 载 和 运输 等 作业 ,还 
可 作 固 定 动力 , 配套 动力 范围 为 18.4~29. 4kW, 采用 了 模块 化 
设计 方法 ， 分 四 个 等 级 型 式 ， 有 旱地 型 、 水 田 型 、 后 轮 驱 动 及 
四 轮 驱 动 共 16 个 机 型 


适用 各 种 地 块 的 耕 、 把 、 播 、 收 和 田间 管理 及 运输 作业 ， 配 套 
动力 功率 范围 为 11~16. 2kW; 4851 BH 3700~ 7000N; 速 
度 范围 为 0.36~29. 3km/h (SMEARS) 


农田 犁 耕 、 旋 耕 及 运输 作业 配套 动力 Ri175、D180， 额定 功率 6 
~8 马 力 /2600r/min， 结 构 重 量 210kg，(3 十 1) xXx2 档 , 速度 范 
E 1.75~17.8km/h, MERE EH 500kg 


用 于 菜园、 果园 、 林 业 等 平地 或 坡地 耕作 。 发 动机 S195 型 
8. 8kW; 行驶 速度 0. 9~9. 85km/h; 结构 重量 750kg; SHER of 
1900X800X1220mm 


最 高 车 速生 30km， 最 小 离 地 间隙 之 160mm; 最 小 转弯 半径 到 
2. 5m; 最 大 息 坡 度 之 10%; SRADBR<4m; 结构 重量 所 
240kg; 额定 载重 300kg; 配套 动力 175F-1 型 柴油 机 ; PE 
0. 9kg/h; 机 油耗 0. 02kg/h 


发 动机 型 号 DL190-12 型 立 式 柴 油 机 ; 传动 型 式 轴 传 动 ; 装载 质 
量 750kg; 最 高 车 速 39km/h; 最 小 离 地 间隙 185mm; SHER 
379mm X 1390mm X 138mm 


可 与 拖拉 机 、 农 用 车 、 工 程 机械 等 配套 ， 抵 径 90/95mm 冲程 


100/95mm; 标定 功率 13. 2~48kW/2200~3200r/min; ER 
油耗 238 一 242g/ (kWh); 低 比 质量 5. 4kg/kW 


75-80 系列 柴油 机 只 等 配套 。 入 径 X 冲 程 75X85mm; 80X 90mm; HR 2. 3. 4; 所 : L 
功率 范围 13. 2 一 29. 4kW， 转速 2500~ 3000r/min 


用 于 农用 汽车 、 农 机 具 、 水 泵 机 组 、 发 电机 组 、 机 动 三 轮 车 等 天 津 内 燃 机 研究 
小 型 直 喷 柴油 机 ACE. A DI480、DI485、DI375Q、DT195、DI175F、DIR175、 S ` 
DI192 等 机 型 ， 节 能 ， 低 温 起 动 性 能 好 
TY165 型 柴 
油 


an 发 动机 功率 2. 65k Ws 转速 3000r/min; A: 可 与 小 型 水 泵 、 发 | 湖南 省 农业 机 械 
tg 电机 配套 研究 所 


m 
1.5GF 柴油 发 
用 于 发 动机 性 能 试验 速度、 负荷 、 万 有 性 能 等 )、 变 工 况 耐久 
试验 .400h 以 上 可 靠 性 试验 等 .功率 范围 370kW; 转速 范围 100 
Rian age | ~75005/mins EERE A) AN BE 5r/min; 担 矩 范围 取决 于 调 功 机 | EAR 



















洛阳 拖拉 机 研究 
所 ， 一 拖 集 团 等 


TY2540 轮 式 拖拉 机 
系列 


















洛阳 拖拉 机 研究 
所 , 1518 集团 等 


洛阳 拖拉 机 研究 
i 郑州 二 拖 厂 


浙江 省 机 电 设 计 
研究 院 


湖南 省 农业 机 械 
研究 所 


中 国 农业 机 械 化 
科学 研究 院 


TY1522 轮 式 拖拉 机 











TY6181 中 型 手 扶 拖 
拉 机 系列 











小 型 用 带 拖拉 机 及 配 
ERB (C12 型 茶园 
耕作 机 ) 










7Y-430 农用 三 轮 运 
输 车 








轴 传 动 三 轮 农 用 运输 
车 









洛阳 拖拉 机 研究 


TY290/295 X fir # 所 、 建 汀 柴油 机 


油 机 






动机 试验 系统 控制 精度 土 IN 。 mi 油耗 仪 精度 上 0. 5% , 比 油耗 精度 土 1%，, 其 
余 参 数 符合 国家 标准 (GB1105 一 87) 


联系 人 


fe KE 


RE 


朱 镇 基 


谭 建华 


科技 处 


PEE 


康 秀 玲 


WR 
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(SE) 
项 目 名 称 用 途 及 主要 技术 性 能 规格 提供 单位 联系 人 
用 作 微型 轿车 、 小 轿车 、 微 型 货车 、 小 客车 、 客 车 空调 机 组 等 上 海内 燃 机 研究 


376QC 柴油 机 的 配套 动力 。 直 列 、 三 缸 、 四 冲程 柴油 机 。 佐 径 X 冲 程 76X 
73mm; 转速 4800r/min; 最 大 功率 27kW， 净 质量 106kg 


钱 龙 文 


BETAAL TAA. BLE. AAE, MERDU EERDE 
| 封 检 漏 。 以 空气 为 介质 ， 对 具有 密封 或 耐 压 〈 包 括 耐 真空 ) 要 | 上 海内 燃 机 研究 | ， 
干 式 检 漏 技术 的 应 用 | 求 的 仪器 、 设 备 或 伶 部 件 进行 泄 沁 检 查 。 分 辨 率 ， 泄 漏 率 为 | 所 FRR 

0. 1mL /min BY, RA RASH 1Pa 


获 1994 年 度 部 科技 进步 奖 一 等 奖 、1995 年 度 国 家 科技 进步 奖 
三 等 奖 。 将 内 燃 机 现代 设计 理论 和 方法 及 大 量 试验 验证 结果 与 
中 小 功率 内 燃 机 产品 | 计算 机 图 形 技 术 、 数 据 库 技术 、 通 讯 与 网 络 技术 及 人 工 智能 技 
CAD 系统 太 融 为 一 体 ， 建 立 系统 化 ， 集 成 化 ， 智 能 化 和 实用 化 的 内 燃 机 
CAD 系统 ,该 系统 由 22 个 功能 相对 独立 的 子 系统 组 成 , 现 已 有 
117 家 次 企业 应 用 此 成 果 


内 燃 机 研究 a 


eT Se AL EA TE A HL 
; HERA, HRT BRE SAKES SEC RA. HF 
ee 发 动机 分 | 将 结果 存 入 磁盘 ,系统 配置 了 许多 分 析 模 型 和 本 身 的 处 理 程序 , | 上 上 海内 燃 机 研究 
Rf 用 户 可 根据 需要 对 采样 结果 进行 计算 分 析 ， 为 发 动机 整 机 性 能 
评定 和 予 测 提供 精度 高 、 可 靠 性 好 的 数据 


HRR 


用 于 摩托 车 、 助 动车 汽油 发 动机 点 火 系统 电气 配件 的 性 能 测试 。 
摩托 车 、 助 动车 CDI 包括 ; CDI 性 能 测试 、 整 流 调节 的 性 能 测试 、 高 压 点 火线 圈 性 能 
性 能 测试 台 测试 。 整 个 系统 硬件 配备 完善 ， 方 法 先进 ， 人 性 能 稳定 可 靠 ， 为 . 
专业 生产 厂 的 必 备 测试 设备 。 转 速 控制 范围 ;200 一 12000r/min: 
进 角 测量 范围 ， 一 20" 一 十 50? 


上 海内 类 机 研究 | ryz 


摩托 车 生产 线 上 成 品 车 的 在 线 检测 装置 ,可 综合 检测 最 高 车 速 、 
摩托 车 滚筒 综合 试验 | 最 大 功率 、 输 出 功率 特性 、 行 车 阻力 特性 、 加 速 性 、 制 动 特性 | 上 海内 燃 机 研究 杨 树 孝 
机 多 项 指标 ， 具 有 结构 紧 竣 ， 操 作 简 便 ， 自 动 化 程度 高 ， 检 测 直 | 下 

WM. LS, BAERS A 


用 于 发 动机 装配 流水 线 ， 完 成 发 动机 活塞 环 的 装配 。 为 机 电 一 

体 化 产品 , 采用 PLC 控制 ， 具 有 结构 紧凑 、 操 作 简 便 、 外 形 美 | 上 海内 燃 机 研究 
活塞 环 装配 机 观 .安全 可 靠 、 适 用 性 强 、 生 产 效率 高 等 特点 ,适用 于 35~96mm tit Be 

缸径 范围 内 的 各 种 发 动机 活塞 环 的 装配 


将 摩托 车 发 动机 的 曲轴 装 入 曲轴 箱 和 轴承 中 的 装置 。 通 过 更 换 上 海内 燃 机 研究 
曲轴 拉 入 机 夹具 ， 能 广泛 用 于 摩托 车 各 种 型 号 的 发 动机 曲轴 安装 ， 具 有 生 ' 
产 效 率 高 、 安 全 可 靠 、 确 保安 装 质量 的 特点 


thy BY Be 


a | 





该 烟 度 计 以 国际 标准 ISO3173“ 道 路 车 辆 一 一 测量 柴油 机 排 气 
消光 度 的 仪器 ”为 依据 ， 其 性 能 与 英国 Hartridge MK3 型 消光 上 海内 侈 机 研究 
QXY 型 消光 烟 度 计 | 烟 度 计 相 当 ， 既 能 连续 测量 柴油 机 (车 的 稳 态 排 气 烟 度 ， 又 所 ' Ek Æ AH 
可 连续 测量 柴油 机 CE) 自由 加 速 排 气 烟 度 ， 并 同时 将 排 烟 变 
化 曲线 自动 记录 下 来 
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项 目 名 称 


C2Z-13 型 直流 电力 测 
功 机 


OK zh Al Be 
RAK 
1LZ-5. 4 联合 整地 机 


手 扶 系列 旋 耕 机 


新 系列 旋 耕 刀 


工程 变型 旋 耕 机 Ce 
切 碎 土 拌和 机 ) 


配 15~25 马力 轻 小 
型 新 系列 旋 耕 机 


Ac 15~80 马力 基础 
型 新 系列 旋 耕 机 


配 35 一 100 马力 加 强 
型 新 系列 旋 耕 机 


小 四 轮 拖 拉 机 配套 系 
列 旋 寿 机 


坐 水 式 播种 机 


PEP PERU LAR 
统 关键 设备 


KEER 


126 


( 续 ) 


用 途 及 主要 技术 性 能 规格 提供 单位 联系 人 


用 于 内 黎 机 有 效 功率 的 测量 ,最 大 吸收 功率 13kW ;主轴 额定 转 
速 3000r/min; 主轴 旋转 方向 : MRR: 测 功 机 读数 范围 0~ 











70kW， 最 大 制 动 力矩 SON . my 额定 输出 电流 69. 8A， 电 压 ich ace 谭 建 华 
220V; 主轴 中 心 至 底座 下 面 高 度 300mm; 测量 精度 土 0.5%; 机 

重 280kg 

配套 动力 :上海 50 型 轮 式 拖拉 机 ;重量 320kg. 耕 深 12~20cm; | 上 海 市 农业 机 械 高 克 春 


生产 率 5~6 A/h; MRA P560mm; HR 140cm 


六 种 机 型 ACES 13.2~52kW 拖拉 机 ;， 耕 深 12~20cm; # 
宽 0. 8 一 1. 8m; 生产 率 2~9 凋 /h; 油耗 0. 7 一 0. Slkg/H; Wt 
率 80% 


一 次 作业 完成 松 、 碎 、 平 整 、 镇 压 四 道 工 序 。 工作 幅 宽 5. 4m; 
作业 速度 6~8km/h; 配套 动力 55kW 履带 拖拉 机 


KRE, F., Ht tH, REEL., EJN 2.2~ 
8. SkW; BER 6 一 12cm; HEH 50 一 100cm; 作业 速度 1 一 4. 3km/ 
h 


本 系列 包括 2 种 形式 5 种 回转 半径 (R195、R210、R225、R245、 
R260) 共 14 种 产品 ,其 中 工 系 列 ，S 系列 旋 耕 刀 各 7H. 1T, 
1S 系列 用 于 水 旱 耕 作 ，2T, 2S RAAT KARE. BE. ZË 
较 多 的 田间 耕作 


与 大 中 型 轮 式 拖拉 机 或 履带 式 拖拉 机 、 推 土 机 配套 成 机 组 。 配 
套 动 力 40. 4~58. 8kW (55~80 马力 ); 作业 深度 最 大 30cm; 作 
业 幅 宽 1.5~2m; 生产 率 400~600m2/h 


水 田 旱 耕 早 把 或 水 耕 水 把; 绿肥 田 切 新 ; 菜 地 耕 整 地 ， 盐 碱 地 
REE: 新 围 明 地 灭 荐 除草 和 牧草 地 再 生 耕 作 .。 16 种 机 型 : 耕 
%E10~1l4em; 旱 耕 8~12cm; 幅 宽 100~135cem; 作业 速度 2~ 
3km/h 


7K FG SBE SRK AKA; 绿肥 田 切断 ; SAR Eb Hh 
REWE: Br Bh OK ERR A E E E EE 21 种 机 型 : 耕 
深 ; 水 耕 10 一 20cm; BH 8 一 18cm; HH 100~200cm; 作业 速 
RE 1.4~5km/h 


7K A SAE RPK EKA; 绿肥 田 切断 ; 菜 地 耕 整 地 ; 盐碱地 
浅 层 耕作 ,新 围 星 地 灭 茬 除草 和 牧草 地 再 生 耕 作 .22 种 机 型 : 耕 
TR: KH 14~20cem; BH12~18em; MER 180~270cm; 作业 
速度 2~5km/h 


旱 耕 作业 , 浅 耕 灭 荐 ,播种 前 土壤 细 平 、 碎 土 和 土肥 摊 合 作业 。 
配套 动力 8.8~LLKW 拖拉 机 ; FE 49 种 机 型 , HR 8 ~ 12cm; 幅 
宽 70~100em; 作业 速度 1~3km/h 


适用 于 玉米 、 高 粱 、 豆 类 及 穴播 棉花 、 甜 菜 等 作物 的 半 精 量 式 
播种 。 拖 拉 机 功率 11.3kW; 水 箱 容积 180L; 播种 行 数 4 íT 
〈 带 铺 膜 时 2 行 )， 行 距 40~60cm (可 调 ); 生产 率 5 亩 /h 


研究 所 
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该 成 果 包 括 三 个 子 项 目 ; 1. 2BGM-3 型 覆盖 免 耕 播种 机 :配套 动 
JI 8.8~13. 2kW 轮 式 拖拉 机 ， 行距 450~650mm; 播种 深度 0 
~ 80mm; 施肥 深度 25~100mm; 作业 速度 3~5km/h; 生产 效 
Æ 5~6 H/h. 2. 2BFG-10 型 旋 耕 施肥 播种 机 ， 与 1GL-175、 
1GL-200 型 旋 耕 机 配套 . 配套 动力 50~55 马力 轮 式 拖拉 机 ; 旋 
PRE 100~160mm; 播种 深度 O~ 90mm; 作业 速度 2~4km/ 
h; 排 种 量 5~30kg/ 调 ; 排 肥 景 10~50kg/ 调 。 3. 4YW-1 型 玉米 
收获 机 ; 配套 动力 13. 2 一 18. 4kW 轮 式 拖拉 机 ; 前进 速度 2. 6~ 
4. 6km/h; 生产 率 2~3 亩 /h; 行距 在 450mm 以 上 ; 收获 损失 小 
于 1% 








山西 省 农业 机 械 | KKA 
化 研究 所 KE 









用 于 毯 状 带 土 苗 水 稻 移 载 。 行 数 7，9 行 (可 互 换 );， 行距 300, 
233mm (BJ AM); 株距 100, 120mm 


农业 部 南京 农机 
化 研究 所 





技术 开发 部 
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项 目 名 称 


蔬菜 营养 液 栽培 设 
施 及 技术 


1KM-100 型 开 沟 埋 
管 机 


1MS-800 型 塑料 残 
膜 回收 机 


3WFD FAK KE 
喷 粉 多 用 机 


E ARREA R'A 
FY 


多 功能 灌溉 机 


Q BRB LR RII 


WB 型 单 向 微型 离 
CRAN 


WQ 无 堵塞 污水 潜 
KER 


CGW 全 上 自动 变频 调 
速 恒 压 供水 设备 


4LX-0.7 型 谷物 联 
合 收 割 机 


A2 型 组 合式 联合 收 
WL 


4L1.5 AZRA 
联合 收割 机 


新 型 小 型 全 咀 入 联 
合 收割 机 


4Y118 玉米 收获 机 


用 途 及 主要 技术 性 能 规格 


采用 NFT 营养 液 栽培 , 提供 洁净 、 无 污染 优质 蔬菜 。 系统 工作 
压力 50kPa， 灌水 均匀 度 不 小 于 92%: 每 亩 平均 年 产值 8000 
元 


用 于 埋设 排放 地 下 水 的 塑料 暗 管 , 也 可 用 于 还 设 电 缆 。 配 套 动 
力 37kW (50 马力 ) 轮 式 拖拉 机 ; HARE 100~150em;s FA 
宽度 12cm; 生产 率 0.25 一 0. 79km/h 


适用 于 玉米 、 高 聚 等 大 根 荐 作物 以 及 棉花 、 西 瓜 和 蔬菜 等 作物 
收获 之 后 拒 拾 残留 在 田间 的 塑料 薄膜 。 配套 动力 8.8~11kW 
轮 式 拖拉 机 ; 收 膜 行 数 1 行 ; 作业 幅 宽 800mm; 工作 速度 0.7 
~0.9m/h; 生产 率 3~5 m/h 


用 于 喷洒 农药 〈 液 剂 、 粉 剂 )》 和 卫生 防 役 消 毒 、 杀 虫 等 。 净 重 
11.8kg; AMAA LIL; 油箱 容积 1. 2L; 汽油 机 1E40FP 型 
RAN BS 12m HERA). 225m MHRS); MAME IH 
Sif S2L/min, MBAS S4L/min 


用 于 喷洒 农药 和 公共 场所 喷洒 杀菌 剂 防止 疾病 传播 。 整 机 重量 
<12kg; 药 箱 容积 20L; 吸 液 量 3L/min 左右 ， 泵 的 最 高 压力 
150kPa; 转速 1800~2000r/min 


干旱 地 区 大 块 田 的 坐 水 播种 和 苗 期 浇灌 ， 人工 浇 水 或 人 高 用 水 
的 盛 运 ,更换 喷头 可 作 喷 酒 除草 剂 作业 。 拖拉 机 动力 11. 3kW， 
水 箱 容 积 1500L ; 供水 能 力 15t/h; 扬程 35m; 浇灌 宽度 3.5m, 
喷灌 射程 10 一 13m (PY10 喷头 )，23 一 25m (PY20 MRK) 


采用 国际 先进 水 平 的 水 力 模型 ,重量 比 IB 泵 减轻 了 1/5~1/3; 
流量 12.5~400m3/h; HR 12.5~80m; 效率 144%~83%, $E 
速 1450~ 2900r/min 


流量 2~25m3; 扬程 7 一 30m， 转 速 2800r/min; 效率 32%~ 
64.5%, The 0. 37~0. 75kW. 


有 WQSB 和 WAD 两 个 系列 共 五 种 规格 机 组 。 流 量 20~ 
100m3/h; 扬程 26 一 10m; RAR 45%~57%; 排出 口径 50~ 
100mm ; 转速 2860 和 1450r/min; 配套 电机 容量 3 一 7.5kW; 配 
套 电机 效率 74% ~ 85% 


采用 日 本 变频 调 速 器 , 配 接 自行 研制 的 微机 控制 器 ,可 根据 用 
户 用 水 量 的 变化 自动 控制 供给 水 泵 电机 的 电源 频率 和 电压 , 自 
动 调节 水 泵 转速 和 自动 控制 选择 投入 运行 的 水 泵 台数 , 以 达到 
全 自动 恒 压 供水 。 流 量 150m3/h; 扬程 50m; 平均 耗 电量 较 普 
通 供水 方式 节约 30% ~50% 


配套 动力 18、20hp 拖拉 机 ; 生产 率 0.17 一 0. 23ha/h; BM 
1. 4m; 总 损失 率 委 1.5%， 破 碎 率 委 2%; EREA, 使 用 
ay SHEDS 90% 


兼备 割 、 送 、 脱 三 种 功能 。 瑟 套 动力 5 一 12hp; 生产 率 1 亩 /hi 
RW 90cm; HBA Æ 0. 7~0. 9kg/s; 作业 速度 0.3 一 0. 6m/s; 总 
损失 率 <3% 


本 机 新 设计 的 方 筷 清 选 振动 第 属国 内 首创 , 已 获 国家 专利 。 配 
ETH 13. 2 一 18. 4kW; RAR 1. 5kg/s; 割 幅 1. 6m; 生产率 
2~4 亩 /h; 总 损失 率 和 1% ;破碎 率 委 1% ;使 用 可 此 性 衬 90%， 
油耗 二 lkg/ 密 ; 收割 机 自重 700kg 


KERR. BL. EMRE. SHR; ME 
HEFL OL 12~18hp 小 四 轮 ; 生产 率 2~3 By /h; 割 幅 1.4m; 清洁 
AES 96%, 总 损失 率 委 1.5%#; WRR, PLB 550kg (不 
含 动力 ) 


主要 用 于 玉米 收获 .配套 动力 丰收 -180 拖拉 机 ;生产 率 2 一 3 亩 
小 ; 总 损失 率 二 3%; MÆRE 15cm 
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提供 单位 


上 海 市 农业 机 
械 研 究 所 


上 海 市 农业 机 
械 研 究 所 


出 西 省 农业 机 
械 化 研究 所 


农业 部 南京 农 
机 化 研究 所 


农业 部 南京 农 
机 化 研究 所 


农业 部 南京 农 
机 化 研究 所 


湖南 省 农业 机 
械 研究 所 


湖南 省 农业 机 
械 研究 所 


山西 省 农业 机 


械 化 研究 所 


湖南 省 农业 机 





中 国 农业 机 械 
化 科学 研究 院 


河北 省 机 械 科 
学 研究 院 


福建 省 机 械 科 
学 研究 院 


械 研究 所 





中 国 农业 机 械 
化 科学 研究 院 


上 海 市 农业 机 
械 研 究 所 


( 续 ) 
联系 人 


高 克 春 


ey 8 


KR 
REF 


技术 开发 部 


技术 开发 部 


技术 开发 部 


谭 建 华 


谭 建华 


EX KR 
REF 


科技 处 


ERE 


陈坤 贤 


课 建 华 


科技 处 


高 克 春 
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( 续 ) 


项 目 名 称 用 途 及 主要 技术 性 能 规格 提供 单位 联系 人 


Re RA. 米糠 分 离 以 及 粗粮 粉碎 等 联合 同步 作业 。 碾 米 机 : 
NF2-9 BURA PE | 配套 动力 7.5kW; 主轴 转速 1000r/min; 米 辊 直径 @9ommi 粉 | 福建 省 机 械 科 | 。 陈坤 贤 
组 合 机 学 研究 所 
湖南 省 农业 机 潭 建华 


碎 机 : 配套 动力 4kW; 主轴 转速 4500r/min; 转子 直径 300mm 
械 研究 所 








采用 了 最 新 的 “加 水 碾 米 ”专利 技术 。 生 产能 力 500kg/h; 加 
THERA: RAES, 含 糠 率 委 0. 04%; FF BCI 粒 
/公斤 ; 含 矿物 质量 过 0. 02%; 配套 动力 ， 标准 型 25. 1kW ， 简 
易 型 23. 6kW 


由 11 台 单 机 组 成 。 配套 动力 28. 05kW; 产量 500~600kg 特级 湖南 省 农业 机 


6JMCH-12 型 精制 A P 0 í ; 
米 加 工 成 在 设备 ees ne 50% 左 右 ; FAR 1 粒 /kg; 杂质 总 量 <<0. 1%， 械 研 究 所 课 建 华 
£ g 






MDNT15 型 多 功能 
MARERE 






1. 年 产 5000t 玉米 淀粉 工程 项 目 , 设备 投资 259 万 元 , 淀粉 质 
量 达到 国标 一 级 品 标准 ， 淀 粉 提取 率 60% 以 上 ， 装 机 总 容量 
450kW; 2. 马铃薯 淀粉 工程 项 目 , 生产 能 力 1200t/ 季 , MAR 


资 190 万 元 , 淀粉 质量 达到 国标 一 级 品 标准 , 淀粉 提取 率 82% 
MATRE | 以 上 ,装机 总 容量 350kW，3. 敬 干 演 粉 工程 项 目 ， 生 产能 力 | PAPO) 科技 外 
Í 3000t/ 年 , 项目 投资 335 万 元 , 淀粉 质量 达到 国标 一 级 品 标准 ， 
粉 生产 车 间 , 总 投资 200 万 元 ; 总 装机 容量 120kW; 车 间 面 积 | 化 科学 研究 院 
200m?; 耗 汽 量 lt/h， 耗 水 量 10t/h 


淀粉 提取 率 82% 以 上 ， 装 机 总 容量 400kW，4. 木薯 淀粉 工程 
湿 法 魔芋 精 粉 加 工 | 鲜 魔 芋 湿 法 直接 加 工 成 魔 苹 精 粉 。 生 产能 力 0. 5t 精 粉 / 班 ; 装 | 四 川 省 农业 机 孙 杰 义 
工艺 及 成 套 设 备 机 容量 70kW; 质量 符合 DB51/212-94 特级 械 研 究 设 计 院 n5 


项 目 : 生产 能 力 6000t/ 季 , 设备 投资 270 万 元 , 淀粉 质量 达到 
日 产 30 吨 ，50 吨 高 可 为 用 户 提供 日 产 30t, 50t 全 连续 物理 、 化 学 法 生产 高 享 调 油 
eM ea | 精炼 厂 的 设计 、 安 装 、 调试 及 技术 服务 , 并 可 提供 单机 设备 ,新 | 中 国 农业 机 械 | 科技 处 
3 É AM RERRA 100~500 7a, (AT RARER | 化 科学 研究 院 





达到 日 本 产品 的 同等 标准 水 平 。 新 建 一 个 1000t/ 季 ，a BEM 






a 变性 淀粉 生产 线 工 
程 






行业 规定 的 标准 ， 淀 粉 提取 率 82% 以 上 ， 装 机 总 容量 520kW 
情况 分 析 决 定 


关键 设备 深 简 干燥 机 已 申请 国家 专利 , 生产 的 a 变性 淀粉 质量 

将 黑 瓜 籽 、 葛 瓜 籽 等 瓜 籽 清 选 去 杂质 后 进行 分 级 , 一 次 入 机 可 
9QY-600 型 黑 瓜 籽 一 o vy. 呼和浩特 畜牧 | WEF 
湾 选 分 级 机 分 为 三 个 级 别 。 生 产能 力 600kg/h; BRO 95%; HMAK1.5%; 机 械 研究 所 巴 根 






配套 动力 5. 5kW 





用 于 食用 菌 类 、 蔬 菜 类 、 水 产品 类 、 中 药材 类 及 瓜 果 类 等 物料 







eee ce | BFR. TRER 12 (40) m MAHRI (38) kW, W| 农业 部 南京 农 | u rreg 
物料 烘 干 机 料 盘 18 (46) R; 热风 温度 ， 常 温 一 100C ， 控 温 精 度 土 1C，| 机 化 研究 所 
每 段 时 间 控 制 范围 999. 99min 
、 用 于 是 类 、 水 产 养殖 , 游泳池 筑波 。 功率 级 W, 电压 380V, 是 | 天 津 内 燃 机 研 





果蔬 脆 片 生产 技术 | RAKKE REIRE, 经 处 理 调味 后 进行 真空 低温 油 炸 | 四 川 省 农业 机 | gey 
及 成 套 设备 脱水 制 成 食品 。 生 产能 力 25t/ 年 ，50t/ 年 ，100t/ 年 械 研 究 设计 院 让 


利用 真空 、 负 压 、 低 温 、 脱 水 、 油 炸 制 成 , 生产 线 主要 以 苹果 、 
AF h ER WE, RN, FR TX, WASAP ER 
































inion HRE, RET 400kg/ HELM ERE, 年 产 100t 总 投 Henne 科技 处 
资 100 万 元 ; 总 装机 容量 50kW; 车 间 面 积 200m2; 耗 汽 量 1t/ 
h; 耗 水 量 5t/h 
由 分 级 机 组 、 硬 皮 处 理 机 组 、 热处理 机 组 、 剥 壳 去 衣 和 这 、 衣 、 

BE AE 2 吨 鲜 板栗 剥 | 仁 分 离 机 组 ,时 淋 打磨 机 组 及 自控 系统 和 配套 系统 等 组 成 . 年 | 中 国 农业 机 械 ott 







化 科学 研究 院 


中 国 农业 机 械 
化 科学 研究 院 ”| “科技 处 
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产 800~1200t 板栗 灌 头 厂 ,总 投资 530 万 元 ;车 间 面 积 200m’; 
总 装机 容量 110kW 


整 条 生产 线 除 生产 脱水 蔬菜 以 外 , 还 可 以 生产 南瓜 粉 ( 需 增加 
— GB REAL), 以 年 产量 120~500t i+, 设备 投资 30~80 万 元 ， 
装机 容量 40~80kW, | MFR 200~ 350m? 


亮 去 衣 加 工 成 套 设 
备 





脱水 蔬菜 生产 线 






项 目 名称 


花生 奶 饮料 生产 线 


WNGL 系列 可 调 道 
流 式 干燥 冷却 机 


RCG 系列 热风 泵 除 
湿 干 燥 机 


多 层 圆 运动 振动 流 
化 干燥 机 


XSG 系列 双 旋 风 闪 
RA TIROL 


6CS-30,  6CF-60, 
6CH-3/1.3 杀青 , 炒 
干 ， 烘 于 机 


中 小 型 工厂 化 养 猪 
成 套 设 备 及 管理 技 
术 


工厂 化 养 猪 成 套 设 
备 
万 头 现代 化 养 猪 场 


机 械 化 养 牛 场 工程 


机 械 化 肉鸡 场 饲养 
成 套 技术 及 工程 承 
包 


蛋 鸡 高 密度 饲养 成 
套 技术 与 工程 承包 


eA KK RR 
台 


GR-300 QR AEA 
分 离 机 


用 途 及 主要 技术 性 能 规格 


可 适用 于 花生 、 杏 仁 、 核 桃 生产 加 工 。 年 生产 1500 MM CAT 
ME) 生产 线 , 投资 约 145 万 元 , 厂房 面积 1300m?; 年 产 800 万 
瓶 生产 线 ， 设 备 投资 约 85 万 元 ,厂房 面积 1050m? 


用 于 颗粒 饲料 的 冷却 干燥 , 也 可 用 于 粮食 谷物 的 干燥 。 既 可 作 
常温 冷却 干燥 ,又 可 在 阴雨 天 及 空气 湿度 大 时 作 热 风干 燥 。 系 
列 产品 产量 为 0.5~15t/h， 箱 截面 为 2 一 5m2:;， 配套 功率 为 12 
~ 32kW 


适合 于 贵重 木材 、 竹 木 制 品 、 谷 物 、 食 品 、 药 材 、 陶 资 等 干燥 。 
有 RCG06, RGG15 和 RCG30 三 种 型 号 , 最 高 工作 温度 60C~ 
70C; 最 大 脱水 量 6~ 30kg/h; 干燥 物料 实 积 12 一 50m3: 压缩 
机 功率 1.5~15kW; 整 机 功率 10.5~48kW 


该 机 可 制 成 不 锈 钢 和 普通 碳 素 钢 两 种 材质 的 机 型 。 有 
YZG1000, YZG1400, YZG1800, YZG2000 四 种 规格 。 脱 水 量 
100 一 1000kg/h， 含 水 量 从 40% FER 12% 以 下 


用 于 矿产 业 、 轻 化 工业 、 建 材 业 、 食 品 工 业 及 饲料 工业 的 高 含 
TERRA TR. 降水 范围 : 初 含水 量 80%~0.5%U Fs 
脱水 量 90~1500kg/h; 热风 温度 110C~350C; 配套 功率 15 
一 40kW 


三 种 小 型 优质 茶叶 加 工 专 用 “机 灶 ” 合 一 的 整体 结构 ， 配 套 合 
H, 能 完成 杀青 ， 炒 干 ， 烘 干 等 制 茶 工 艺 要 求 。 配 套 动 力 
0.37kW; 杀青 机 ,生产率 宇 25kg 鲜 叶 /h; 燃料 消耗 过 12kg F 
柴 /h; BEFEL: 台 时 产量 (kg/h) 杀青 之 15， 二 青 之 18， 烘 干 
25; KKM 3~7ke/h; 煤耗 10~20kg/h; WFH: 生产率 15 
~20kg/h; 失 水 量 5~9kg/h 


可 与 年 出 栏 200 头 、500 头 、1000 头 、2000 头 、3000 头 及 5000 
头 不 同 规模 猪 场 配 套 , 每 头 母 猪 年 生产 胎 次 2. 16 次 ;断奶 成 活 
率 94.8% 出 栏 率 185.3%; 料 肉 比 3.25; 90~100kg 体重 时 
日 龄 180 H: 每 头 母 猪 年 提供 商品 猪 19. 48 头 


用 于 工厂 化 养 猪 。 出 栏 率 176%~186%; 和 母 猪 繁殖 率 2. 18~ 
2. 24 胎 / 头 . 年 ， 上 市 猪 占 用 建筑 面积 0. 66m; SAR 2C 
以 上 


年 产 90 公斤 以 上 育肥 猪 10000 头 〈 基 础 猪 数 600 头 ); 母 猪 年 
PIG RR 2. 08 Bs 幼 猪 成 活 率 95%; 仔猪 成 活 率 90%; F 
肥 猪 成 活 率 98% 以 上 ; 出 栏 率 158%; 投资 估算 400 万 元 左右 


开发 了 包括 喂 饲 、 挤 奶 、 人 饮水 、 冷 冻 奶 后、 挤 奶 间 控 制 、 牛 奶 
运输 等 设备 ， 达 到 国际 ISO 和 3A 标准 ， 所 产 牛 奶 可 达 国 家 卫 
生 标 准 。 饲 养 规模 100~ 400 ARAF, 人均 管 理 乳 牛 30 头 , 挤 
奶 能 力 100 头 / 时 ， 投 资费 约 30 万 元 


成 套 设备 共 包 括 六 个 系统 :， FRE. È. MM. ERR, B 
BRK AB, MRA. ERAS. BRAS. 年 产 100 万 只 
肉鸡 〈 平 养 ) 需 土建 投资 460 万 元 ， 设 备 投资 300 万 元 


采用 四 层 登 层 式 成 鸡 乱 组 、 跨 笼 式 咀 料 车 自动 喂 料 、 层 间 自 动 
刮 粪 、 笼 内 采用 乳头 式 自动 饮水 器 。 会 饲 密度 可 从 12 只 /mi 提 
me Fi 25 只 /m2， 土 建 投资 节省 40%， 总 投资 可 节省 ~ 
20% ， 劳 动 生产 率 可 提高 30% 一 50%， 生 产 成 本 降低 10% ~ 
15% 。10 万 只 蛋 鸡 饲 养 场 ， 需 土建 费 382 万 元 (8500m2) ， 设 
备 投资 330 万 元 


用 于 禽 畜 用 饮水 器 的 性 能 试验 和 可 靠 性 试验 。 水 压 调 整 范围 2 
~:400kPa， 力 值 测试 精度 ， 0~1IN， 精 度 迄 0. 002N， 0~20N 
(2%)， 精 度 志 0. 1N (5%) 


切 碎 机 分 离 机 功率 分 别 为 1. 5kW; 生产 能力 300~500kg/h; 外 
形 尺 寸 分 别 为 0. 8m X 0. 4mX0. 5m; 1.3mX0.5mX1m 
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提供 单位 
中 国 农业 机 械 
化 科学 研究 院 


湖南 省 农业 机 
械 研 究 所 


湖南 省 农业 机 
械 研究 所 


湖南 省 农业 机 
械 研 究 所 


湖南 省 农业 机 
械 研 究 所 


湖南 省 农业 机 
械 研究 所 


山西 省 农业 机 


械 化 研究 所 





上 海 市 农业 机 
械 研究 所 


中 国 农业 机 械 
化 科学 研究 院 


中 国 农 业 机 械 


化 科学 研究 院 





中 国 农业 机 械 
化 科学 研究 院 


中 国 农 业 机 械 
化 科学 研究 院 


农业 部 农业 机 
械 试 验 鉴定 总 


ie 
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项 目 名 称 用 途 及 主要 技术 性 能 规格 提供 单位 联系 人 
JZH WFR | 用 于 酒 厂 的 湿 酒 糟 干燥 加 工 。 主 要 有 IZHO.5, JZH1. JZH2 等 | 四川 省 农业 机 魏 宗 元 
成 套 设备 系列 ， 处 理 量 分 别 为 500kg/h, 1000kg/h, 2000kg/h 械 研 究 设 计 院 IIL 


FAA AAEE E PE HE AO EN, IEG, F 
ZAPIA | 收 作 人 饲料 。 日 处 理 广 液 能 力 150~.1000ms; 成 品 含水 率 <13%，| ale EM | we y 
装机 容量 60~300kW; 排放 液 圆 形 物 降 低 70% 


FEALE RAS | AP MSM. HR 60~90mL/min. 等 滴 直 径 >100km; 工作 | 上 海 市 农业 机 高 克 春 
降温 设备 IK HE 1OMPa/cm? 械 研 究 所 


9FP 系列 孵化 机 蛋 盘 数 112~128 A; LR > 90%; 控 温 精度 士 0.15C ; Bi 械 研 究 所 高 克 春 





范围 36~ 39 C 


WHERE SR | 用 于 鸡 冻 干 燥 杀 菌 处 理 。 可 与 1~5 万 羽 规模 鸡 场 配套 , 年 处 理 | 上 海 市 农业 机 高 克 春 
术 REJI A FII 120 一 600t; 可 使 75% 含 水 率 鸡 业 降 至 20% 械 研 究 所 


设备 包括 : 搅拌 车 、 铺 烘 车 、 移 行车 、 高 压 风 机 等 ， 日 处 理 鲜 
鸡 业 24~30t, SRE 10~30 万 元 ,土建 投资 8 一 25 万 元 ,每 
吨 干 鸡 凌 肥料 成 本 价 250 元 


用 于 禽 畜 类 便 及 其 它 高 湿 粘 稠 物料 的 干燥 ，。 也 可 用 于 制药 厂 、 
酒 三、 啤酒 三 、 酿 造 厂 等 处 理 各 种 渣 精 类 物料 。 生 产能 力 0.5 
~2t FOR /BEs HRE<100 度 /t 干 料 ; 煤耗 和 450kg 标 煤 /t F 
Eh 装机 容量 10~25kW; 操作 工人 2~3 人 


适用 于 4~10 万 只 养 鸡 场 。 生 产能 力 : 水 分 蒸发 量 328kg/h; 耗 
煤 量 不 大 于 76kg/h (标准 煤 ); 耗 电量 不 大 于 9. 7kW/h; 噪声 | 山西 省 农业 机 | ERE 
小 于 78. 3dB; 产品 含水 率 小 于 15%; 更 改 部 分 零 部 件 , 可 用 于 | 械 化 研究 所 REF 
OM. ER, AES E E K E E T AR 


适用 于 鸡 售 和 其 他 禽 含 内 的 消毒 , 也 可 用 于 猪 售 和 免 舍 内 的 消 
9WX-1 HESSE | #. 配套 动力 4.5kW (380V); RASH 700r/min; 排 量 70L/ | 中 国 农 业 机 械 
mE WE SEA REIL min; 常用 工作 压力 200kPa; 喷头 组 件 , 喷雾 压力 1500kPa, W | 化 科学 研究 院 
射 距离 4.5~5m, SHAH VMD100~120um 


50G100 型 发 本 名 | 用 于 发 酵 蛋白 饲料 的 干燥 。 干燥 能 力 (脱水 量 ) >100kg/h; 生 
料 气 流 干 燥 成 套 设 产能 力 TRE) 2S 200kg/h; 湿 物 料 含水 率 委 40% ; 成 品 含水 | 湖南 省 农业 机 
备 率 委 10%;， 装机 容量 11. 36kW; 煤耗 志 50kg/h; 电 耗 和 10kW | RIRI 





FG-6000 型 鸡 凑 发 
酵 干燥 处 理 成 套 设 
计 


中 国 农业 机 械 
化 科学 研究 院 | 科技 处 












鸡 美 、 渣 粳 再 生 饲 料 
加 工 技术 及 成 套 设 
备 






四 川 省 农业 机 
械 研 究 设计 院 









5HG-500 4 x& 38 th 
速 干燥 设备 












科技 处 






me 
* h/h 





将 秸秆 和 精 糖 类 物质 加 工 成 饲料 砖 或 饲料 片 ， 便 于 储藏 和 运 
输 。 电 机 功率 7. 5kW; 生产 率 100kg/h; 外 型 尺寸 2105mm X 
540mm X 450mm 


将 麦秸 、 称 草 、 玉 米 秸 等 农作物 秸秆 经 连续 机 械 复合 化 学 处 理 

成 为 草食 家 畜 廉 价 的 优质 粗饲料 . 生产率 1000kg/h; 机 组 配套 呼和浩特 畜牧 
动力 10. 5kW; 干 瓦 小 时 生产 率 沁 >100kg/ (kW » h); 药 液 供应 机 械 研 究 所 
Æ 150L/h~ 200L/h 可 调 ; 外 形 尺寸 4130mm X 2330mm X 
2882mm 


将 碘 盐 ,微量 元 泰 、 矿 物质 或 药物 等 按 科 学 配方 混合 后 压 成 砖 ， 
HERR., 生产率 500~700kg/h; 配套 动力 35kW; 成 形 率 
=90%; 饲料 砖 截 高 尺寸 215mm X 213mm 


用 于 饲料 加 工 及 粒度 要 求 较 细 的 中 草药 、 化工 原料 、 水 产 饵料 
等 加 工 。 配 套 动 力 7. 5kW; 主轴 转速 3600r/min; CALE ， 
外 WS-40 MEY | 200mm 转子 直径 400mm, BERE 200mm ; 定 动 盘 间 承 调节 入 陈坤 贤 





饲料 砖 生产 工艺 及 


河北 省 机 械 科 
设备 王 越 祥 


学 研究 院 








HEF 
杨 文 大 


93JCZ-1000 型 秸秆 
化 学 处 理 机 组 






呼和浩特 畜牧 | BEF 
机 械 研 究 所 FER 


93ZT-700 % ta] Bl rE 
加 工 成 套 设 备 





范围 3 一 16mm; 外 形 尺 寸 787mm X568mm“ 677mm; FL 
154kg 


A 系列 包括 9SJ-300 型 、500 型 、1000 型 1500 型 各 2000 型 五 种 , 
Re | 机 型， 适合 县 及 县 以 下 的 中 小 规模 伺 料 加 工 |。 生产 率 300~ | OE | 刘建华 
2000kg/h; 配套 功率 4~25kW; 吨 料 电 耗 <7 一 12kW -h/t 


颗粒 压制 机 成 套 设 | 主要 由 颗粒 压制 机 和 供 干 冷却 器 组 成 .产量 0. 5~1t/h; 配 套 动 | 湖南 省 农业 机 | 
备 械 研 究 所 net 





A 15kW; 颗粒 规格 $2.5. $3.5. $4.5, $6 
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项 目 名 称 


年 班 产 0.5~4 万 吨 
级 微机 控制 饲料 加 
工 成 套 设 备 工 程 项 
目 


粗饲料 加 工 成 套 设 
备 


自动 配 粉 配料 成 套 
生产 线 


50t/h 以 下 饲料 加 工 
成 万 设备 及 工程 承 
包 


7S FS 96 SEP RB} 
加 工 成 套 设 备 


ROBE MT RE 
设备 及 工程 


整 张 纸 折 又 成 型 快 
餐 盒 及 设备 


TFS-5 型 农用 风力 
提 水 机 组 


种 子 加 工 成 套 设备 


小 型 台式 牧草 种 子 
加 工 设备 


5BZ-3 型 种 子 包 衣 
机 


5SHB-5. 0 型 种 子 包 
KHL 


用 途 及 主要 技术 性 能 规格 


可 完成 五 千 吨 级 和 2 万 吨 、3 万 吨 及 4 万 吨 级 大 型 饲料 成 套 项 
媳 的 设计 及 工程 承包 。 粉 碎 机 提高 了 15%~20% 的 粉碎 能 力 ， 
配料 精度 达到 1%。。 建 一 座 年 产 1 万 吨 饲 料 厂 , 设备 投资 约 90 
万 元 ; 总 装机 容量 280kW; LMM 180m? 


利用 农作物 秸秆 ， 牧草 ,添加 必要 的 营养 物质 ， 作 为 工厂 化 生 
产 牛 羊 的 饼 块 干 粗饲料 。 饼 块 形状 尺寸 : BE 665mm ( 牛 )， 
620~ 30 (Æ); 饼 块 密度 0. 35~0. 65g/cm?, 生产 率 ; 牛 饲 450 
~~500kg/h; 配套 动力 25 一 30kW;， 总 重量 约 3t 


可 广泛 用 于 电焊 条 、 水 泥 、 玻 璃 、 饲料 生产 中 的 自动 配料 。1. 
最 大 配 粉 能 力 24 种 粉 料 ; 生产 率 2000~-3000kg/h; 配 粉 精度 : 
FRESIA, ARESO 5% ;每 次 配 粉 的 总 重量 150 
~400kg; 打印 能 为 ， 可 打印 出 12 种 汉字 报表 


可 完成 50t/h 以 下 各 种 形式 及 规模 的 配合 饲料 加 工 成 套 项 目 
和 工厂 成 套 项 目 和 预 混 浓缩 成 套 项 目的 工艺 设计 、 厂 房 设 计 、 
设备 制造 、 安 装 、 调 试 、 培 训 的 交 钥 是 工程 。 建 一 座 年 产 1 万 
号 饲料 厂 设 备 投资 约 90 万 元 ， 土 建 约 120 万 元 ， 总 装机 容量 
280kW ， 车 间 面 积 100m? 


家 禽 丑 宰 加 工 过 程 中 产生 的 下 脚 料 (如 血 、 肠 、 头 、 毛 及 病 、 死 
WH) 加 以 处 理 ， 可 生产 出 含水 率 低 于 12% 的 粉 状 蛋 白 饲 料 。 
配合 日 处 理 宰杀 500 一 1000 只 /h 生产 线 ， 一 个 班次 下 脚 料 
2200kg， 处 理 后 生产 出 800~ 1600kg HARK AaB 


该 设备 通过 合理 组 配 ， 可 满足 年 屠宰 加 工 100~700 A RRR 
的 生产 需要 ,生产 能 力 : 500 只 /h, 1000 只 /h, 2000 R/h, 3000 
只 /h， 羽毛 脱 净 率 ; 299%, W., BM>o0K;, RAE: BW 
1%, A, BH<10%; Me BMAP ORMRE<K1IOC; 耗 水 量 1.5 
~-2t/ 百 只 ; EAE 500~2000kg/h; 装机 容量 30~60kW 


BHR Mit SAHARA A. REBAR 
H: 788 (740mL), 9 8& (900mL), 11 $ (1100mL). 
生产 率 12 个 /min; 装机 容量 7kW， HEATH O. 6m3/min; FAT 
速率 4L/min; 整 机 外 形 尺寸 为 2238mm X 900mmX 1617mm 


TFS-5 型 与 TDG-5 型 性 能 对 比如 下 : 在 同样 的 工作 条 件 下 ， 
TFS-5 型 的 起 动 风 速 比 TDG-5 型 低 0.5m/s, 工作 风速 范围 宽 
2. 4m/s, 额定 风速 下 的 流量 比 TDG-5 型 大 4ms/h。 重 量 比 同 类 
机 型 轻 100kg 


用 于 小 麦 、 玉 米 、 水 稻 等 粮食 及 蔬菜 种 子 的 清 选 分 级 、 拌 药 处 
理 和 计量 钾 包 等 。 粮 食 种 子 加 工 设备 投资 17 一 25 万 元 (1. 5~ 
4t/h), 配套 动力 30~35kW, 车 间 面 积 160 一 240m23; 蔬菜 种 子 
加 工 设备 投资 9 一 25 万 元 (每 小 时 加 工 100 一 700kg)， 车 间 面 
FI 60~220m?, BCH AH 15~35kW 


用 于 清 选 处 理 各 类 牧草 种 子 和 各 类 经 济 作物 种 子 。 生 产 率 ， 加 
TR RT 50~150kg/h; 加 工 蔬 菜 种 子 为 70~120kg/h; 
SE: 加 工 后 种 子 达 国家 标准 规定 的 一 级 种 子 ; 刷 净 率 : 牧草 
WTS. 蔬菜 种 子 为 900%~95%; RARS; 噪声 
<<85dB 


用 于 玉米 、 棉 花 、 小 麦 等 种 子 的 包 衣 、 拌 药 处 理 。 生 产 率 1 一 
3t/h W: OKRA: RRR; 度 电 生产 率 9. 41t/ 
(kWh); 使 用 可 靠 性 汪 >99%， 装机 容量 0. 8kW 


用 于 将 种 衣 剂 包 在 种 子 表面 ,， 杀 死 种 子 表皮 内 外 的 病虫害 ,经 
包 衣 后 可 增产 4%~20% 左 右 。 生产 率 1.5~5. Ot/h; UKE 
95%; 配套 动力 2. 42kW 
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提供 单位 


中 国 农业 机 械 
化 科学 研究 院 


中 国 农 业 机 械 
化 科学 研究 院 


中 国 农业 机 械 
化 科学 研究 院 


中 国 农 业 机 械 
化 科学 研究 院 


中 国 农 业 机 械 
化 科学 研究 院 





中 国 农业 机 械 
化 科学 研究 院 


中 国 农业 机 械 
化 科学 研究 院 


中 国 农业 机 械 
化 科学 研究 院 





中 国 农 业 机 械 
化 科学 研究 院 


呼和浩特 畜牧 


机 械 研究 所 





河北 省 机 械 科 
学 研究 院 


呼和浩特 畜牧 
机 械 研 究 所 


( 续 ) 


联系 人 


科技 处 


科技 处 


科技 处 


科技 处 


科技 处 


科技 处 


科技 处 


科技 处 


科技 处 


hk + 
Pe MZ 


王 越 祥 


HWER 
刘 贵 林 
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( 续 ) 


项 目 名 称 用 途 及 主要 技术 性 能 规格 提供 单位 联系 人 


可 用 于 机 械 磨 损 件 的 修复 ， 以 及 制造 新 型 耐 磨 复合 层 。 有 和 池 温 


和 高 温 两 大 系列 六 个 品种 ,常温 系列 按 洛 式 硬度 分 为 Cs、Css、| || 两 省 农 业 机 | KER 


系列 化 耐 磨 堆 焊 陶 

Co、Cs 四 个 晶 种 ， 用 于 矿山 机 械 、 懂 带 拖 拉 机 工程 机 械 和 各 

种 轴 类 零件 修复 ， 及 堆 埋 修 复 曲 轴 高 温 系列 有 G40，G50 两 | MEM REN 
个 品种 ， 用 于 轧辊 ， 高 温 烧 结 设备 的 零件 修复 和 制造 


质 焊 剂 


用 于 发 动机 曲轴 轴 绒 ,冶金 轧辊 、 矿 用 液压 支柱 杆 的 堆 焊 修复 。 
新 型 焊接 材料 提高 | 采用 新 型 合金 药 世 管 焊丝 5Cr6MoA ACL MEA SSF. 山西 省 农业 机 RAR 
堆 焊 修复 曲轴 耐 磨 | 以 及 低 合 金 焊 丝 50CrVA 配 以 新 型 陶 质 焊剂 SJ-41 二 种 方案 被 化 研究 所 ree 
性 HRES. 表面 硬度 可 达 HRC50 以 上 ， 堆 焊 层 厚度 在 1. 5mm 

(Hi) 以 上 ， 无 气孔 ， 无 裂纹 ， 残 余 应 力 测定 合格 


用 于 冷 冲 压 模具 ,特别 是 大 型 薄板 成 套 模具 ,包含 低 熔点 合金 | 烟台 机 械 工艺 
快速 经 济 模具 技术 | 模具 ， 锌 基 合 金 模具 ， 树 脂 复合 模具 ， 电 弧 喷涂 模具 等 ARX 


| 适用 于 各 种 内 燃 机 曲轴 、 凸 轮轴 、 平 衡 轴 的 铸造 生产 。 铸造 工 | a a, 
Fe eee | 艺 出 曲率 90% 以 上 ; 适 态 球 铁 性 能 稳定 在 QT700-2 以 上 ;铸件 | MERE eng 





及 生产 线 成 蛮 设 备 。| 去 面 质量 尺寸 精度 和 内 在 质量 超过 砂 型 铸造 1~2 个 等 级 


Nara FEE HE NB IE > 100°C ; 耗 电量 <<60kW + h/t. 100C; 保 | 福建 省 机 械 科 | aa 
RELS 温 功 率 二 22kW/t; 电 效 率 汪 66%; KAAI 学 研究 院 


ag | 用 于 大 小 模 数 齿轮 、 轴 类 零件 ,曲轴 凸轮 及 动力 机 气门 顶 杆 等 , 
ATE i dE A i EUR A. PTA FBLAR SEA IAE HAE DE ERN E ae 陈坤 贤 


适用 于 各 种 形状 的 空心 回转 体 零 件 加 工 。 中 心 高 350/600mm， 福建 省 机 械 科 
XC-350 BE FE BLK 最 大 顶尖 距 1050mm; 横向 施 压 力 2.2; 纵向 施 压 力 3.5t; 加 学 研究 院 陈坤 贤 





工 最 大 毛 胚 直径 650/1100mm; 电机 5. 5/7. 5kW 


适合 于 制造 对 承载 性 能 和 运转 性 能 有 较 高 要 求 的 滑动 轴承 ,也 
磨 铁 基 代 青铜 粉末 | 压 省 强 度 >400MPa; 表面 硬度 HB60~100; 含油 率 (体积 比 ) | 械 研 究 所 mm 


冶金 含油 轴承 12%~18%; 内 径 尺 寸 最 高 精度 G7; 外 径 尺 寸 最 高 精度 r7; 高 
度 尺 寸 最 高 精度 GB/T1804-F; 同 轴 度 IT9 


适用 于 汽车 、 摩 托 车 、 办 公 机 械 、 纺 织 机 械 等 行业 对 强度 、 精 
中 高 强度 、 中 高 精度 | 度 有 较 高 要 求 或 形状 比较 复杂 的 机 械 结 构 零 件 。 窗 度 6. 8~ 湖南 省 农业 机 
或 复杂 形状 粉末 冶 | 7.2g/cm°; 烧结 强度 600 ~ 650MPa; 热处理 强度 900 ~ RRE 谭 建 华 


金 机 械 结 构 零 件 1000MPa; 热处理 硬度 HR<45~55; 尺寸 精度 IT6~IT7; É 
位 精度 IT8~IT9 


此 线 还 可 广泛 应 用 于 其 它 行业 生产 中 的 自动 配料 ， 如 水 泥 生 
_ PREP. 饲料 生 产 等 的 自动 配料 。 最 大 配 粉 能 力 24 种 药 
电焊 条 自动 配 粉 成 MM ; 中 国 农业 机 械 
套 生 产 线 粉 ; 生产 率 2000 3000kg/h; Bc A RE PPR <t+1%; 复 化 科学 研究 院 科技 处 


秤 误差 委 士 0.5%; 每 次 配 粉 的 总 重量 150 一 400kg;， 可 打印 出 
12 种 汉字 生产 报表 
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优质 产品 .新 产品 、 
可 靠 性 达标 产品 、 主 要 产品 


fh 质 产 oe 


机 械 工 业 部 农机 产品 优等 品 项 目 (1995 F) 


神 牛 -25 型 轮 式 拖拉 机 湖北 拖拉 机 厂 (95) ZP-021 
工农 -12 型 手 扶 拖拉 机 武汉 拖拉 机 厂 (95) ZP-028 
东风 -12 型 手 扶 拖拉 机 无 锡 拖拉 机 厂 (95) ZP-040 
东风 -12 型 手 扶 拖拉 机 常州 拖拉 机 厂 (95) ZP-042 
LD-375Q 18kW/3000r/min 型 柴油 机 莱阳 动力 机 械 总 厂 (95) ZP-035 
8. 8kW/2000r/min 195 型 柴油 机 莱阳 动力 机 械 总 厂 (95) ZP-036 


郑州 电气 装备 总 厂 (95) ZP-014 
上 海 柴油 机 股份 有 限 公 司 (95) ZP-020 


20GT，20kW 电站 挂车 
BH6B90YS29G/TQ250/750B36,50A ,47 
775B45A B 型 喷 油 和 泵 及 调 速 器 总 成 


PB35S1 喷 油 器 总 成 ily A Be Tb A tS Fy BRS (95) ZP-029 
BFG11 | 号 单 体 喷 油 泵 总 成 南京 油泵 油嘴 厂 (95) ZP-041 
75 A RAE SiR SRN eT (95) ZP-005 


EZRERNARET (95) ZP-006 
UL) Fs Hy Fe A (53 BR ZS (95) ZP-033 


95 系列 柴油 机 气缸 套 
250QJ125-16/1~ 192/12 YQS250-9. 2 一 110 
HARKER 


6FTS-18 小 型 面粉 加 工 成 套 设 备 ERE Lid BAL (95) ZP-003 





机 械 工 业 部 农机 产品 一 等 品 项 目 (1995 年 ) 


长 春 -150 拖拉 机 

SJ-180A ,SJ-12 轮 式 拖拉 机 
J-50A 履带 拖拉 机 

江淮 -120 拖拉 机 

丰收 牌 180 系列 拖拉 机 

150 型 农业 轮 式 拖拉 机 
陕西 -200 轮 式 拖 拉 机 

东风 -12 型 手 扶 拖拉 机 
东风 -15Y 拖拉 机 

DX41-61 型 丰盛 牌 手 扶 拖拉 机 
BF160B 农用 运输 车 
FC1205 四 轮 农 用 运输 车 
TY1608 型 四 轮 农 用 运输 车 
7Y-975 型 三 轮 农 用 运输 车 
7Y-975 型 三 轮 农 用 运输 车 
7Y-975 型 三 轮 农 用 运输 车 
7Y-975 型 三 轮 农 用 运输 车 
7Y-975 型 三 轮 农用 运输 车 
905AJ 农用 运输 车 前 减 震 器 
TY220 变速 箱 

120 型 转 癌 器 总 成 
6135K-10 型 工程 机 械 用 柴油 机 
S195 柴油 机 

R175A 柴油 机 

4135ca 船用 柴油 机 

S195 柴油 机 

480 柴油 机 

ZH1110 柴油 机 
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长 春 拖拉 机 广 

险 尔 滨 拖 拉 机 厂 

蛤 尔 滨 拖拉 机 厂 

安徽 拖拉 机 厂 

江西 拖拉 机 厂 

新 乡 市 第 一 拖拉 机 三 
陕西 拖拉 机 厂 

兴 化 拖拉 机 三 
南平 手 扶 拖拉 机 厂 
韶关 市 第 二 拖拉 机 厂 
常州 拖拉 机 三 
皖南 机 动车 辆 三 
兰州 手 扶 拖拉 机 三 
皖南 机 动车 辆 厂 

安徽 省 宁国 机 械 工 业 公 司 
合肥 车 辆 广 

郑州 飞 马 (集团 ) 股 份 有 限 公司 
汝 南 县 广 源 车 辆 有 限 公 司 
宣 州 市 皖南 减 震 器 有 限 责任 公司 
四 川 货轮 厂 
邯郸 华 盛 集团 有 限 公 司 

上 海 柴油 机 股份 有 限 公司 
南京 内 顽 机 厂 

金 二 柴油 机 六 

南通 柴油 机 六 

扬州 新 星 动力 股份 有 限 公 司 
扬州 新 星 动力 股份 有 限 公 司 
江苏 江淮 动力 机 厂 





(95) ZP-13-001 
(95) ZP-14-214 
(95) ZP-14-215 
(95) ZP-23-357 
(95) ZP-25-18] 
(95) ZP-28-446 
(95) ZP-40-024 
(95) ZP-20-012 
(95) ZP-24-031 
(95) ZP-32-05 
(95) ZP-20-003 
(95) ZP-23-364 
(95) ZP-42-001 
(95) ZP-23-365 
(95) ZP-23-366 
(95) ZP-23-367 
(95) ZP-28-415 
(95) ZP-28-449 
(95) ZP-23-369 
(95) ZP-36-589 
(95) ZP-06-008 
(95) ZP-17-023 
(95) ZP-20-064 
(95) ZP-20-066 
(95) ZP-20-068 
(95) ZP-20-069 
(95) ZP-20-070 
(95) ZP-20-072 


优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 


R180 型 柴油 机 
SD1100, 山 东 195 型 柴油 机 
R180(N) 型 柴油 机 

S175 型 柴油 机 

TY290X 柴油 机 

1100 型 柴油 机 

195-B 型 柴油 机 

12DGF-31 柴油 发 电机 组 
120GF 柴油 发 电机 组 

170F 柴油 发 电机 组 
G170F 柴油 发 电机 组 
S1100 柴油 发 电机 组 

40GF 柴油 发 电机 组 
30GF27-a,40GF25.50GF41.20GF24 柴油 发 电机 组 
160GF1 柴油 发 电机 组 
75GF 75kW 柴油 发 电机 组 
50GF 50kW 柴油 发 电机 组 
SGF-200GF 交流 工 频 柴 油 发 电机 组 
DF-12 拖拉 机 齿轮 
YV-500-8 40 2 FA ih 

5. 50F-16 钢 图 

1100 柴油 机 机 体 

1105 柴油 机 机 体 

BF1 180XZ 喷 油 泵 总 成 
PB35S01 喷 油 器 总 成 

0 号 单 和 人 泵 总 成 (BFG10) 
95 喷 油 器 总 成 (PB35) 
BFIAK80ZAY 喷 油 泵 总 成 
PB35S 喷 油 侣 总 成 

BF1A 系列 单 低 喷 油 泵 总 成 
4S1 喷 油 嘴 偶 件 (ZS4S1) 
ZS4S1 喷 油 嘴 偶 件 

ZS4S1 喷 油 嘴 偶 件 

ZCKS 系列 长 型 孔 式 喷 油 嘴 偶 件 
ZS4S1A 针 阀 偶 件 

ZX81 FER BE 

1 号 柱 塞 偶 件 (XZ81) 
SAZ80AK1 柱 塞 偶 件 
FZ501 oh M PAR 

1 Boh a BR ECPZ5101) 
FZ5AK H HR 

95 系列 高 压 油管 总 成 (195,295) 
ZH1105W 柴油 机 高 压 油管 
X195 柴油 机 高 压 油管 
4102 柴油 机 曲 畏 

S195 柴油 机 曲轴 

X195 柴油 机 曲轴 
6105QC,SD1100 型 曲轴 
492Q 发 动机 曲轴 


优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 





山东 省 荣成 市 动力 机 械 厂 
山东 淄博 动力 机 械 矿 
潍坊 市 动力 机 三 
山东 省 沂 南 内 燃 机 厂 
河南 省 新 乡 内 人 燃 机 厂 
绵阳 新 华 内 燃 机 股份 有 限 公司 
沱江 动力 机 器 厂 

南通 柴油 机 三 

江都 线路 器 材 总 三 
江苏 省 阜 宁 柴 油 机 厂 
江苏 省 阜 宁 柴 油 机 三 
a ae oH LT 

江都 线路 器 材 总 厂 
山东 明 远 机 电 设备 有 限 公司 
潍坊 柴油 机 广 

郑州 电气 装备 总 厂 
郑州 电气 装备 总 厂 
哈尔滨 第 二 电机 厂 
常州 齿轮 厂 

EER E A fill ez 
(XERE 

东台 拖拉 机 配件 厂 
东台 拖拉 机 配件 厂 
华北 油泵 油嘴 三 

华北 油泵 油嘴 厂 

南京 油泵 油嘴 厂 
南京 油泵 油嘴 三 

潍坊 油泵 油嘴 厂 

潍坊 油泵 油嘴 厂 

汉江 油泵 油嘴 三 
南京 油泵 油嘴 厂 
南通 星 维 有 限 公司 
潍坊 油泵 油嘴 三 
DULI E AT 

fe He ie eh 

华 阔 油菜 油嘴 三 

PAIR HT Ae AE 

潍坊 油泵 油嘴 三 
华北 油 系 油嘴 三 

南 东 油泵 油嘴 三 

潍坊 油泵 油嘴 厂 
山东 金 乡 油管 厂 
RREME 

处 城 县 油管 厂 
泰兴 市 农机 修造 厂 
泰兴 市 农机 修造 厂 
FRIR PA PR Le 1 J 
山东 省 滨州 曲轴 厂 
山东 省 临 清 市 汽车 零件 厂 





(95) ZP .26.056 
(95) ZP-26.059 
(95) ZP-26-062 
(95) ZP-26-063 
(95) ZP-28-424 
(95) ZP-36-613 
(95) ZP-36-614 
(95) ZP-20-071 
(95) ZP-20-073 
(95) ZP-20-074 
(95) ZP-20-075 
(95) ZP-20-076 
(95) ZP-20-077 
(95) ZP-26-014 
(95) ZP-26 045 
(95) ZP-28-416 
(95) ZP-28 -417 
(95) ZP 14-220 
(95) ZP-20 146 
(95) ZP-23-355 
(95) ZP-20-013 
(95) ZP-20-026 
(95) ZP-20-027 
(95) ZP-06-017 
C95) ZP-06-018 
(95) ZP-20-134 
(95) ZP-20-137 
(95) ZP-26-049 
(95) ZP-26-050 
(95) ZP-40-023 
(95) ZP-20-135 
(95) ZP- 20-139 
(95) ZP-26-051 
(95) ZP-40-022 
(95) ZP-06-019 
(95) ZP-06-020 
(95) ZP-20-138 
(95) ZP-26- 052 
(95) ZP-06-02) 
(95) ZP-20-136 
(95) ZP-26-053 
(95) ZP-26-044 
(95) ZP-28-45] 
(95) ZP-28-452 
(95) ZP-20-007 
(95) ZP-20-020 
(95) ZP-26-035 
(95) ZP-26-061 
(95) ZP-61-010 
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EQ140 汽车 发 动机 曲轴 
S195 柴油 机 连 杆 

135 系列 柴油 机 用 连 杆 
R180,95 系列 连 杆 总 成 
R180 内 燃 机 连 杆 

R175 柴油 机 连 杆 总 成 
6135 柴油 机 连 杆 衬 套 

95 系列 柴油 机 连 杆 衬 套 
6110 型 气缸 盖 

山东 195 Si 

75,95 系列 内 燃 机 气缸 套 
75,95 系列 内 燃 机 气缸 套 
95 系列 气缸 套 
T815 太 脱 拉 气 缸 套 

90 FRARI RRA 
CC195 RHE. 

S1100 气缸 套 
6135,6110,4115,JJ376Q (夏利 ) 复 合 型 气缸 垫 片 
R175 型 铝 活塞 

95 RA ROL Ih E 
S195 铝 活塞 

462Q 铝 活塞 

6102Q His 

4100QB ik 

JH70 铝 活塞 

JS60 铝 活 塞 

S195 铝 活塞 

天 动 6130 铝 活塞 

4125A 铝 活塞 

S195 铝 活 塞 

6102Q 活塞 环 

70 系列 活塞 环 

100 系列 活塞 环 

6160, ZH1105W 活塞 环 
CJ50 活塞 环 

6102Q 活塞 环 
R175,S195 内 燃 机 活塞 销 
R175,S195 内 燃 机 进 排 气 门 
147FM 摩托 车 发 动机 系列 气门 
95 系列 进 、 排 气门 

95 型 进 、 排 气门 

EQ140 进 排 气 门 

6105QC 进 排 气门 

JH70 进 HSI] 

125 系列 进 、 排 气门 
EQ6100-1 汽油 机 气门 挺 杆 体 
S195 Ul] ae 

S195 柴油 机 主轴 瓦 
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山东 省 临 清 市 汽车 零件 厂 
泰兴 市 农机 修造 厂 
江西 波 阳 连 杆 厂 
山东 连 杆 集 团 总 公司 

安徽 省 桐城 内 燃 机 配件 厂 
鄂州 市 汽车 配件 三 

款 东 北 轴瓦 三 

eK ICH LY 

山东 省 莱阳 市 农业 机 械 三 
沂源 县 源 通 机 械 股 份 有 限 公司 
RRS RET 
SEEN 
南昌 八 -- 配 件 厂 

焦作 市 汽车 配件 制造 厂 
淅川 内 燃 机 配件 厂 
淅川 内 燃 机 配件 厂 
淅川 内 燃 机 配件 三 
烟台 石川 实业 有 限 公 局 
山东 省 曲阜 市 活塞 三 

LL Fe pA AS Pe ET 

四 川 广汉 活塞 厂 

四 川 广汉 活塞 厂 

四 川 广汉 活塞 厂 

四 川 广汉 活塞 厂 

四 川 广汉 活塞 厂 

四 镍 广汉 活塞 广 

吴忠 配件 三 

吴忠 配件 三 

吴忠 配件 厂 

吴忠 配件 三 
辽阳 内 燃 机 配件 厂 

南京 活塞 环 厂 

南京 活塞 环 矿 

山东 省 乳山 市 活塞 环 厂 

四 川 海 陵 实 业 股 份 有 限 公 司 
四 川 海 陵 实业 股份 有 限 公司 
安徽 省 桐城 内 燃 机 配件 三 
安徽 省 桐城 内 燃 机 配件 广 
江苏 气门 三 
ED HL RAC EI” 
山东 博 山 锻压 厂 

武汉 气门 厂 

武汉 气门 三 

四 川 海 峻 实业 股份 有 限 公司 
四 川 海 陵 实 业 股 份 有 限 公 司 
鄂州 市 气门 挺 杆 厂 

A HTA E 
兴 化 轴瓦 厂 


( 续 ) 
证 书 号 


(95) ZP-61-011 
(95) ZP-20-008 
(95) ZP-25-201 
(95) ZP-26-064 
(95) ZP-23-335 
(95) ZP-29-029 
(95) ZP-25-199 
(95) ZP-25-200 
(95) ZP-26-048 
(95) ZP-26-060 
(95) ZP-23-337 
(95) ZP-23-338 
(95) ZP-25-194 
(95) ZP-28-431 
(95) ZP-28-471 
(95) ZP-28-472 
(95) ZP-28-473 
(95) ZP-26-036 
(95) ZP-26-057 
(95) ZP-26-058 
(95) ZP-36-622 
(95) ZP-36-623 
(95) ZP-36-624 
(95) ZP-36-625 
(95) ZP-36-626 
(95) ZP-36-627 
(95) ZP-44-004 
(95) ZP-44-005 
(95) ZP-44-006 
(95) ZP-44-007° 
(95) ZP-09-015 
(95) ZP-20-001 
(95) ZP-20-002 
(95) ZP-26-047 
(95) ZP-36-620 
(95) ZP-36-621 
(95) ZP-23-335 
(95) ZP-23-334 
(95) ZP-20-025 
(95) ZP- 26-037 
(95) ZP-26-046 
(95) ZP-29-040 
(95) ZP-29-041 
(95) ZP-36-617 
(95) ZP-36-618 
(95) ZP-29-028 
(95) ZP-20-004 
(95) ZP-20-009 


优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 


495 柴油 机 主轴 瓦 

195 型 主轴 瓦 

95 系列 ,6160A ,6110A EMT . 连 杆 瓦 
95 AWE 

95 AER E 

JL368 ERR ERA 

462Q 主轴 瓦 . 连 杆 瓦 

135G ÆĦ FA 

491Q 主轴 瓦 . 连 杆 瓦 

JL368Q 主轴 瓦 . 连 杆 瓦 

JL462Q 主轴 瓦 、 连 杆 瓦 

S195 柴油 机 齿轮 

QD251 直流 起 动机 

3JF500 硅 整流 发 电机 

BJ212 汽车 水 泵 
冷凝 式 内 燃 机 散热 器 

C0810B 柴油 滤 清 器 总 成 

JO810B 机 油 滤 清 器 总 成 
K1112QNX 空气 滤 清 器 

CL2 磁 电 机 
IL-220 VU f FER ER 

春 翔 牌 系 列 旋 耕 机 

PX-40A 喷射 清洗 机 

20ZLB-70 型 轴 流 系 

IS65-50-160 $H ARKA CE 
QY15-34/2-3,QY15-26-2. 2 潜水 泵 
QX25-35 潜水 泵 

QY15-26-3. 2 型 充 油 潜水 电 和 泵 
QY25-17-2. 2 型 充 油 潜水 电 泵 
QY12. 5-40-3 FAK AER 


QX10-14-0. 75,QX10-24-1. 5,QX10-34-2. 2 干 式 小 潜 泵 
QY10(25)-36(24)-2. 2(3) 油 浸 式 潜水 电 泵 
WQX22(15)-15(22)-2. 2(3) 污 水 潜水 泵 


7C-1B 农用 挂车 

ZT-7C3 农用 挂车 
ZT-QG07 型 汽 农 两 用 挂车 
7C-2 型 农用 挂车 

7C-1 农用 挂车 

7CY-1. 5 农用 挂车 

7GX4. 4 型 船用 挂机 
NZJ-10/8.5 联合 米 机 


6F-1820X 10 型 小 型 等 级 粉 加 工 成 套 设 备 


6F-1830 型 磨 粉 机 

6YL-95 螺旋 榨 油 机 

6MR-141B MERRIA MAHL 
D320 HLEH, MANE H 
93ZP-0. 4(1.0) 钢 草 机 


优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 





兴 化 轴瓦 厂 

ce Se 
山东 省 烟台 轴瓦 三 
Me 

r SE TH A LT 

四 川 海 陵 实业 股份 有 限 公司 
四 川 海 陵 实 业 股 份 有 限 公司 
四 川 海 陵 实业 股份 有 限 公 司 
四 川 飞 虹 轴 瓦 股 份 有 限 公司 
四 川 飞 虹 轴 瓦 股 份 有 限 公 局 
四 川 飞 虹 轴瓦 股份 有 限 公 司 
Mae 

盐城 市 电机 厂 
盐城 市 电机 广 

萍乡 汽车 水 泵 厂 

啊 水 散热 器 三 

蚌 坊 滤 清 器 总 厂 

WE SR Ue A ak 

新 乡 市 三 利 股份 有 限 公 司 
青岛 电机 厂 
商丘 机 引 农具 厂 
南昌 旋 耕 机 广 

苏州 农业 药械 厂 
高 邮 水 有 泵 厂 

REKREI 

沁 水 潜水 泵 厂 

启东 喷灌 机 厂 

姜 堰 潜水 泵 厂 

姜 堰 潜水 和 泵 厂 
杭州 水 泵 总 厂 
杭州 水 泵 总 厂 
ERKEN 
RKR 
江西 第 二 机 引 农具 三 
郑州 市 拖车 厂 
郑州 市 拖车 厂 
驻马店 市 电机 六 
阿坝 州 牧 业 机 械 厂 
阿坝 州 牧 业 机 械 厂 
福山 县 船用 挂机 厂 
福建 泰 宁 机 械 厂 

南阳 光辉 机 械 厂 

南阳 光辉 机 械 厂 

四 川 青 江 机 咽 股 份 有 限 公司 
邯郸 棉花 机 械 厂 

邯郸 棉花 机 械 厂 

凤 城 东风 机 械 厂 





( 续 ) 
证 书 号 


(95) ZP-20-010 
(95) ZP-26-043 
(95) ZP-26-065 
(95) ZP-20-011 
(95) ZP-26-042 
(95) ZP-36-615 
(95) ZP-36-616 
(95) ZP- 36-619 
(95) ZP-36-629 
(95) ZP-36-630 
(95) ZP-36-631 
(95) ZP-20-145 
(95) ZP-20-128 
(95) ZP-20-129 
(95) ZP- 25-204 
(95) ZP-20-023 
(95) ZP-23-353 
(95) ZP-23-354 
(95) ZP-28-425 
(95) ZP-27-001 
(95) ZP-28 447 
(95) ZP-25-193 
(95) ZP-20-005 
(95) ZP-20-059 
(95) ZP-24-030 
(95) ZP-07-006 
(95) ZP-20-096 
(95) ZP-20-097 
(95) ZP- 20-098 
(95) ZP-21-153 
(95) ZP-21-154 
(95) ZP-23-359 
(95) ZP- 23-360 
(95) ZP-25- 198 
(95) ZP-28-419 
(95) ZP-28-420 
(95) ZP-28-448 
(95) ZP-36-607 
(95) ZP-36-608 
(95) ZP-24-041 
(95) ZP-24-026 
(95) ZP-28-475 
(95) ZP-28-476 
(95) ZP-36-554 
(95) ZP-06-009 
(95) ZP-06-010 
(95) ZP-09-024 
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新 产 dp 


机 械 工业 部 新 产品 完成 项 目 (1995 年 ) 






















金马 250 型 轮 式 拖 拉 机 | ”发 动机 型 号 :TY295; 功 率 ;11. 6kW/2300r/min; 燃 油 盐城 拖拉 机 厂 
耗 之 251g/(kW，h); 拖 拉 机 型 式 ;4X2 轮 式 ; 轮 距 : 前 
970 ~ 1270mm, 后 1000 ~ 1300mm; #4 BB; 1550 ~ 
1600mm; 转向 半径 :一 2.7m; 牵 引力 ;水田 4000N ,旱田 
5500N ;速度 范围 ,0. 3 一 30kmyh; 结 构 质 量 ;<1100kg 

TY41(31) 型 拖拉 机 配套 动力 :Z 一 全 W 柴油 或 汽油 机 ,结构 质量 小 于 | ”全幅 手 扶 拖拉 机 厂 
120kg; 牵 引力 大 于 1200N ;变速 箱 型 式 (3 十 1) xX2 

拖拉 机 节 水 节 油 器 每 百 公 里 18. 8kg, 每 百 公 里 节 油 0.362kg, 提 高 水 漫 1 长 春 市 星 澳 科技 开发 公司 
20C 长 春 市 科技 情报 服务 中 心 

长 春 市 电动 工具 厂 


0.8~ 1 吨 级 农用 运输 
车 前 后 桥 


中 主 销 内 倾角 7°30', 主 销 后 倾角 3°30’ ,前 轮 外 倾角 1° 
30'; © = fE oh fh RR Ot 5.375, 轮 距 1270mm, 轮胎 
6. 00 一 14, 最 小 离 地 间 院 185mm 


中 按照 GB7250 一 87 的 要 求 ,开发 适合 农用 运输 车 特 
点 的 出 厂 及 安全 检测 线 ; 凶 使 用 于 轮 距 1136 一 1530mm 
的 农用 运输 车 检测 :测速 单位 ;0 一 70kmy/h; 显 示 精 度 : + 
1%: 0EM: —10~+10m/km; BRE: 41% 


AY. A KAM RE, FORRES We x 行程 
180 X 210mm, 12h 功率 450~ 480kW. ,标定 转速 1500r/ 
min, 标 定点 燃油 耗 211~ 215g / (kW ， h) 


lh 功率 /转速 :155kW/2200r/min;1h 工 况 燃油 消耗 率 
227g/(kW。，h); 扭 矩 储备 系数 ;1.2; 标 定点 排放 烟 度 : 
2. SRB; tt HE Be CO/HC/NX8. 0/1.4/8. 0g/kW + h; BA 
Pa; LW(A):115dBCA) 5 FR YS AE. HEA BKM 公司 
Servoyet FRIESE Ha FOR KE 


fi 4% X $F 125 X 120mm; HE: 1. 47L; TH B19 ~ 
22k W / 2400 ~ 2600r/min ; PR ih FE: 238g /( kW ，h); 净 质 
量 :320kg; 填 补 国内 空白 


缸径 /行程 :114/135mm, 标定 功率 :184kW/7/2200r7/ 
min, 最 大 扭矩 ;902N + m/1500r/min, ,最低 燃 油 消 耗 率 
委 205g/(kW。，h), 机 油耗 率 : 委 0.6%% 燃 油耗 率 , 烟 度 , 委 
3. SFSU RAHE), tAE : 640kg 


主要 技术 参数 :功率 /转速 :110hp/3200rymin ,扭矩 / 转 
WR: 26kg + m/1800r/min, 最 低 油 耗 :165g/(hp。h), 特 
点 : 排 量 大 ,功率 大 .扭矩 大 .可 靠 性 好 
Ay. POS, kA. APR; DXS: 105mm; Vn; 3. 64; Nemin 
69. 1kW (94PS )/3300r/min; Nemin 73. 6kW ( 100PS )/ 
3500r/min; Memax: &230N © m/2000~ 2200r/min; WDr 
<320kg ; gemaxS238g/ (kW * h) 
技术 参数 :功率 ,95hp/3200r/min, 扭 矩 :25kg。，my/ 
2000r/min, 最 低 油 耗 :165g/(hp。hy) 


北京 市 机 械 设 备 三 








NQJ-2 农用 运输 车 检 洛阳 拖拉 机 研究 所 


测 线 








6180Z 型 柴油 机 武汉 内 燃 机 厂 








机 电 一 体 化 6135 柴油 贵州 柴油 机 总 厂 


机 











JD1125 型 柴油 机 江苏 江淮 动力 机 厂 







D6114ZLQ 型 增 压 中 冷 上 海 柴 油 机 股份 有 限 公 司 


车 用 柴油 机 











DB40 柴油 机 Zs PARR AL 











常州 柴油 机 三 
上 海内 燃 机 研究 所 


CC4105Q 型 柴油 机 











4100QBZ 增 压 柴油 机 云南 内 燃 机 厂 


昆明 紫金 电脑 科技 中 心 
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“新 产品 名称 
D495Q3A 型 柴油 机 


TY495QA 型 柴油 机 


495Q(DI) 高 速 柴油 机 


TY495QZ 柴油 机 


TY495QZL 柴油 机 


EM195 型 柴油 机 


490Q 增 压 柴油 机 


490QADIZ) 型 柴油 机 


YZ482Q 型 柴油 机 


480A 型 柴油 机 


JC480Y 型 柴油 机 


DIR175A 型 柴油 机 


小 型 风 冷 、 直 喷 \ 高 速 单 
ti Oe TH BL 


1E33FZ 型 汽油 机 


型 号 规格 和 主要 技术 参数 


涡流 室 , 和 经 径 X 行 程 :95mmx105mm, 额 定 功率 / 转 
速 ;60kW/3600r/min, 最 大 扭矩 /转速 183N 。m/2200r/ 
min, 最 低 顽 油耗 <251. 7g/ (kW eh), HEM: 2. 966L， 


mex he. 95mm X 105mm; 功率 ;62. Sk W, 转速 ， 
3400 ~ 3600r/min sy BR TH FE < 226g/(kW ° h) P M E.: 
300kg; 技 术 水 平 :国内 先进 


功率 ;61kW ,转速 ;3600r/min ,扭矩 ,186N。my/2000r/ 
min, 最低 比 油耗 :和 228g/(kW，。h) ,噪声 乏 114dB(A )， 
烟 度 : 委 4 波 许 ,净重 量 : 委 240kg 


直列 .水 冷 . 增 压 . 直 喷 式 ;缸径 X 行 程 :95X105mm; 
标定 功率 /转速 ,66. 2k W/3200r/min; 最 大 扭矩 /转速 : 
227N。m/2200r/min; 外 特性 最 低 油耗 :228g/ (kW + h) 


直列 .水 冷 , 增 压 、 直 距 式 ; 氏 径 X 行 程 ;95 X 105mm; 
标定 功率 /转速 :75kW/3200r/min; 最 大 扭矩 /转速 ， 
258N。my/2200r/minf 外 特性 最 低 油 耗 :228g/(kW，h) 


全 新 设计 ， 节能 、 节 材 ， RAME. MERE 2200r/ 


标定 功率 70kW/3600r/min; RAKES 226. iN. m/ 
2100r/min ; Be (PR Wi RE 243 ~ 248g/ (kW + h); HEC 
E .噪声 低 于 国标 :为 节能 产品 ,自主 开发 


标定 功率 /转速 ,55. 2kW/3400r/min, 最 大 扭矩 /转速 ， 
178N + m/2200r/min, 全 负荷 最 低 油耗 :225g/ (kW ，h) 


直列 式 水 冷 四 冲程 . 气 负 数 4, 饶 径 X 行 程 ; 82 X 
92mm, 直 喷 式 燃烧 室 , 功 率 / 转 数 ,42, 5kW/4000r/min， 
最 大 扭矩 及 转速 115N，m/2800r/min, 油耗 和 228g/ 
(kW +h) 

标定 功率 ;34. 5kW/3600r/min; 全 负荷 最 低 燃 油 消 耗 
率 ;262. 5g/(kW。，h); 机 油 消 耗 率 ,1. 63g/(kW + h); M 
声 : 委 111dB( 声 功率 级 ) 


水 冷 ,. 四 冲程 . 直 喷 燃烧 室 , 氏 径 X 行 程 80mm X 
90mm, 标定 功率 /转速 26kW/2800r/min, HH MH FE; 
248. 9g/ (kW • h) 


fe iT. DSR KY POR ES OFT BE: 75 X 80mm; fF | 


EHER.: O. 353L; PAZUR: HM; te TB 4. 41kW 
(6hp)/2600r/min; H m IA RE :251~255g/(kW hd) Hl 
油 消耗 率 :4.76g/(kW - h); RÆ :106dB(A) 


机 型 : 168F, 175F; fl 12 X îT fE: 68 X 55mm. 75 X 
65mm ,标定 转速 ;3600r/min,1h 功率 :3,4.5kW,12h 功 
率 :2.8,4.0kW: 最 低 顽 油耗 率 ,265,256g/(kW。h), 质 
量 :27,34kg ,了 品 声 .振动 和 排放 指标 达到 国外 同类 机 型 
的 指标 ,MTTFF 和 MTBF 达到 750h ,寿命 大 于 3000h 


Bh st. rh Boe h ALS, H Be Es ARA 
F: 30ml; fl X 47 FE: 33mm X 35mm; 标 定 功 率 / 转 速 ; 
0. 92 0. 96k W/6500r/min 5 #8 7h FE: 565g/(kW > h); B 
速 ; <2000r/min; MA. 50dB(A) ;技术 水 平 :国内 领先 、 
替代 进口 
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设计 试制 单位 
莱阳 动力 机 械 厂 


江苏 江淮 动力 机 三 


成 都 内 燃 机 总 厂 


洛阳 拖拉 机 研究 所 
江淮 动力 机 三 


洛阳 拖拉 机 研究 所 
江淮 动力 机 三 


四 川内 燃 机 三 


RAB A RRL 


巢湖 双 发 动力 (集团 ) 股 份 公司 


扬州 柴油 机 厂 


扬州 新 星 动力 股份 有 限 公 司 


江西 柴油 机 三 


天 津 内 燃 机 研究 所 


江苏 金 坛 柴油 机 厂 


福州 柴油 机 总 厂 
贵州 动力 机 械 厂 
上 海内 燃 机 研究 所 


国营 黄海 汽车 配件 广 
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(SE) 


新 产品 名 称 型 号 规格 和 主要 技术 参数 设计 试制 单位 


R476Q WAHL ha AX — HL 42 X $7 B : 4— 76mm X 73mm. HER: 1. 324L; 柳州 机 械 厂 
Ne:62kW/5500~5800r/min; Me:117N ° m/3500r/min; 
适用 小 型 面包 车 
入 数 一 全 径 Xx 行程 :4 一 76mm X 73mm, HEH: 1. 324L; 
Ne:47. 8kW/5600r/min;M.:100. 6N ° m/3200r/min; if 
HTAR E, MARE, HEA E 
fer WY — fT X FF HA: 3—76mm X 73mm, HE: 0. 933L; 
Ne; 47kW/5500r/min; Me: 88N ° m/3500r/min; 通用 小 
型 面包 车 ,微型 车 ,微型 轿车 


6 缸 .12 fi P7 加 强 泵 $11.5 柱 塞 X12 射程 达 日 本 EPO KF 上 海 柴 油泵 分 公司 


D6114 柴油 机 用 P 系列 | HANEM 64.4 FL $0. 36 喷 油 嘴 低 惯性 P 系列 喷 油 器 上 海 柴 油泵 分 公司 
喷 油 咀 偶 件 及 喷 油 器 


使 用 寿命 守 5000h ,标定 工 况 下 油 量 不 均匀 度 委 士 3%， TITEN 
Sta Fey GE ET E RESA AA SHER A 
ik 9 > 2000h, Be Se iH OL Be FES 220g/ (kW 。h)， 
最 大 供 油 速度 ll3mm/ RE, RK EHR R 
900mms/ 每 一 循环 行程 












476Q 型 汽油 机 柳州 机 械 厂 










R376Q 型 汽油 机 柳州 机 械 厂 






BH6ZL140 型 喷 油 泵 总 
成 


QP24 电磁 距 油 器 直流 电阻 14. 5 土 0. 40; BR 8.540. 85mH; 动态 流量 无 锡 孚 威 股份 有 限 公 司 
(kg/s):2. 5ms 时 4.87,7. 5ms BY 18.474% 


BHF4A7YSO1XY3 型 HEER: 47mm; 升 程 gmm; 最 高 许 用 转速 2000r/ 南京 油泵 油嘴 厂 
喷 油 泵 总 成 min; 最 高 许 用 泵 端 压 力 50MPa; 最 大 供 油 速 率 13mmy 中 
轮 度 


新 型 小 尺寸 P 系列 低 型 式 ; 低 惯量 ,下 置 弹簧 外 形 尺寸 ;#17mm ;油嘴 安装 尺 无 锡 油 东 油嘴 研究 所 
惯量 喷 油 器 Y $14.3 X 7mm; iz FE < 5g; 调 节 方 式 : 螺 钉 调 南京 油泵 油嘴 厂 
节 ; 升 程 :0.2 一 0. 25mm 


Yeh a Et a UK AE OE AS BL PB tai al AE. <0. 8hm; 座 面 母线 直线 度 宇 2hm; 表 和 面 粗 无 锡 油 泵 油嘴 研究 所 
REE Ra0. 32/0. Odum; + P= B< 30s 


压力 室 去 毛刺 机 采用 电镀 金刚 石 偏心 磨 杆 方案 ,转速 :3200r/mins FR 无 锡 油泵 油嘴 研究 所 
幅 ;0. 6mm; 振 频 ;760 次 /分 ;偏心 量 :0. 05~0. 15mm 


高 压 液 体 流量 试验 台 用 于 喷 油 璃 检测, 采用 恒 压 高 压 油 测 法 ,压力 :10MPa; 无 锡 油泵 油嘴 研究 所 
油 温 ;40C 土 2C ;测试 范围 :0~10L/min; 测 试 精度 :1 一 
4L/min0.5 级 ,其 余 1 级 。 


QZP( 外 装 式 ) 双 偏心 供 | ”最 高 转速 2000r/min; 最 大 提前 角 SOR) A Pi | 上海 柴油 机 股份 有 限 公 司 
油 角度 自动 提前 器 径 >102mm 中 等 功率 微型 车 用 柴油 机 


D 系列 柴油 机 减少 有 害 标定 功率 ;184kW/2200r/min, 最 大 扭矩 ; 90N ，m/ 江苏 金 湖 输 油 泵 厂 
排放 装置 1500r/min, 最低 燃油 消耗 率 委 205g(kW，h), 达 到 排放 
目标 :4.5 


J90-2E 涡轮 增 夺 器 压气 机 叶轮 直径 $86; 最 高 转速 n 二 100000r/min; 最 高 无 锡 动力 机 厂 





压 比 3. 1; 流 量 0.17~0.41kg/s; 压 气 机 最 高 效率 .0.76 


KD2410 空气 滤 清 器 用 以 提高 发 动机 的 寿命 及 使 用 可 靠 性 ,其 结构 紧 凌 ,使 | 蚌埠 滤 清 器 总 厂 
于 主机 装配 .改变 国内 外 生产 的 空 滤器 体积 较 大 ,成 本 较 
高 ,影响 整 机 的 经 济 指标 的 缺点 


CXO706LT 旋 装 式 柴油 为 江铃 汽车 公司 NHR5422 排 座 轻 卡 配套 ,替代 进口 ， eR eae a 
滤 清 器 实现 国产 化 
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新 产品 名 称 


2CX0710LT 旋 装 式 柴 
TH Ue iit 28 


型 号 规格 和 主要 技术 参数 


为 广 王玉林 柴油 机 三 配套 的 产品 ,为 国内 柴油 机 行业 
提供 技术 含量 高 的 滤 清 器 附件 





新 型 离合 器 研制 陶 资 -金属 复合 成 分 的 离合 器 系统 :单位 面积 静 磨 
JE > 0.5N + m/cm?; 3X104 循环 磨损 量 二 0. 8mm; 
传递 功率 :280PS E38 JÆ 1070N + m/40mm 

二 元 复合 镀层 轴瓦 系列 疲劳 强度 比 无 钼 层 轴瓦 高 30%% , 耐 磨 性 提高 1 倍 以 


上 ,使 用 寿命 较 普 通 轴瓦 高 2 倍 





3300B 系列 柴油 机 用 鼓 DG、Dd、936E、966E、980S 五 个 系列 20 个 品种 im == 
形 齿 轮 2. 54, 鼓 形 量 ,0. 19 一 0. 29, 引 进 技术 消化 吸收 

JDC-15 型 交流 电力 测 最 大 测试 功率 15kW; 原 动机 转速 2000 MR 220r/min; 
功 器 


最 大 制 动 100N; 扭 矩 测试 准确 度 (F，。S) 土 1%; 殉 校 灵 
ECF + S)0. 25% 


MEER WL ER HE HERES — Em 40%, 节 时 30% 
旋 耕 半 精 播 复式 作业 机 1G-1252 型 , 配 18~ 25hp 拖拉 机 ,工作 幅 宽 ,125cm， 
播 深 Som, HER: 8~ 10cm 


PRAM: kg/s: DB 190hp HAR: <1.5 SRE: 
机 <2% 58] MVEC(MTBF); >80h 


JL1188 系列 联合 收割 


S1.5 全 喂 入 水 稻 联 合 
收割 机 


WA HE 1.5kg/s, 割 幅 1500mm ,发 动机 功率 16kW , 生 
产 率 :2000 一 2500 亩 /h, 总 损失 率 : 委 2% ,破碎 率 ;二 
0.5%%, 含 杂 率 : 委 1% ,可 靠 性 之 98 凶 


半 喂 入 型 水 稻 联 合 收割 配套 动力 26kW, 割 幅 1350mm ,适应 作物 高 度 600~ 
机 1200mm ,适应 倒伏 角度 所 80°, 自 走 式 履带 型 
SL-2 小 型 自 走 式 谷物 喂 入 量 :2 一 3kg/s; 割 幅 :2. 4m; 脱 谷 机 宽度 ;0. 8m; 重 
联合 收割 机 E :4300~4500kg ,发 动机 功率 :44kW(60hp) 
污水 自 吸 泵 研制 口径 :65 一 100mm ,流量 ;15 一 100m3 ,扬程 ,15 一 28m， 
转速 2900r/min. Be # Ty BK: 3 ~ 11kW, WR: 46%~ 
65%, 8 RRR 5m, 自 吸 时 间 ;3~4mm 
SXB 型 潜水 清 洪 洗 井 | 配套 动力 :15~45kW ,额定 转速 2850r/min, 抽 水 扬程 


F 80 ~ 200m, EF M HM 40 ~ 100m3/h, F RLM: 15 ~ 
25m3/h, 洗 井深 度 100~ 250m 


产量 ;25t/24h; 大 米 质 量 ; 符 合 国际 和 企业 标准 ; 电 耗 ， 
EK <S5OKW + h/t; WYK: < 45kW © h/t; BAR < 90dB 


6F- 30 Xx 2 型 高 效 复 式 节 材 20% ;产量 ; 宇 7kg/ (em . h) 5 mi By FE FB: < 30k W 
磨 粉 机 ，h; 面 粉 磁性 金属 物 : 志 0. 003g/kg 


RF4. 2MW/ML 大 型 燃 热风 输出 景 ,4. 2MW/ML; 热 风 温 度 ;130 一 180C; 连 
煤 热 风 炉 续 运 行 期 :之 60 天 :热效率 :之 69%% 3: 节 煤 率 : 产 20%%# 装 
机 容量 委 120kW ;环保 达到 国际 锅炉 烟 度 排放 标准 ,安全 

无 火险 


排 粮 量 33t/h; 烘 后 粮食 含水 量 不 均 度 达 国 家 标准 要 


6NTD-25 型 等 级 米 加 
工 成 套 设 备 









行星 - 双 级 蜗轮 蜗杆 排 
粮 减 速 机 求 
AP-2500 型 大 型 粮食 烘 | ”改进 热风 供给 系统 、 排 粮 系 统 、 塔 体 保温 装置 等 ,使 其 
干系 统 改进 达到 用 煤 作 热源 的 要 求 


JP150t/d, 200t/d 植物 日 处 理 量 150t/d ,200t/d; 残 油 委 1% ,溶剂 消耗 所 4kg/ 
油脂 平 转 漫 出 成 套 设 备 “| t, 电 耗 20kW。h/t; 水 耗 24t/t 饼 , 汽 耗 520kg/t HF 


粉 未 绿茶 成 套 设 备 粒度 :1 一 20km, 颜 色 绿 茶 的 浓 绿 色 和 香味 ,密封 后 有 
效 期 两 年 以 上 ,含水 率 委 6% ,生产 率 :20~40kg/ 套 ， 班 
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( 续 ) 
设计 试制 单位 
蚌埠 滤 清 器 总 厂 


徐州 工程 机 械 集团 


韶关 市 配件 厂 


青海 齿轮 厂 


启东 测 功 器 厂 


天 津 市 葡 县 农业 机 械 厂 
北京 农业 工程 大 学 


佳木斯 北方 机 械 厂 


山西 旋 寿 机 厂 
南京 农机 化 研究 所 
佳木斯 联合 收割 机 厂 


四 平 联合 收割 机 三 


四 平 联合 收割 机 三 
中 国 农业 机 械 化 科学 研究 院 
四 平 联合 收割 机 厂 


中 国 农业 机 械 化 科学 研究 院 
山东 农机 所 
山 来 平 雇 华 通 有 限 公司 


新 性 潜水 泵 厂 


五 河 县 机 械 厂 


南阳 光辉 机 械 三 


吉林 工业 大 学 


吉林 工业 大 学 


吉林 工业 大 学 


常熟 油脂 设备 厂 


安徽 省 农机 研究 所 
十 字 铺 茶 机 厂 


l4l 


( 续 ) 


新 产品 名 称 型 号 规格 和 主要 技术 参数 设计 试制 单位 
ZT ESR Ac BL 台 时 产量 600 一 800kg ,工作 幅 宽 1000mm , HE Mt JE E 杭州 茶 机 总 厂 


80~ 150mm, KB AY le] 20 一 800min( 可 调 ) ,发 酵 温度 24 浙江 省 机 电 设计 院 
士 4C AMM >95% 


新 型 炒 干 机 台 时 产量 ;15kg; 碎 末 荣 :1~3 级 二 6%;3 级 以 下 过 中 国 杭 州 茶叶 研究 所 
9% ;各 索 紧 直 园 浑 ,有 锋 苗 ,色泽 圆润 富阳 茶 机 总 厂 
CJ-700L 型 强力 小 型 研 处 理 量 7kg/min ,每 次 投入 量 10kg ,功率 2. 6kW ,380V 中 国 农机 院 食品 机 械 所 





房 废弃 物 处 理 设备 


55kW 风力 发 电机 组 进 | ”额定 功率 ;55/11kW ,额定 风速 :12~14/7~8m/s; 风 | 青岛 大 华 机 器 厂 
一 步 完 善 并 实现 商品 化 > 4% 215. 3m, 增 速 比 ;1 : 20, 塔 如 高 :23. 4m 山东 工业 大 学 


8kW 风力 发 电机 组 风 轮 直径 6m, 叶 片 数 4, 额 定 输出 8kW , 恒 频 交 流 输 | 呼和浩特 畜牧 机 械 研究 所 


出 ,可 直接 驱动 水 泵 ,充电 , 送 电 


SZ40 双 伸 缩 璧 木材 装 额定 载荷 4000kg; 发 动机 功率 154kW; MMSE) 常州 林业 机 械 厂 


载 机 5400mm( 抓 具 4850mm); 1 JE S 1400mm( 抓 具 
2300mm); E B HEJ 100k。N; 转 斗气 起 力 100k - N; 
最 高 行走 速度 34km/h 


W240 侧 印 装载 机 额定 载重 量 2.7t; 铲 斗 容量 1.7ms; 最 大 掘 起 力 | 常州 林业 机 械 厂 


127kW ;动作 时 间 : 举 升 6.0s, 下 降 3.0s; 最 大 印 载 高 度 
2583mm(3900mm) 5 BIER ER A 1178mm( 225mm) 





林业 部 新 产品 完成 项 目 (1995 年 ) 


新 产品 名 称 试 制 
中 耕 除 草 机 和 施肥 机 哈尔滨 林业 机 械 研 究 所 
装 印 桥 安 全 锁定 装置 哈尔滨 林业 机 械 研 究 所 
150F 型 摩托 车 发 动机 泰州 林业 机 械 厂 
LD125 型 摩托 车 泰州 林业 机 械 厂 
LH100 型 摩托 车 泰州 林业 机 械 厂 
157FMD 型 摩托 车 发 动机 泰州 林业 机 械 厂 
WZ40 {Ry sh Fe LBL 常州 林业 机 械 厂 
带 分 离 装 置 前 片 机 哈尔滨 林业 机 械 研究 所 


水 利 部 新 产品 完成 项 目 (1995 年 ) 


新 产品 名 称 E 要 技术 参数 






ZDKT 系列 全 微机 集 控 台 主要 用 于 10kV 开关 站 ,35、110kV 变电站 和 小 型 水 电 


可 靠 性 高 . 互 换 性 强 .投资 省 
DTP-Al 型 数字 显示 电流 互感 采用 顺 时 分 离 法 原理 的 数字 显示 式 校 检 仪 ,自动 测量 


器 自动 检测 仪 自动 存储 、 自 动 化 整 与 自动 打印 
SJDW-35 系列 高 压 电 力 计 量 | 可 供 中 .小 型 电 站 .电力 系统 各 分 支 供电 线路 ,工矿 变 
箱 电站 等 使 用 ,高 压 侧 直 接 计量 有 功 和 无 功 电能 
LB6-35(10) 系 列 户外 式 电 流 | 为 全 国 互 感 器 行业 联合 组 织 统一 设计 的 赶 超 国 际 水 平 
互感 器 的 油 漫 户外 式 电 流 互感 器 换代 产品 
JDX6-35(10) 系 列 户外 式 电压 | ”为 单 相 三 绕组 户外 用 油 淄 式 全 密封 型 电压 互感 器 , 适 
互感 器 用 于 中 性 点 不 直接 接地 的 35kV .50Hz 的 交流 电力 系统 


中 作 电 压 ,电能 测量 及 继 电 保护 用 


JD6-35(10) 系 列 户 外 式 电压 互 为 单 相 双 绕 组 户外 用 油 淄 式 全 密封 型 电压 互感 器 , 适 
感 器 用 于 35kV、50Hz 的 交流 电力 系统 作 电 压 .电能 测量 及 继 
电 保 护 用 





ha 


位 


试 制 单 位 
四 川 省 水 利 电 力学 校 电 


站 的 控制 .保护 .信号 .测量 和 运动 ,结构 紧凑 、 撤 术 先 进 、| 控 设备 厂 


四 川 省 雅安 机 电 设 备 厂 


四 川 省 雅安 机 电 设备 三 


四 川 省 雅安 机 电 设 备 厂 


四 川 省 雅安 机 电 设备 厂 


四 川 省 雅安 机 电 设备 厂 
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中 华 全 国 供 销 合 作 总 社 新 产品 完成 项 目 (1995 年 ) 






MDY400 型 油 压 
棉花 打包 系统 





中 包括 下 列 农机 产品 
产 品 名 称 


东方 红 -150 小 四 轮 拖 拉 机 
XJ-150 小 四 轮 拖拉 机 
邢台 -120 小 四 轮 拖 拉 机 
银 拖 -15 小 四 轮 拖 拉 机 
泰山 -12 小 四 轮 拖拉 机 


奔 野 -250 轮 式 拖拉 机 
上 海 -50 轮 式 拖拉 机 


工作 压力 4000kN; 生 产 率 4(t/h); 包 重 227kg; 基 本 包 型 (长 X 宽 Xx 
高 );1400mm X 530mm X700mm; 配 套 动力 ,5kW 








中 棉 . 工 业 有 限 责任 
公司 


可 靠 性 


机 械 工 业 部 于 1995 年 10 月 6 日 召开 新 闻 发 布 会 ,特别 推荐 了 一 批 可 靠 性 达标 产品 ,其 


达标 产品 


HF 
对 
F> 
E 


中 国 第 一 拖拉 机 工程 机 械 || 泰山 -12 WANEER PART 
公司 95 型 气缸 套 西安 内 燃 机 配件 厂 
QD1315A (QD1247) 直流 起 | 国营 武进 电机 三 
YC6105QC 柴油 机 


rr 


ey 
中 


[PR BL te BAY AR A 


第 一 拖拉 机 工程 机 械 公司 
oh eae HL AE 朗 阳 牌 CY6102BQ 柴油 机 ”| 东风 朝阳 柴油 机 公司 
rR TE etree ena 

上 海 拖拉 机 内 燃 机 公司 。 ||495T 柴油 机 。 ”| 扬州 柴油 机 三 


泰山 -25 SAMI 山东 拖拉 机 厂 | 常 柴 牌 S195 柴油 机 。 ”| 常 柴 股份 有 限 公司 

东风 牌 东风 -12 手 扶 拖拉 机 X195 柴油 机 郑州 飞 马 (集团 ) 股 份 有 限 

不随 牌 东风 -12 T ITI 公司 

五 苏 牌 东风 -12 手 扶 拖拉 机 金马 牌 X195 柴油 机 云南 金马 柴油 机 总 厂 

东风 -12 手 扶 拖拉 机 江苏 兴 化 拖拉 机 厂 ” ”| 金马 牌 D1100 柴油 机 ”| 云南 金马 柴油 机 总 三 

金 风 牌 工农 -12K 手 扶 拖拉 机 ro ML we | 6135K-1 柴油 机 [EU Be LAT 
ARGS [regan ma e 


ERER- 手 扶 拖拉 机 


GGPTY-61 手 扶 拖拉 机 
农 乐 牌 TY-61 手 扶 拖拉 机 
长 江 51-81 手 扶 拖拉 机 
IRR EM-7A 手 扶 拖拉 机 


ane HFC1305 四 轮 农 用 运输 会 肥 农用 车 广 


= FB LT 
Doaa [TRAMER 
EE Er e n 
安徽 六 安 手 扶 拖拉 机 三 | 170 柴油 机 [Cen dL AT 
四 川 拖拉 机 总 广 ”16135AZD 增 压 柴油 机 。 | 贵州 柴油 机 总 三 
20GF25 柴油 发 电机 组 “| 上 海 拖拉 机 内 燃 机 公司 
15GF60 柴油 发 电机 组 。 | 上 海 柴油 机 股份 有 限 公司 


TUES PN UR 


龙 江 牌 FL2310 四 轮 农 用 运输 车 | 福建 三 龙 集团 公司 5GF5 单 .三 相 柴 油 发 电机 组 | 无 锡 万 迪 动 力 工程 集团 有 
柳州 SY2815W 四 轮 农用 运输 车 | 广西 柳州 农用 运输 车 总 厂 限 公司 
平 驰 牌 TY1608 四 轮 农用 运输 车 | 南昌 八 达 农 用 车 辆 厂 178F 小 型 汽油 机 。 “| 浦 益 斯 汽油 机 有 限 公司 


CRM FCI20 四 轮 农用 运输 车 | 皖南 机 动车 辆 厂 190F TAREN 浦 益 斯 汽油 机 有 限 公司 
Ak ATLA PY2815CD 1 Og A JIAN AE A BEE 162F 汽油 机 SEM LRT 


L M2815 (FL2815) 四 办 农用 运输 福建 龙马 集团 北 马 农用 车 SN640) 噶 油 莫 名 成 


FY2010C 四 轮 农用 运输 车 


PF 68S02(BYC-DLLA154 北京 JF TOR BE OF A 


制造 有 限 公 南通 星 维 油泵 油嘴 有 限 公 


=a EM | T OSH 喷 油 器 总 成 上司 


hie FL2815 1 BP 四 轮 农 用 过 manpage | 4GL-130 EKAN AAMUA 


苏 农 牌 3WH-36 担架 式 机 动 苏州 农业 药械 厂 


飞碟 牌 FD2815 四 轮 农 用 运输 车 | 浙江 公路 机 械 厂 喷雾 机 
东方 红 -150 拖拉 机 变速 箱 齿轮 | 河南 省 安阳 齿轮 厂 Po 
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农 用 


单 ” 红 
br Bx 标定 功率 /转速 

th 12h 持续 

型 号 wot aa MaL in 

mm X mm kW/(r/min) 
R160 单 缸 , 水 冷 , 四 冲程 60x60 [oir] | 18/2600 | 
o anena | eooo fono) | ea 
165F ADR F RHE | 65x70 [0.232] | 2. 43/2600 | 
165F 倾斜 45"、 涡 流 室 65X70 |0.232| 2.57/2400 | 2.2/2400 | 

三 环 牌 165F | 风 冷 .四 冲程 . 卧 式 .涡流 室 5x70 oa | 2. 4/2600 | 2. 2/2600 
Ai | Awe BEKO X75 [oo 240| 2 4272000 [2.272000 
165F HERRIE Tesx70 [0.232 [22172400 
ior a 770 020] 0 
165F( 双 全 牌 ) | 卧 式 , 风 冷 .四 冲程 .涡流 室 | 65x70 |0.232| | 2. 43/2600 | 
6s ESR RS 

2165F | SR sxo lo | eamm 
esr | Bt RIZ 
S170F ER DU RE 
R170 ER KY RE 
170 ERR KS MRE | 70X75 |0.289| 3. 23/2200 
moi ER Croxo fonr] | 2. 94/2000 
R170 | ht. ke RE -四 加 和 
i7oF | Bhat su 
170F 立 式 、 风 冷 .四 冲程 .涡流 室 
170F aS REU 70x70 [0.269] | 3/2600 | 
Tor | tL 70x70 [o. 260, | Z 9472600 
G170F ER 70x75 [ozs] | 3. 67/2600 
170F | We EARNE roxo [0.265] | 29472600 
R170F | PRPS AR ER RNE 70x70 |0. 269| | 3: 08/3000 | 
S170F | RR ME ARARE 70x80 [0.308] | 3. 08/2000 | 
三 环 牌 Z170F | AUS ME R MRE | 70x70 [0.269] | 29/2600 _| 
o ae roxo aa | 2. 9472600 
Fie IF | Bk Oe AER [70x70 [0.269[ | 2.94/2600_ 
REE KI | RU 70x75 ozs) | 3.68/3000_ 
FAG DITOR | Bhs ER roxo [o.269[ | 2.94/2600 
RAR ITOFA | EPR JUF IRR oxo fo. 269[ | 29472600" 
KÆ C1TOF_| SR SH R 70x70 Jo. 269[ | 2. 94/2800 | 
KAM Z170F | Est We Pe | 70x70 |0.269| | 2. 94/2600 | 
RAH CDITOFA| ERS OH T 70x70 fo. 265[ | 2.94/2600 | 
KAH CITOFA | BX A TOW ox70 [ozs | 2.94/2600 | 
R CD170FA | ENR. KUG rpi | 70x70 |0.269| | 2. 94/2600 | 
RAI DX170F | Bk YS OE 70x75 [0.28 | 3.68/2000 | 
KA XITOFA | ERE PUG MINA 70x75 10. 289| | 3. 68/3000 | 
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内 燃 机 
eh 机 


j 1 二 f r A x er a 
转速 | 消耗 率 | 消耗 率 长 x 宽 x 高 | 大 
N。my g/(kW | g/(kW | dB Boch scan i 
(r/min) . h) . hò (A) oscnimm x mm x mm E 


74/2000 | | [426x260x327 27 | 通用 | 广西 宜 川 内 燃 机 三 


| 
er 


TO . 0 KEREILA ET 
67 [Eno] 3.0 laoxssoxsaol 00 aC 
Pe Pr 

— 
EZT 


, 10 aia 慈溪 动力 机 总 厂 
. 61 


106| <4 |575X355X510| 60 | 水 泵 、 小 拖 、 船 机 宜昌 柴油 机 厂 
8. 79/2400 与 农机 具 配 套 湖南 泪 罗 柴油 机 厂 
ppm fee fn 


a6 [a6 [= 


10] <4 | 38 | 小 拖 , 排 灌 ”| 上 海 市 南汇 农机 三 
|| 2896 | 4.7 | 110 | 4 39 | 国定 BRL 
P| 292 | <41| 固定 式 动力 NMRA 
te ess [Sioa] <a ET ne eC 
pt 288.3 | 476 | | 1500x321X423| 39 | 通用 型 UI SEER BLT 


手 扶 拖拉 机 、\ 农 用 运输 | 一 J 
<284.2 | <4. M 
< 





Do 
& 
2 
-3J 
中 
-J 
ao 
| 天 一 
-J 


AN 


—_— 
on 
— 
oO 
x 
Cx 
INS 
— 
x 
= 
tS 
Ca 


人 


— 
[am 


=E 
a 


— | = 


en] on fon] e J> = 
me | om | = | an 中 > 
col cn | colo 心 D 
XIXIXIX x XxX 
w | wo | ool ew w ws 
ko | [po | a a 
elolelo cn D 
XIXIX]I X x x 
|e] me | cn en an 
nj co | ro | w ko No 
wiloalw|la D D 


an 
tw 


ris. 671600] 285.6 | 4.76 | 109 | 3 soxan] a Re CART 
Peeve <3 | | 572xas2x415|50| 通 用 TEUR 
一 
os | er | 109 | 4 |535X342X432|40[ 农 用 ”| 龙 海中 动力 机 


ata | 3.67 | 105 | 4 |550X324X415|481 eR 


+ 


T673000| 289 | 3.67 | 109 | a [510x380x120] 42| 发 电 : 排 二 ,小 农机 ,船用 [FARCE 
Pans <4 Sio|st 引 495X476X490| so] REM ARAL 
es. 6 gan fkn] <a [450x350X530| o MMC ELT 
[are 8 <3. 67 kioo] <4 |545X380X420|46| eC 
ere. 8 [3.67 kio] <4 [ots xaso x20) e AE 
288.7 | a. 76 Feito] 4 |540X355X405141| 通用 CEL 
pT asi-8 | <a. 76 [10] <a [540% 355%408) 40] CL 
P| $287.0 | <4. 76 | 入 110| <4 |547X350X422| 50 | 通用 江苏 丹阳 柴油 机 总 厂 
o on [3.3 | 109 | 4 |520X535X425| a aR AL 
110 | 4 |540X355X405| 41 | 小 型 农机 具 四 川 拖拉 机 总 厂 发 动机 厂 
o o aoa 3.30 | 109 | |540X380X4io| 和 | ROLLE 
Fea. [3.30 | no | 85 |540X380X410|43 he aL 
J 260.2 [3.30 | 109 | .5 |590X380X410|45| PARRA | 金 坛 呈 油 机 总 三 
Fa. 273: 30 | 109 3.5 |540X380x4101 a praan EERIE 
J asoa | sso | 109 [3.5 |540X380X410| a haka AEREE 
一 32 8.30 | 109 | 3.5 |540X380X410| 42 | 小 型 农机 具 ek 
zeoe | ao | 109 | 3.5 500X380X410146| 小 型 机具 CdR LT 
o aoz | 8.30 | 109 | 3.5 |540X380X410| a2 | AANA CdR 
|| 280.2 | 3.30 | 109 | 3.5 |590X380X410| 46 | 小 型 农机 具 | 金 坛 柴油 机 总 厂 
一 |] 330 | 110 | 3.5 540x380X410| 3) ROL es 
[F842 3s0 | 110 | 3.5 |540X380X410|43| 小 弄 农 机具 CL 
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标定 功率 /转速 
ii 持续 
L 


kW/(r/min) 


KRM DKA HAG WE | 70X75 10 280| | 56673000 | 
RAR CITE | Bk, DUE | 70X75 Joze) | 36873000 
RASH ZXITOF ERR mee OOOO | 70X75 fozes) | 68/8000 
RMI CDK RRR me O | 70X75 fozes) | 8. 68/8000 
RCDX170FA 
CKITOFA 
ZX170FA | 卧 式 , 风 冷 .四 冲程 70X75 
Z170FA 甲 式 、 风 冷 . 四 冲程 70X7 





Oo 


D170FA ERIR Le, Pa oh E 10x7 
170F 立 式 .强制 风 准 70x65 
170F 风 冷 . 卧 式 ,四 冲程 70x70 3. 23/2600 


oF 52178600 
xI70F 3, 31/2600 
X170 3 68/2600 


SUDE L170F 70x65 


R170 KY EX. Oe RNE | 70x70 |0. 269 


R170 水 冷 . 卧 式 ,四 冲程 ,涡流 室 70X70 3. 62/2600 
三 环 牌 Z175F-1 | KY EK ARE 75X7 
三 环 牌 R175A | KY PEE RS 75 X 80 


R175A 75X80 
TI 75% 8 
S175F 75% 


Z175F | EDR) UR 75x7 


3. 68/2200 
R175 卧 式 .蒸发 水 冷 、. 预 燃 室 75X7 


R175A 卧 式 ,蒸发 水 冷 HRE 75X80 


75X80 |0. 353 


75X8 4. 85/2600 | 4. 41/2600 
75X8 4. 85/2600 | 4. 41/2600 


3. 68/2200 


4. 41/2600 
4. 78/3000 


3. 68/2200 
4. 41/2600 
3. 68/2200 


4. 41/2600 
4. 78/3000 


R175N 卧 式 、 凝 气 冷却 、 预 燃 室 





R175AN ERR. AETI A, MRE 





风 轮 R175A | ER RRRA MRE 
风 轮 R175AN | 卧 式 .四 冲程 . 凝 气 冷 却 
175F-1 倾斜 式 .涡流 室 
1721 ERR UO rhe it 
R175A ER be HRE O 
R175AN EA .四 冲程 、 预 燃 室 
滞 溪 1758 型 | A KY Oe 
R175N BRA REM IK IS MRE 
R175 ERIR KIS MRE 


75X8 4. 0/2600 
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=J 
cn 
x 
O 
nai olo|ols 


g CEI 
N ° a g/ (kW vw dB Bosch 
(r/min) *h) (A) Jos 






500X380X410| 47 [PURIA EERME 
. 44 | 小 型 农机 具 “| 金 坛 柴油 机 总 厂 
U MARNA See 
4.2 | 3.30 | 110 | 3.5 |590X380X410[ 48 | 小 型 农 机 只 (ae 
[asa | sso | nio | 3.5 [590X380X410 u frurna emamna 
3.5 (42 | 小 型 农机 具 “| 金 坛 柴油 机 总 厂 
Ceti) ee St i 
2 | 小 型 农机 具 ”| 金 二 柴油 机 总 太 
_45 MR [ged eA 
est | ”| | ”|409x388x51i|301 通 用 «Ta BL 
Cae Ta as 540% 355% 415] 41 通用。 ”| 四 川 省 沱江 动力 机 械 太 
| <3.5 | 5| 44 | 脱粒 机 及 农 副产品 加 工 等 | 浙江 省 嵊 县 动力 机 三 
æ fon [rue fs 3.0 |450X370X530| a2 | 通用 ET 
45 AB LT 
| | 280.0 | 3.5 | 108 | 4.0 | 50 | 通用 Bore LT 
| 14, 6/2260 | <282. 88| <3.67|<110) 4 |400X366X495| 45 KR RE RE ETRU 
O [ro] en | 107 | 4 |544x325X415| 48 pamu ”| 江西 吉安 柴油 机 六 
o dæ | | | |550x324x415|50| 通 用 型 OO RA 
| sosul ojana Branner 


es 船用 挂机 .三轮车 、 发 | 


tr 653 X 432 X 500 Si Ser ESOS ERT 

| | 272.00 | 3.40 | 106 | 4.0 |653X432X500| 85 | 固定 动力 ,机 动 三 轮 车 | 西安 柴油 机 厂 

| | 280.2 | 4.76 | 105 | 3.5 |589X342X463| 60 | 三 轮 车 “| 甘南 柴油 机 厂 
|| $282.8 | <3.67 |<109 <4 |555X380X430| 50 | 农用 RT ML 
|| 277.4 | 3.30 | 109 | 3.5 |550X390X430| 48 | 小 型 农机 具 | 金 坛 柴油 机 总 三 

| | 277.4 | 3.30 | 109 | 3.5 [550x390x430] 49 | 小 型 农机 具 “| 金 坛 柴油 机 总 厂 
| | | | | 金 坛 柴油 机 总 矿 
| $287.0 | <4.76 [<110| <4 1547X350X422| 57 DARMA ”| 江苏 丹阳 柴油 机 总 三 
| <280.2| <4. 76 |<107| <4 |630X344X470| 68 DARMA | 江苏 丹阳 柴油 机 总 三 
QQ sa ojm o RRDA 


ee 585 X 343X505 5 anesan | anesan prammer 


BoSS 广 济 动力 机 总 三 
Em Em epeen 日 slam | amen prammer 


<4 oo olan 广 济 动力 机 总 厂 


18. 2/1950 | 270.6 EESO 585 X 343X 505| 60 | 水 泵 .小 拖 ,三 轮 . 船 机 ,发 电 | 宜昌 柴油 机 厂 
18. 2/1950 | 277.4 | 3.3 |<106] <4 |585X343X505| 65 | 水 泵 ,小 拖 、 三 轮 ,. 船 机 .发 电 | 宜昌 柴油 机 厂 


12. 54/2500 279 2. 611 | <4 [450x370 530| 44 xE, IME SE AL. RE | 湖南 泪 罗 柴 油 机 厂 


fe 

asane | aroe | 3.3 | 107 | 4 652X430X529150 | 农用 (NEN 

18. 2/1820 EE 3.67 | 107 | 4 |592x342X477| 60 | 农用 | 湘潭 柴油 机 厂 

18. 2/1820 589X342X463| 60 | 农用  — MERAN 
270.6 | 3.67 (<io 5.5 548X420X484| 65 [ACCC AERBET 

Ceza | are ior | a [577X343X500158 ana TO 

279 | 476 |<107| 4 |585x343X505| 55 | 通用 型 ak PLAT 


优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 147 


EE, 
NINE 
A 
= 
2 









| 


水 冷 MRE . 353 
7 


型 R 

` wy 人 

R DUH ER IWR SE REKE nixa0 o 3: 

风 冷 . 卧 式 .四 冲程 、 预 燃 室 
KI MRE | 75x75 |0 
Kt 


R175N 
R175A 


Z175F-3 
R175 
R175N 
R175A 
175F-1 
X175F 
X175 


175F-1 


175F-1B 


175F-1D 


175FC 


175F-2 


L175F 


DI175F 


HEA | ER | HER 


倾斜 45"、 涡 流 室 
HEEE 





ERA 
Bh 

冷 

hk 


电机 、 手 播 起 动 


风 冷 .四 冲程 . 卧 式 . 涡 流 室 . 手 播 起 动 





风 冷 .四 冲程 . 立 式 .涡流 室 . 绳 拉 起 动 


PS .四 冲程 . 斜 置 , 直 喷 . 手 播 起 动 








Trx fo. 
axr fo 


=] 
cn 
x 
-~] 
© 


风 冷 .四 冲程 .倾斜 45"、 涡 流 室 、 电 起 动 
0 


风 冷 ,上 卧 式 .立轴 涡流 室 


75X70 |0.309 


HE 


A 


as | 


© 
Ge 
oo 
— 


331 


353 


0 


oo | oo 
ww | © 


. 309 


2 


o 
as Ow 
© 2 
OO 


0.3 
0.3 


衡 岳 牌 175F-1 | 单 缸 、 风 冷 、 倾 斜 式 0. 309 


178F 


峰山 R175-1 


R175A 
R175A 
R175AN 
R175 


R175 
R175N 
R175 


175F-1 


R180 
R180N 
R180N 

180 
180 

180-1 

D180 
D180N 

R180 
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UX APB MS. BM 


Bhat KS DO wh BE MRE 


ELENK 
Ee Shae 


FA | HA | RR 


HA | HR | AR 


E 


na| A| ma ma | ER | a| E 
rad aa bad bad bad H 
salala elElE 
| S| | Se | Se 
| gg | | | | RE | RE | R 
S| 25 | 5 | as | fs || Se 
| HBR) AK AR AK | | | <> 
36 | 5 | 3é | Se | Se | Se 
S| S| St] Sie | SHS 

ws |b | | Pat | i 
E : 
x x 


ER 
外 
BE 
at 
X 
= 
Ji 
= 
W} 


ER 


bt. KY 


a] WwW 
» A 


bh BE 21. hE RS 
四 冲程 CIS Eh TR FR 
R 


bt RES HH 
bk PRE 


EE AS° OO ES BUS RE 


78 X 62 , 296 


79X75 


-~ 
qn 
x 
oo 
oO 
o|o 
Gas 7 Co | Go 
ty | on 
k= | CaS 


R175 ERKI .涡流 室 


Sere 76x75 fo. 


80x90 10. 452 


oo 
> 
x 
oO 
& 
OO 
i= 
71 
Io 


© 
on 
ta 
_— 


ola 

CD 
a1} ow 
Oo | Cs 


里 
+ 
. 


oO 
Oo 
Gn 
—_ 


wi] 0 


(am) amn) 
fad ww 
we) we) 
— -一 


80X80 10. 402 


co 

oO 

xX 

co 

© 
ie | 


0. 402 


& 


oo 
D 
x 
Te) 
D 
=) 
小 心 
nN 


th 


3| 4. 8/2600 


—— 

| 
of 3.67/2500_ 
i| 4. 0472600 


RA UO ene MA a RE FEED 
风 冷 .四 冲程 .45" 斜 置 、. 涡流 室 、. 带 飞轮 发 


”| 
3 


jam 
bo 
iD 


4/2200 
4. 86/2600 


311 4.85/2600 
31| 4.85/2600 


| | /eso 


0. 402| 5. 67/2600 


5.67/2600 5.15/2600 
.1572600 


5. 66/2600 
5. 9/2200 


cc el 
0.402| 5. 67/2600 


标定 功率 /转速 


kW /(r/min) 


4 


3. 68/2600 


12h 


4. 4/2600 


4, 4/2600 


4. 4/2600 
4. 8/3000 
4. 41/2600 
3. 3/2500 
3. 68/2600 
4. 04/2600 
3. 3/2500 
3. 68/2600 


3. 68/2600 


3. 68/2600 


. 4/2600 





4. 41/3000 


3. 3/2500 


3. 31/2500 
3. 68/3000 


4/3600 


4, 41/2600 


4.41/2600 
4. 41/2600 
4. 41/2600 


4,4] 


3. 7/2200 


1 


Ly 


4. 41/2600 
4. 41/2600 
4. 41/2600 
4. 4/2600 


5. 15/2600 


. 3/2200 


5. 15/2200 
4. 1/1500 
5. 9/2400 
5. 9/2400 


5. 15/2600 


持续 


3. 68/2600 


3. 73/1500 
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N + m/ we 
ae 


一 一 Es 
nwa | So | S01] (X45 
es | | 


外 型 尺寸 
长 X 宽 x 高 


mm X mm Xmm 


589X 342 X 463 


589 X 341 x 463 


570X 345 X 406 
570 X 342 X 505 





生产 企业 





60 MAP LT 
50 Foe ae MSR. 吉林 省 动力 机 械 广 


50 | 耕 略 HL 抽水 机 .发 电机 、 船 机 。 | 浙江 翅 县 动力 机 厂 
55 | 机 动 三 轮 车 ,发 电机 组 。” “| 杭州 柴油 机 总 厂 
58 机动 三 轮 车 发 电机 组 。” | 杭州 柴油 机 总 厂 


Te, 472000| 270.6 | 3.30 | 106 | 2.8 |589X341.5X436| 60 FIERE MENAS 全 术 柴 沽 机 总 厂 


一 zol a5 | 109 | 4.0 
ar as ioe Tao 


pf fe fe 
= [ew pope 


450X 370X 530 
600 X 370 Xx 450 


450 X 370 X 530 


450 X 370X530 


514 X 365 * 530 


540 & 435 & 354 


930 X 370 K 447 


450 x 370 X 530 


4 通用 | 邵阳 市 柴油 机 总 厂 
48| 通 用 ARR ALT” 
54 | 通用 | 邵阳 市 柴油 机 总 三 


料 种 机 、 船 机 ,水 泰 、 打 稻 | ee ae 
Ciera, 湖南 滨 湖 柴油 机 总 


机 动 三 轮 车 . 手 扶 拖 拉 机 .| ae 
四 区 全 钻探 机 湖南 滨 湖 柴油 机 总 | 

机 动 三 轮 车 、 手 拖 , 发 电机 、 - 
a 湖南 滨 湖 柴油 机 总 了 


48 AS FTE BL 湖南 演 湖 柴油 机 总 矿 








| | 和 279 | <4. 76 [<mo] <4 | 450x370x530 as BLAS, 固定 动力 ”| 湖南 衡阳 柴油 机 厂 
< + — a 
o Seo fctos] a | sesxazr caso [a jagen AER maer 
18. 2/2080 | 280.2 | 4.76 | 107 | 4 |605X341.5X463| 62 | 耕 整 机 、 水 对 江西 吉安 柴油 机 厂 
| | 农用 | 江苏 乍 宁 柴 油 机 三 
605X341. 5X463| 68 | 喷灌 机 ,小 手 扶 和 发 电机 。 “| 江西 吉安 柴油 机 厂 
| |2802 | 4.76 | 107 | 4 | 585X343X505 | 55 | 喷灌 .发 电 .挂机 .运输 ”| 温州 拖拉 机 厂 
585X343X505 | 55 | 运输 ,排灌 ,发电 等 青岛 内 燃 机 广 
| f 291 | 4.76 | 107 | 4.5 | 585x343x505 | 58 | 运输 ,排灌 ,发 电 等 青岛 内 燃 机 三 


一 

一 < 

peT 
le | | | 
Jesse [ae fies Pe 
[ieee] 
Des [ae Paes PS 


580 X 345 X 510 
450 X 370 X 530 


625 X 341 X 464 
625 X 341X514 
649 X 341X514 


sk es ,农机 德州 柴油 机 厂 


耕 整 机 .膨化 机 .水 泵 、 碾 米 邵阳 机 械 厂 


“4 | 机 .发 电 等 

75 | 手 拖 、 三 轮 车 . 船 机 ,喷灌 a 
LL Fis A BY HIT 
Ee ee ENEA 
87 | 通用 | 西安 柴油 机 厂 
90| 通 用 ee 
87| 水 于 ” RE HL 


| 67 | 2.4 [<107|<4.5| 604x365x578 00 FE EA RE SR RRA 


| ava [06 | | | “92 | 手 拖 、 排 灌 . 发 电 、 空 压 机 | 常 此 股份 有 限 公司 
625X341X460 | 72 | 三 轮 车 、 手 拖 等 全 椒 柴 油 机 总 厂 
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型 号 


R180 
X180F 

X180 

R180 
R180N 
5180F 


R180 


$180 
180 


风 轮 180 
风 轮 180N 
滞 溪 K180 型 
7532 K180N 
ÆR R180 


180 
180N 
X180 

X180N 


R180 


Z180F 


R180 


G180 


Z185 
G185 


185 
185N 
D185 

D185N 


D185N1 
风 轮 185 
风 轮 185N 


185 
L85N 
Z185N 
185Q 
R185B 


Z185F 


R185 
R185A 
R185A 

185 
185N 
185 


150 


žl 
+ 
A 
# 
本 
FA 
At 
= 
= 
it 


Xa 


mi 
此 
六 
> 


EE 


` 


F POH RE EIR RNE 
水 冷 . 四 冲程 . 臣 式 、 
卧 式 ,四 冲程 .蒸发 水 冷 
卧 式 . 四 冲程 、. 凝 汽水 冷 
卧 式 . 水 冷 . 四 冲程 
臣 式 ,水冷 .四 冲程 
甲 式 水冷. 四 冲程 
KY .四 冲程 . 卧 式 、 祸 流 室 
凝 气 冷却 .四 冲程 . 卧 式 i it RS 


AMS PO ORAS Eb aR Dt URE 
BUSH OR Et RARE 


ERR ,水 冷 .蒸发 式 . 四 冲程 .涡流 式 | soxeo [osoz 


卧 式 . 风 冷 .四 冲程 . 预 燃 室 | 80x75 |0.377 
180( 双 合 牌 ) ”| 卧 式 . 水 冷 . 四 冲程 .涡流 室 
水 冷 . 卧 式 . 四 冲程 .涡流 室 | 80x80 |0.402 


Ehst .水 冷 MRE 


三 环 牌 185F WA MR ER .涡流 室 
四 冲程 . 卧 式 .水冷 | 85x95 |0.539 


ha, DOH Be ia EE 
ht .四 冲程 .涡流 室 
bX .蒸发 水 冷 TATE 
bX RAY A SE 
ERA Bere H RME 
Bhs. UE, RAKS 
卧 式 .四 冲程 . 凝 汽水 冷 
RACH OPE A RARE 
ERT YS H RE ER RL ER SE 
ES HD De ED SR i EHR E 
冷 .四 冲程 . 卧 式 、 涡 流 预 燃 室 
卧 式 .四 冲程 .涡流 室 、 


风 冷 . 卧 式 .四 冲程 、. 预 燃 室 
EAK? ,涡流 室 


Te 
4 
J 


ER 


> 


AA 


© 


卧 式 ,水准 


EA Ke RAE 
ERIAN, IEAI a 
卧 式 、 凝 气 式 冷却 


a = 
pn $ 


= 
= 
B? 


> 


85 X 10 





80X80 |© 


œ | æ | co | œ 
Slo|lS|ls 
x | «KIX EX 
oo | co | ~ | -a 
全 | 二 | 
O/o};olo 
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oo 
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D + 
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oO 
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D 
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oo 
D 
D 
中 
D 
Bo 


80 X 90 
80x90 |0. 452 


8090 |0. 


80 X 90 


80 X 90 


oS 
= 
on 


80 X 90 


* 


85x 9 


85 X 90 
85 X 90 


Oo] 心 


85 X 90 ,511 
85 X 90 „oll 


> 


85x90 |0. 


85 x 90 oll 
85 x 90 .511 
85 X 90 , 511 
85 X 90 . 511 
11| 7.0/2400 


am | 心 


85 < 90 . 


85x 100 | 0. 


85X85 |0. 482 


+ 


85 < 90 


> 


85 X 90 „510 


85x90 | 0. 
85x90 | 0. 


85x90 | 0.51 


a | 心 
D 
mS 


BO 


， 
,9 


ia | 


D 
on] “mn 


So 
D 
< |an 


p 


5. 7/2600 


, 376| 4. 85/2600 
. 376 


5. 15/2600 


6. 47/3000 
5. 67/2600 


6. 25/2400 
6. 25/2400 


5. 66/2200 
5. 66/2200 
6. 62/2400 
6. 62/2400 


5. 66/2600 


6. 6/3000 


6. 99/2400 
6. 99/2400 
6. 62/2200 
6. 62/2200 
4. 41/1500 


7.7/2400 


7. 7/2400 
6. 88/2400 
7. 7/2600 
6. 47/2200 
6. 47/2200 


标定 功率 /转速 


12h 


5. 2/2600 
4. 41 /2600 
4. 78/2600 
5. 15/2600 
5. 15/2600 
5. 00/2600 
5. 88/3000 
5. 15/2600 
5. 15/2600 
5. 9/2400 
5. 51/2400 


nn 
= 
一 、 
[i 3 

mr 
3, 
pmi 

w 


5. 15/2200 
5. 15/2200 
5. 15/2600 
5. 15/2200 
5. 15/2200 
5. 88/2400 
5. 88/2400 


5. 15/2600 


4. 41/2600 
5. 51/2400 
5. 15/2600 
5. 15/2200 
5. 88/2600 
6/3000 
5. 88/2200 
6. 62/2200 
7. 35/2600 
5. 9/2200 
5. 9/2200 
5. 9/2200 
6. 2/2400 
4/1500 
6. 25/2400 
6. 25/2400 
5. 88/2200 
5. 88/2200 
4. 05/1500 
6. 4/2400 
7/2400 


7/2400 
6. 25/2400 
7/2600 
5. 88/2200 
5. 88/2200 
5. 88/2200 


持续 


4. 64/2600 





5. 88/2600 


优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 


(SE) 
, 噪声 | 烟 度 | 
消耗 率 | 消耗 率 长 X 宽 X 高 x ENA seru 
N ¢ m/ g/ kW a/(kW dB Bosch 、 ` 。 
(r/min) *h) .hy | CA) sch} mmX mm X mm g 


| er ee le 
pena Te EDE E ST 
one | es | 108 ao Co [CdR 


625 X 341 X 464 小 型 农机 具 , 车 用 金 坛 柴油 机 总 厂 
625X 341X464 | 80 | DARNA Æ 金 坛 柴油 机 总 厂 
547X 350X422 | 68 | 小 型 农机 具 、 车 用 江苏 丹阳 柴油 机 总 厂 


<4 | 630x344x470 | 68 | 小 型 农机 具 、 车 用 江苏 丹阳 柴油 机 总 厂 





26. 2/1800 | 267.9 4.5 | 750X378x567 | 90 | 车 用 | 山东 滨州 柴油 机 厂 
24. 61/1800] 267.9 <a [3x67 5X505| 95 [Rd 
2461/1800] 276 | 3.06 [<106| <4 |743%367.5x865| 100 | 通用 CR RH 


fara [a [kosea s 


21. 15/1950| 273.4 3. 4 107 | 4.0 


743X368X534 | 95 | mE ER AWAN 
625X342X460 | 72 [aA «LEARNT 


maamo) erea | aa lno] 4 | 600X360X420 | 75 [RMS SCs RMT” 
55 | 国定 动力 .行走 机 大 ”| 水 康 窟 科 机 矿 


30. 9/1950 zero] <a4 <10] <a 694X365X578 | 85 | 农机 等 广 济 动力 机 总 厂 


00 | erat | ace | 107 | 4 | axes o RRC 
750X430X470 | 90 [EL 
nel | | |921 家 用 ”| 党 和 股 份 有 限 公司 
fas ace [de eC 
| | | eC 
750X450X470 | 95 | 通用 ”| 家 昌 生 注 机 厂 
27. 8571800| 270.6 | 3.06 |<106| <4 Gojan RER 
| 2747 | 3.4 |<106|<4.5| 670x378x560 | 95 FEREARE ARNT 
feats | 3.4 <106|<4.5| 730X378X560 | 98 FERRME PARIT 
PFs | 34 |<106|<4.5| 730X378X560 | 58 KAR SEMAR 
ran.7 | 3.4 |<106[<4.5| 670x378x560 | 95 [ewe Fe ”| 四川 内 多 机 三 
71800 | 269 | 2.04 | 104 | <i | 727X404X500 Kind BEF O O O ERRAR 


三 轮 车 . 手 拖 、 抽 水 机 、 船 机 、|、，， _， 


国清 
at [xv] | | | 725x363X512 [io RERE AMT (SSeS 
26. 4/1900 
C4 
EDI 
28.671760 
C281 







湖南 活 溪 机 器 总 三 
90 | 通用 ce 
Hi TER BL aS 
_90 | FH KA ie PIN LRAT 
| 92 | FR KR NARR 


手 拖 .水泵 .运输 车 四 川内 燃 机 矿 
FHKE MF Du Jil PARAL 


ny | KH KBB SHA | 资 州 省 钢 仁 地 区 机 械 
副产品 加 工 机 械 r 


55 | 固定 o RRAN 






648 X 420 X 484 
648 X 420 x 484 









650 X 420X550 
796 X 420 X 550 
623 X 373 X 505 
690 X 373 x 505 

















625X 341 X 464 










24. 2/1950 | 委 267.9| <3.4 }<106) <4 





人 


28.4/1900 | 266.5 | 3.40 697X381X498 | 90 | 三 轮 车 等 《| 全 椒 柴 油 机 总 厂 
< Tf 690x375X498 | 90 | AON aE A eA LT 
a 6/1760 | 274.7 | 4.08 | 107 | a | 670X375X560 | 95 Dem RES (era MALT 
Ca 750x378X560 | os ee) Res WARRI 
28. 1 670x378x560 三 峡 柴 油 机 厂 
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标定 功率 /转速 
lh 12h 持续 


kW/(r/min) 


hes 
Jp 
tes 
Ht 


o e 
2 i pa 








RISSA EBE TPE KA RAZ 0.8 6. 25/2400 
: 5. 7/3000 

186FG West. WH? PE 6x70 |0.4 

190-12A 90X110 (0. 700] 8. 82/2200 | 8.09/2200 

190-12B 立 式 ,水冷 90X110 |0 8. 82/2200 | 8. 09/2200 


8. 09/2200 
8. 1/2200 
8. 1/2200 


l 
此 


.700 

190-12K | 立 式 .水 准 90X110 8. 82/2200 
190A 立 式 , 水 冷 , 四 冲程 . 球 型 燃烧 室 90X 110 8. 28/2200 
190A-3 | 立 式 .水冷 .四 冲程 . 球 型 燃烧 室 90X110 8. 82/2200 
190C-06 “| 立 式 .水 冷 .四 冲程 , 球 型 燃烧 室 90X 110 8. 1/2200 7. 35/2200 
5 
6 


R190 ERKE RAE 90X90 8. 5/2600 
Z190F 风 冷 .四 冲程 、 立 式 、 直 喷 90X9 8. 1/3000 


7.7/2200 


7. 4/3000 


ZH190W | 水 冷 ,四 冲程 . 卧 式 、 直 喷 90X9 7.36/2200 | 6.6/2200 
EM190 90x9 8. 09/2200 | 7. 35/2200 
EM190N ”| 凝 气 冷 却 . 四 冲程 . 卧 式 、 渴 流 预 燃 室 90X98 10.623| 8. 09/2200 | 7.35/2200 
EM190A KR Mhi ER RARE 90x90 8. 09/2400 | 7. 35/2400 
R190 臣 式 ,四 冲程 ,水冷 .涡流 室 90X100 |0. 636 7. 35/2200 


8. 1/2200 
8. 1/2400 
7. 36/2200 


0. 636| 8. 91/2400 
. 636| 8. 9/2400 
. 636| 8. 1/2600 


R190 Eh Pe KY AWE 
R190A Bhs Oe KY ,涡流 室 
R190A 卧 式 .四 冲程 .水 冷 . 涡 流 室 


R190B 卧 式 .四 冲程 ,水冷 , 直 喷 90X100 |0.636| 8.1/2200 | 7.36/2200 


90 x 100 
90X10 
90X10 


D 
D| o 





SQ192 Eb RAKY .涡流 室 92x90 |0.598| 7.7/2200 7/2200 
SQD192 卧 式 .蒸发 水 冷 . 直 喷 92x90 |0.598| 7.7/2200 7/2200 
SQD192N Ehst RAK . Ae 92x90 10.5981 7.7/2200 7/2200 


8. 8/2000 
11. 03/2200 


$195 Bb st .四 冲程 
195-B Bb. abe 


95X11 
95X12 


on 
oS 


. 815 
0. 851 


Lp 


K195 卧 式 .四 冲程 95 X110 |0.780| 9.92/2200 | 8.82/2200 | 8.1/2200 
S195 95 X115 11/2000 | 8.8/2000 | 7.9/2000 
S195- I 95X120 |0.851| 12/2200 11/2200 9. 9/2200 
S195 水 冷 . 卧 式 . 四 冲程 95X115 |0.815| 9.7/2000 | 8.82/2000 


11. 03/2200 
8. 8/2000 
8. 3/2000 
8. 5/2000 


a| 


195-B 水 冷 . 卧 式 . 四 冲程 95X120 |0.851| 12. 13/2200 
S195 臣 式 .四 冲程 .涡流 室 RAKA 95X115 |0.815| 9.7/2000 
S195N 中 式 、 四 冲程 ,涡流 室 、 燕 发 水 冷 95X115 10.815! 9.1/2000 
S195Q ERIR Che ARE, KRKK 95X115 |0.815| 9.4/2000 


S195M 卧 式 .四 冲程 .涡流 室 RAKS 95X115 9, 7/2000 


95X115 |0.815| 9.7/2000 


95X1] 9/2000 8. 1/2000 
95x115 0.815] 9/2000 | 8.172000 
S195B-1 有 中式 、 四 冲程 95X120 11/2200 
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8. 8/2000 
S195 Bb st .四 冲程 8. 8/2000 


S195L Bhst rh f 


an 


S195LM Bhat .四 冲程 


S195M Bbst .四 冲程 


It 
bo 


(ZE) 


Ha | 消耗 率 | 消耗 率 xa |! 
Zet EE: 
ome tae igm WRT 
oo dae fp | 福州 柴油 机 总 三 


生产 企业 





Ec — MERMER 


cea (aa LT 
520% 530% 765|140] RANE RART 


F-48 PU ej HE HALT” 


39. 3/1650 | <255.7 | <1. 84 |<106|<4.5/557x581x792|161| 电 起 动 “| 衡阳 建 湘 柴 油 机 三 





小 拖 、 农 用 车 .船用 ,发 电 | 福州 柴油 机 总 | 


220| 般 用 | 衡阳 建 汀 柴油 机 | 








消防 和 泵 .振动 夯 、 发 电机 组 、| or 
农用 .船用 =A AMR i] 


92.2 | <2si.6|<2.0a] | [712x408x520 100 RAE FR MR [FRM Ca 
270.0 | 3.4 |<i07|<4.5|670X378X560| 98 [ew FH Pa PsA 


28. 9/2000 
~ 2200 pe] | ft 





Fate [3.4 |<107|<4.51730X378X560|100| amz EE ARNT 
Pf et0.0 [3.4 |<107[<4.5|670X376X560| oe [eae Cd RL 
Peis... | pasxo] [omane «RRL 
6171920| 266.6 | 2.72 | 107 | ”|725X398X512|105| AME. La O E 
C æa | vee | 24s | ”| ”|725X363X512|105| RAPE, CA ERNE 
asr 259.6 | 2.72 | | [725X370X4921105| RAPE, CAR eA 






~ eee | AA CER RG [ORBITAL ol 


— | zs za] | | 农用 ,工程 机 械 ,发 电 ”| 常 柴 股份 有 限 公司 
— | 28 | oe | 农用 、 工 程 机 械 , 发 电 | 常 柴 股份 有 限 公司 


pren rs. [ea re wr | 4 pases Wer Cee KAN 
810 492 & 655 


raz. 2/1650 | 258.4 | <2. r2 |109 | 4 |506X489X767|141| NL 
/1600 | 260 | 23 [<io] ”|800X420X618|140| PERME A 
songo | 256 | 23 [<io] |837X420X6891155| PERME ‘(ie ase 


手 拖 ` 小 型 排灌 -副业 加 工 WERE ee 


SETER RETAANE ae 
PERHE M 四 川 沱江 动力 机 器 


48/1500 | 250 | 2.04 | 106 | 4 er4X420X618|155| ie HM AML Re [Raa HOLT 
fea RelA eR 
ino AMMI SEA RHA AL 


48/1500 2.04 | 104 4 165 SPEEA BN OL HERE T 吉林 省 动力 机 械 厂 
程 机 械 
拖拉 机 .农用 车 .发 电机 组 、| ，、. - _ 
. 0 < . < .0 < 0 ` , 了 
47. 2/150 251. 6 os sox40ox72| to 工程 机 械 及 国定 动力 等 九江 动力 机 厂 
拖拉 机 ,农用 车 ,发 电机 组 |， 、. . 
. 00 | <258. < 2.04 |<10 、 
43. 2/15 258. 4 <eo jki 870 X 400 X 7201 150 工程 机 械 及 固定 动力 等 九江 动力 机 厂 
拖拉 机 .农用 车 .发 电机 组 、| ，、， - _. 
43. 2/1500 | <258.4 | <2. 04 | <107 155 ~ 江 动 力 相 
9.2/1500 | <258.4 | <2.06 a 工程 机 械 及 固定 动力 等 [PTAA 
拖拉 机 .农用 车 .发 电机 组 、| ，、 - 
C 00 <= 和 < 4 < 7 
47. 2/15 251.6 jon 150 工程 机 械 及 固定 动力 等 九江 动力 机 
拖拉 机 ,农用 车 .发 电机 组 ,|，.、.. E 
r < < e < 一 t , 
| casa [<eo ci] “| 工程 机 梳 及 固定 动力 等 |” 
50/1650 <260 | <2. 04 < 拖拉 机 ,农用 车 .发 电机 组 、 九江 动力 机 三 


工程 机 械 及 固定 动力 等 
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3 





erie x 标定 功率 /转速 
1h 12h 
as aoa e a a 
mm X mm kW/(r/min) 


S195BM 卧 式 .四 冲程 95X120 12/2200 11/2200 


TEE: 
sas (gt O O sa ons) O Se 82/2000. 
SKIDS E 58/2200 
SX195-11 JER | 95X120 JO. 851 11/2200 


X195 


AKY HR .涡流 室 .四 冲程 5xl5 |o.as 


| 
en 
S195 R REKI RME 
195S Roke |9xlHs5|085 | 8. 8/2000 
柳 湖 牌 S195 ”| 水 冷 . 卧 式 .四 冲程 .涡流 室 EAE DAS 8. 82/2000 
O 
9.7/2000 | 


8. 82/2200 


at 


8. 8/2000 


oo | OD 


柳 湖 牌 S195D 35x115 8. 82/2000 

S195A 35x115 8. 8/2000 
ETET 5-772000 | 8.872000 
KAR X195A 95x 11 B. 8/2600 
‘CM XIOSN s 1/2000 


9.71 


sios T E Fasxuis Joers] | 6/2000 
S195M [ASK oh 95x115 |0.815| | 8. 8/2000 
SI95N ER Mnf | 95x115 |0.815| | 8.4/2000 


S195NM ”| 卧 式 ,四 冲程 8 8. 4/2000 


ahve si9s ER ARK IER 8. 8/2000 
江 动 牌 S195N RR RAKA .四 冲程 sxc fos 8. 1/2000 


江 动 牌 S195DN JERR BAKA OMe BED x15 [o 815 


AIE 
195T eR KO RNE 


D 
— 
an 


an 





8. 8/2000 


8. 8/2000 6. 6/1500 
8. 8/2000 6. 6/1500 


FR 





CC195 ”| 卧 式 .四 冲程 11. 03/2200 
S195 RKI ANE 8. 8/2000 
S195 卧 式 , 水 冷 .涡流 室 8. 8/2000 


S195 ERKO RAE 95x115 |0.815| | 8. 8/2000 


S195 卧 式 .水 冷 .涡流 室 9.7/2000 | 8.8/2000 
S195 ARKA RAZ 95x115 10.815) | 8.8/2000 
S195 ER KR RAE | 95x115 |0.815| 9.6/2000 | 8. 8/2000 
S195 KY RRA EA RHE | 95x115 |0.815| | 8.8/2000 
S195 KY RRA ER AME 
S195N ERR ROKE RE . 
S195 甲 式 水冷, 涡流 室 . 
S195 ER RRE PRK 
S195N ER RAR UKE 
S195 Bhat R 
S195 卧 式 ,四 冲程 95X115 | 
S195G [ER MAR RAZ KEKA | 95X115 | 
S195L 卧 式 . 四 冲程 .涡流 室 、 凝 汽 冷却 | 95X115 | 
S195LD__|ER MAE RHE BEUH 95x115 | 


1 
56/2000 
95X115 |0.815| 9.7/2000 | 8.8/2000 
95X115 8. 8/2000 
95X115 8. 8/2000 
95X115 8. 8/2000 


154 优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 


( 续 ) 
elt 
my | porte te 
53.6/1650| <253 | <2.04]<tor] | 930X400X720|150 九江 动力 机 三 


4 排灌 、 农 副 加 工 ,发 电 、 船 舶 | 山东 泰安 柴油 机 厂 





ERR 生产 企业 





— 
Co 
-J 


人 
信 


107| <4 |885X480X620|140| 农 用 动力 四 川 新 达 内 燃 机 厂 
maio) zsa | 2.04 | 108 | +870485x6851150 | 通用 baa 
53. 6/1760 拖拉 机 ,抽水 .发 电 三 峡 柴 油 机 厂 


| 
oo | oO 
aa 


ho 
Co 
心 
oO 


iN 
iN 


oma] SES | sn 下 over 有 


4 |?70X480X636|135| 手 拖 、 发 电 及 农用 动力 ” “| 株洲 市 柴油 机 厂 
814X551X6201145| 农 用 拖拉 机 南京 柴油 机 厂 
820X551X684|1 51 农 用 拖拉 机 南京 柴油 机 厂 


47/1600 | <251.6 | <2.04 |<] 
D> 47. 2/1500 <251. 6 10 
D> 47. 2/1500 <258. 4 10 


mm 


AN 
S 
fle 


a 
A 
本 | 


nN | 


4 
5 


ALA 


<107 ?70X480X620|150| 手 拖 、 排 灌 等 南安 柴油 机 厂 
<1 770X480X 6201145| 运 输 车 、 小 型 船舶 南安 柴油 机 厂 


P= 
Olo 
sj“ 


keet- | 


48. 6/1500 


S| 

| 48. 6/1500 | 4.5|853X498X640[150| 拖 拉 机 ”| 甘南 沫 油 机 厂 
1. 63 

47. 2/1500 

47. 2/1500 | 

43- 3/1500 


1 feiaxasox sia 136)ie@ ES SEM LT 
47. 2/1500 <1. 84 835X480X659|160| 通 用 型 。 ”| 郑州 飞 马 股 份 有 限 公司 
RME EE T R KEE CE E 
43. 3/1500 835x493x702 165 BAW = RIK SRG AR a 
42/1600 .5|830X486X656|160| 拖 拉 机 用 。 “| 开封 柴油 机 三 
TR eR AL 
820x468x662) “| 小 四 轮 . 手 扶 。 ”| 武汉 柴油 机 广 
820X468X687| [hw $#$ 。 “| 武汉 柴油 机 广 
820X468X687| “| 小 四 轮 . 手 扶 RR ALT 


BE 
L 
B 


— 
oO 
am 


3 
: 
£ 
人 | 入 


~ | 
an 








_ 手 扶 、 小 四 轮 REM. i 
。 . <4, 70 480 X 620/140 T APRIL A] ZS 
47/1600 <257 |<1.084)<107/<4. 5}770X 480 700/145 PIR NAR REE 江苏 江 动 集团 公司 
电 , 农 副 加 工 
47/1600 <257 | <1.84 |<107 


IN 


47/1600 | <250.2 | <1. 84 |1<107 
手 扶 、 小 四 轮 、 排 灌 、 发 电 、|、 _ - 
4.5|900X480X7001150| | — 江苏 洒 . NG 


47. 3/1600 4 160 | 排灌 ,发 电 、 船 舶 , 农 副 加 工 | 德州 生 建 机 械 厂 
47. 3/1600 752X528X593|160| 小 拖拉 机 德州 生 建 机 械 厂 
53. 6/1650 109 | 4.5 |884X410X680|165| 拖 拉 机 及 工程 机 械 重庆 柴油 机 厂 

48/1800 830x466X705|140| 小 四 轮 拖拉 机 、 排 灌 内 蒙古 动力 机 厂 


3 
OO 
| 

Io 


g 
D 
Aa 
Jæ 
D 
~< 
人 


3. 81814X480X618|140| 小 四 轮 拖拉 机 .排灌 | 内 蒙 乌兰浩特 柴油 机 厂 
1770X475X620[135| 通 用 RIL 
842X413X640|145| 通 用 “| 宁夏 长 城 机 器 制造 广 
CEE TEL 下 
770X480X600| “| 小 拖车 及 固定 作业 | 丽水 动力 机 械 厂 
47.2/1600| 252 | 1.84 | 106 CO ee 
.5|814X480X618|145| 农 机 ”| 常 柴 股份 有 限 公司 
257 | 2 | | | hso 农 册 RY 
48. 5/1400 .5 |866X490X616|145| 通 用 | 武进 柴油 机 厂 
arzao] 250 | 2 | HNM EENAA 
eno] 27 | 2 | HAS EIRE 
Cas [aor za | anxn OOOO ET 
00 | 244.8 | 4.63 |<107| 3 97X480X640|140| 农 到 产品 而 工 机 入 O EREET 
42.171500] 250.2 | 2.04 |106 | 4.5 [850x480x620 16 FR RAMENA (WERE 
(42171500 | 265.2 | 204 | 106 | 4.5 [o50x480x675l1SS FRAME ae [Rew RUA 
950 X 480 X 675 福建 省 龙 溪 机 器 三 
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48/1600 
47.2/1600| 251.6 | 2.04 |<107 
18. 4/1600 


5 


: 

A 

a 
Eae 


— 


标定 功率 /转速 


we LEX | eel Ih 12h HA 


kW/(r/min}) 
$195 8. 8/2000 
$195 8. 8/2000 
195 8, B 200) 








> 
Go 
ed 
a 


LD195 ERK RRS 95X115 11/2206 


山东 195 ERR KIS ANE 





95X115 10. 8l 8. 8/2000 


an 


S195 卧 式 .四 冲程 .涡流 室 95X115 |0. 815 8. 8/2000 
敦煌 S195 ”| 卧 式 .四 冲程 ,蒸发 冷却 95X115 9.7/2000 | 8.8/2000 
敦煌 S195 ”| 卧 式 .四 冲程 ,冷凝 冷却 95X115 9.7/2000 | 8.8/2000 

X195 中式 、 四 冲程 .涡流 室 95X115 |0.815! 9.7/2000 | 8.8/2000 


0.815; 9.71/2000 
95X115 |0.815| 9.7/2000 
0.815} 9.71/2000 
0.815; 9. 71/2000 
9. 71/2000 


So 
a 
x 
— 
— 
aT 


8. 83/2000 
8. 8/2000 
8. 82/2000 
8. 82/2000 
8. 82/2000 
8. 8/2000 
8. 3/2000 
8. 3/2000 
8. 8/2000 
8. 8/2000 
8. 8/2000 
10/2200 


S195 KY . 卧 式 .四 冲程 .涡流 室 
如 动 牌 S195 ERA KA .涡流 室 

X195 ERA .水冷 .四 冲程 

X195B 卧 式 .水 冷 . 四 冲程 


X195N Bho KY .四 冲程 95115 |0. 81 


sO 
an 
xX 
— 
— 
on 


a] 


on 


山东 195 卧 式 .四 冲程 95 X115 |0. 81 


| 95x 115 | 
95x115 | 
95X115 | 
95X115 | 
| 95x115 | 
95X115 | 
95x115 | 
95X115 | 
95x115 | 
| 95x115 | 
95X115 | 
95x115 | 
| 95X115 | 
山东 195N “| 卧 式 、 四 冲程 | 95 X115 |0. 815 
95X115 | 
| 95X115 | 
| 95x115 | 
935x115 | 
ans 
| 95X115 | 
95X115 | 
95X115 | 
95X115 | 
95x115 | 


oO 
—_ 
an 


山东 195ND “| 卧 式 .四 冲程 95X115 |0. 
山东 195A | 卧 式 .四 冲程 95X115 |0. 815 
X195 pt 水冷. 四 冲程 .涡流 室 95 X115 |0.815| 9.7/2000 
S195 pH. KY RRR .815| 9. 7/2000 
S195G 四 冲程 . 卧 式 .水冷 95X115 |0.815 


S195 四 冲程 bah K 


S195G-1 


oo | oo 


wo 
an 
x 
本 
—_ 
at 
目 


95X115 10.815 9/2000 


10:2200 


ER 
外 
i 
vi 
~ 


冷 95X115 10.815 


hi af 





9/2000 


a ie 
+ | 
Ae | RB 


S195GN 0. 815 


ER 
5 
RK 
at 
% 
BS 
x 


Éi 


` 


10/2200 
9/2000 
8. 82/2000 
8. 82/2000 
8. 82/2000 
8. 8/2000 


95X115 J0. 815: 8. 8/2000 


Ear 


S195GNM .81 


a 
# 
ft 
T 
9 
d 
at 
By 


* 


` » 


a 
ait 
iS 
a 
x 


95X115 |0.815| 9.7/2000 
9. 7/2000 
9. 7/2000 


L195 pk be 
L195-1 上 式 、 四 冲程 
L195-3A EA be 
山东 195 涡流 室 
山东 195T AAZ 


0. 815 
0. 815 


QO 
— 


tO 
aon 
x 
— 
— 
nN 

Co 

ar 


R195 S ARERR MME AWE FH 95X100 8. 82/2200 


R1100 甲 式 .水 冷落 发 式 .四 冲程 ,涡流 宝 、 手 摇 100x100 8. 82/2000 


100x115 lo. 903) | 
100x115 Jo. 903] | 
100x115 |0. 903) j 10. 5/2200 


100X115 12, 14/2200 | 11. 03/2200 


at 
& 


S1100A Rbk ah 

S1100A 一 5 | 卧 式 .四 冲程 

S1100AN 卧 式 . 四 冲程 
$1100 Ke ER MAE RAE 
$1100 水 冷 . 卧 式 .四 冲程 .涡流 室 
S1100A 卧 式 RAKE TAM = 
S1100 Eh HEKY BRE 100115 11/2000 | 10. 3/2000 


| 12. 1/2000 | 

H1100 EAR PLE. REKS 100x115 |0. 903| | 10. 30/2000 
12/2200 | 
11. 8/2200 | 
11/2000 | 


100X115 |0. 903| 12. 14/2200 | 10. 3/2000 


100X115 10. 903| 12. 1/2000 


如 动 牌 S1100A | 卧 式 ,水 冷 .涡流 室 100X115 |0.903| 12/2200 


S1100 JERKS RME 100x115 11. 8/2200 
S1100A JER RHE REKA 11/2000 
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Be KATH HE / 机 油 











噪声 |: 

i ih 生产 企业 

Nem/ | g/(kW | g/(kW | dB 
| | 252 | 2.04 | 105 | <3 [864x470x400] 135 | 农用 动力 巢湖 柴油 机 三 
| i | | sl4xa8ox6i8|<i4d 农 用 动力 SET 

农机 ,小 拖拉 机 ,发 电 、 船 , est: 

47.5/1500 | 254 1.4 | 106 | 4 |752x528x593| 160 3 总 ] 
107 | 4 |782x528X616| | 小 四 轮 . 农 用 排灌 山东 沂源 柴油 机 三 
3.9 |870X515X670| 140 | 车 用 ,农用 浙江 黄岩 八 一 通用 机 械 | 
P Paste | est [io <a 1770X480X620| 145 5r (AL LAAT 
Tse] 81 tor] <4 [710% 480x620) 150 [an AMET RAR EZ 
0 250. 2| <2.04 | 107| <1 [670x486x660] 163383001 DRTE 


LaF] 


47. 1/1500 <2.04 |<10 
47. 2/1500 

47. 24/1600 2. 04 
47. 2/1600 2. 04 
47. 24/1600] 258.4 | 2.04 
47. 2/1500 2. 04 
44. 4/1500 2.04 | 107 | 4 山东 滨州 柴油 机 三 
44. 4/1500 2.04 | 107 | 4 |877x528X653| 180 | 车 用 ”| 山东 滨州 柴油 机 三 
47. 2/1500 2. 04 752X528X593| 165 | 固定 式 ”| 山东 滨州 柴油 机 广 

4 


<<4.0|814X480X618| 135 [PW KA RE ”| 保定 地 区 柴油 机 三 


.5|814X480X620| 135 FREI AE RA [TAMRA 
0 |850X420X660| 155 | 农用 固定 动力 ,小 四 轮 | 山东 聊城 内 燃 机 广 


0 农用 固定 动力 ,小 四 轮 “| 山东 聊城 内 燃 机 厂 
E 
EN 


— 
oo 


— | = 
D 
ala 


— 
D 
一 


| AAT SE BH AR Ly AC A RL 
山东 滨州 柴油 机 三 


pp 
Oo 
=J 
Ja 











p— 


5 
47/1600 | 251.6 有 .04(1.5)| 委 107| <4 |831x 486 637| 150 | 拖拉 机 及 固定 作业 河南 新 乡 内 燃 机 三 
47.2/1600 | 250.2 | 2.04 | 109 | 4 |845x485X620| 140 | 农用 、 发 电机 组 .工程 机 械 | 徐州 柴油 机 厂 
1.8 | 106 | 4 |870x515X670| 140 | 固定 动力 浙江 四 方 集团 公司 
48. 1/ 
2 
2 


8 


re i + “ a A 
1400~1500 4 s70x815 670) 140 FFE 浙江 四 方 集团 公司 


| 0 | 4 8370x515X670| 740 | 国定 到 AMF RADA 


48.1/ BE | e | 106 | a |seoxsisxsro| 150 mean tment 浙江 四 方 集团 公司 
257 i - — 


107 | 4 [850x498x640] 150 | 小 拖 、. 农 用 ,工程 机 械 ”| 沈阳 柴油 机 厂 


250.2 | 27 |107 | 4 |850x498X640| 150 | 小 拖 \ 农 用 .工程 机 械 | 沈阳 柴油 机 厂 
| | 小 拖 .农用 、 工 程 栅 械 ”| 沈阳 柴油 机 厂 
| 
47/1600 | 


— 
~ 
© 
> 
l 
— 
an 
i) 
心 


‘el 


l. 
I. 
2 





[255.7 | 2.04 | 107 | 4.0 |772X528X615| 160 | 国定 动力 BEARTA 
泰山 120 拖拉 机 潍坊 柴油 机 厂 


150 | 小 四 轮 拖拉 机 | 沈阳 柴油 机 三 
ase | | 109 | 4 660x420X676| 150 Druen ERR 
270 | am | 109 | 4 860x420X570| 150 pms EMEN 
59/1650 858X420X620 小 四 轮 、 农 用 车 ,水 泵 、 发 电 | 保定 地 区 柴油 机 厂 
-~ ga 
52. 6/1760 107 | 4 |870X403X680| 155 | 小 四 轮 .农用 车 .水泵 、 发 电 | 宁夏 长 城 机 器 制造 矿 
<107| [770x480x620 小 四 轮 .农用 车 ,水 泵 ,发 电 | 南安 柴油 机 厂 
52. 63/1600| 250.2 | 2.04 | 和 109| 4.5 |853x498X640| 160 | 拖拉 机 = HLT 
55/1650 858X420 660) 155 | 小 四 轮 RA ”| 江苏 如 振动 力 机 三 
50 


bo 
en 
{— 
D 
~ 
~] 
bo 
— 
Co 
TO 
> 
oo 
oa 
© 
x 
ye 
Bo 
oS 
x< 
oo 
了 
> 


59/1760 2.04 | 108 | 4.5 [866x646%490| 160 | 农用 ,发电 ,工程 机 械 “| 徐州 柴油 机 厂 
53.5/1760| 250 | 2 | | ”1857x480X675| 155 | 小 拖 、 运 输 车 ,发电 、 农 排 扬 州 新 星 股份 有 限 公司 


优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 157 


型 号 


S1100AN 
Z1100 
Z1100N 
Z1100NM 
S1100 
TY1100 
$1100 
S1100M 
S1100N 
S1100NM 
$1100 
SX1100 
S1100 
S1100 
1100 
CC1100 
HF1100N 
HF1100NT 
HF1100NET 
HF1100 
HF1100H 
HF1100HT 
HF1100HT1 
兰 柴 LS1100 
兰 柴 LS1100N 
兰 柴 LS1100ND 
D1100 
1100 
1100N 
SD1100 
SD1100N 
SD1100ND 
SD1100A 
S1100A 
S1100AN 
$1100 


51100 


51100 
S1100A2 
S1100A2N 
S1100 
1100A 
S1100 


$1100 


S1100L 
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排 量 
L 





卧 式 .涡流 室 .北汽 水 冷 
、 KY 
` * Ed 


100x115 
100x115 |0. 903 
100X115 10. 903 


0. 903 


BIS 
Ears: 
wa | 
BR | BR 
va | Si 
ae 
-Ý et 
3s 
RS 
+ 


_ 


H 
= 
ie 
RR 
a 


i a 2 
5 3 
m|! 
=H 
ra 
ia 
由 
六 
St 
ot 
四 


SO 
Co 


a 
att 
aS 
Ht 
cit 
(et 
x 


100115 
100 115 
100 115 10， 
100X115 | 0. 903 
100X115 10. 903 
100x115 | 0. 903 
100x115 | 0. 903 
100X115 |0. 903 
100 120 4 
100115 10. 90 

100115 | 0. 903 
100 115 |0. 903 
100X120 | 0.9 

100 115 | 0. 90 

100X115 |0. 90 

100 X 115 | 0. 903 
100X115 | 0. 90 

100 115 |0. 903 


100x115 
100x115 
100 X 120 
100 x 120 
100 120 
100X115 
100 115 


0. 903 
0. 903 
3 


全 ` 


Xo ` 


卧 式 . 四 冲程 
卧 式 、. 四 神 程 
卧 式 .四 冲程 
卧 式 . 四 冲程 
卧 式 `. 四 冲程 
臣 式 .四 冲程 


> 
so | to] sO 
Oo 


OO | oa 
| 


hee] 


EA JKE RAE 
EAA AME 
AR RME 
卧 式 . 四 冲程 
Eb SX AME 
ER AME 
卧 式 .涡流 室 

bk it 
涡流 式 
涡流 式 
涡流 式 
有 中式 、 四 冲程 、 碰 发 冷却 
卧 式 . 四 冲程 .冷凝 冷却 
卧 式 . 四 冲程 .冷凝 . 电 起动 


wo | 心 
TERZI ia 


wO 


kz] 


HR | HER 


EPR KE RAZ 100X115 
卧 式 ,水 冷 、. 涡 流 室 100X115 


Eph KY AAF 0. 942 


KEKA BR RNE 100X115 

eR KY Bt RE 100115 

RAAH BDR .涡流 室 100X115 
.9 


100X120 


RR KY 100115 
PRK RE 100115 
px .四 冲程 100X120 


HA 


0. 942 
0. 942 


HA 


hs. U h FE, AR A KS .涡流 室 


100x120 


Bb te . 凝 气 冷 却 .涡流 室 100X120 


tO 


标定 功率 /转速 
kW/ (r/min) 


9. 8/2000 
11/2200 
11/2200 
11/2200 
11/2200 
11/2300 
11/2200 
11/2200 
10. 4/2200 
10. 4/2200 
11. 03/2200 
11/2200 
11/2200 
11. 03/2200 
11/2200 
11. 76/2200 
10. 5/2200 
10. 5/2200 
10. 5/2200 
11/2200 
11/2200 
11/2200 
11/2200 
11. 02/2200 
11. 02/2200 
11. 02/2200 
11/2200 
11. 03/2200 
11. 03/2200 
11/2200 
10. 5/2200 
10. 5/2200 
11/2200 
11. 03/2200 
11. 03/2200 
11/2200 


10. 3/2000 





12/2300 


12. 13/2200 
12/2200 


12. 13/2200 
12. 13/2200 
12. 13/2200 
12. 13/2200 
12. 13/2200 
12. 13/2200 


12/2200 


12. 1/2200 11/2200 


11/2200 
12/2200 
10. 5/2000 


11/2200 
9. 8/2000 
10. 3/2000 

11/2200 
11. 03/2000 


12. 1/2200 


12. 1/2200 11/2200 


12. 1/2200 11/2200 


持续 


9. 9/2200 


优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 


最 大 扭矩 / | 燃油 | 机 油 vase | tere 外 型 尺寸 |F 
转速 消耗 率 | 消耗 率 | 长 X 宽 Xx 高 | 最 、 
= Ea H$ 生产 企业 
N+ m/ g/(kW | g/(kW! dB Bosch x mm X k 
(r/min) h) eh) | Aa) OS pame mm A mm) Sg 
| | 


[aii xaa0xe| 100] EERE ERE [SRR 


53, 6/<i7ed_250_| 2.0 | 107 | 4 |320X515X670|155| Rea. AEN NARA 
53.6/<i76q 255 | 2.0 | 107 | 4 |s20X515X670|165| Mea AeA [MILO RMA 
53.6/<i76d 255 | 2.0 | 107 | 4 |820X515X6701170| Mean. AEM lL RAAT 
Sc 
rai. 3/1725 | <251.6[ 1.63 [<109] 160| o i ar 
109 | 4 Ces oe Te 
109 CST es CoC Ce 


a 
oO oo | œ | cn 
Ww ww | a | co 
en ajala 
x XIXIX 
an cm ar] e 
心 Olle 
> i A | 心 
x Kix xX 
D> a | oa | oo 
fers) mia] o 
3 tlli“ 


— 
an | ao 
ojo 


50. 8/1760 4 [835X 504X687 小 四 轮 , 手 扶 武汉 柴油 机 厂 
50. 8/1760 小 四 轮 , 手 扶 武汉 柴油 机 厂 
51858X420X660|155| 农用 .工程 机 械 动 力 四 川 新 达 内 燃 机 厂 


810X485X685|160| 通用 | 三 号 柴油 机 厂 


FRI [ACR BLT 
150, Fk NRRL PERAD 

165| 小 型 农机 车 、 船 配套 [KEERA 
170| 通用 型 BL 


25 
53.6/1760| 252 | 2.04 | 1 
53. 6/1760 1 
108 
| | 204 | 10 


Oo 
O 


770 X 480 X 650 
935 X 480 x 620 
776X524 X 625 
901 X 500 x 680 
800 X 544 x 648 


4 


Ee 
S 区 
ak beek 


.5 


> 


— 
~~) 


185| 固定 动力 潍坊 柴油 机 有 限 公司 


107 | 4.0 |756X520X663|175| 泰山 150 拖拉 机 潍坊 柴油 机 有 限 公司 


由 


810X 520X663 
776X 544X615 


,0 


= | = 
“vja 


1 


i 
54/1760 07 | 4. 


Ha 


co 


= 
=J 


心 


860X560X640 


185| 泰山 150 拖拉 机 潍坊 柴油 机 有 限 公司 
国定 动力 潍坊 柴油 机 有 限 公 司 
860X560X620|185| 固定 动力 潍坊 柴油 机 有 限 公 司 


175| 泰山 150 拖拉 机 潍坊 柴油 机 有 限 公司 


54/1760 107 | 4.0 [860X560X620|185| 泰山 150 拖拉 机 潍坊 柴油 机 有 限 公司 


Pasi. | | «0 586X420X660| 55 16 B7 hE = Mem mL 
Pisa [2 01 [100] 4-0 [ase xazoxes0) 160) 1 马力 小 内 指 拉 机 [= SEO 
fs 258.4 | 2.04 |<109] 4.0 [890x420x 660/180] 15 马力 小 四 轮 拖拉 机 ”| 兰州 柴油 机 厂 
Sa 671760] Kas0.2 | <i. ed [<iva] 1920X a10X662]185| Mm HLT 
109 950X420X675|175| 小 四 轮 。 ”| 山东 聊城 内 燃 机 厂 
58 64/1760] 258.4 | <1. ee] 109 | ao [950X420X710|190| nme une 
OCC 一] 东 诡 州 玉 讽 厂 
106 | e1756X536X 602]185| 国定 式 UT 
106 | a 881X536X660|200| 车 用 RT 
3 0716501 250.2 [2.04 | 106 | 4 156X536x602|185| BER [uve BET 
EPIT 
Zot] Za 5 [820X551X664]165| amen ”| 南 字 让 
Pease | 2.7 [ioe] <a. 5[e58xaz0x660[155| Sa AR (OG = wR 


小 四 轮 、. 农 副 加 工 . 船 舶 .| 


ERICIEZZ | zos | 108 | 4 |796X505X6561165| 农 机 —=S=C~C*«*ia 


P| me | feios an ”| 沫 有 从 有限 公司 
EE |、 Cr Cr CTLs 
Csao | med | cee] ”| feor io mn C= AL 
Sasamo] 245 | 16 [<10] <a asx500X715| | 通用 =i LT 


< [iso] Aa a eR 


小 四 轮 .农用 车 DRE) ,、 D 
859 X 500 x 620/155 机 农 排 . 船 用 挂机 福建 省 龙 溪 机 器 | 


4 109 
| | 小 四 轮 拖 拉 机 、 农 用 车 .小 |  e 
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53.6/1760 | 250.2 2.0 


159 


标定 功率 /转速 


HE 持续 
L 








Mo 
kW/(r/min) 
SD1100 Bhat KY .涡流 室 100% 115 11/2200 
ZE1100 BAR KS RAME 100x115 11/2000 | 10. 3/2000 
$1100 卧 式 RAKY ATS 12.1/2200 | 11/2200 
江 动 牌 ZHLLOOWABH RR IKY OE A 100X115 12. 1/2200 ， 11/2200 








i ZH1100 ERA AEK: Wm EEA, ER 100x115 11. 4/2200 | 10. 3/2200 
FIL511 WHA AR 100X105 |0.824| | 10.9/3000 
TY1100F (AR. WLS AI 100X115 |0.903| [| 10. 3/3000 
S1102 WHA AS. AI 102/115 |0.940| |11.82/2000 

1102 ERR ERKI 102x115 10.940] | 12. 5/2300 
S1102D ERA, KEKS 102x120 10.980| | 12. 1/2200 
S1102LD ”| 卧 式 .蒸发 水 冷 102x120 |0.980| | 11/2000 
ZS1105 ERR. RAKS A 105X115 12. 1/2000 | 11/2000 
ZS1105-1 Bhat. RAK . AOR 105X115 |0. 996] 13. 2/2200 | 12.1/2200 
ZH1105 四 冲程 RAC TKS Bb rk. EIER is 105x115 |o. 996 12. 13 11. 03/2200 
ZH1105W (Eb, ey nf 100 115 |10.996| 13. 3/2200 | 12. 1/2200 

1105 Bhat. 7k 24. DU ab Be FPR 105 115 12. 9/2000 | 11. 7/2000 
ZHI105W | 臣 式 .水冷 , 四 冲程 . 直 喷 式 燃 烧 宝 105X115 
S1105 也 式 、 四 冲程 105X115 |0.996| | 12.1/2200 
S1105M 中式 .四 冲程 105X115 [0.996| |12.1/2200 
S1105N ERÈ Do nt fe 105X115 0.996] ”| 11.5/2200 
S1105NM ”| 卧 式 .四 冲程 105x115 |0.996| [| 11.5/2200 

江 动 牌 ZH1105WA 卧 式 . 四 冲程 . 直 咏 105X115 13. 2/2200 | 12. 1/2200 
江 动 牌 ZH1105WH 了 卧 式 ,四 冲程 、 直 喷 105X115 |0. 996| 12/2000 11/2000 
江 动 牌 ZHLIOSWNEbSR DO eR BOR 105X115 12/2000 11/2000 

ILZ 0 

Ta zA) ”| 甲 式 . 凝 汽水 冷 .四 冲程 , 电 起 动 、 直 喷 105X115 12/2000 11/2000 
ZH1110 Bhst KR A 110X115 |1.093| |13.23/2200 

ZH1105WG ERA. AR AK 105X115 |0.996| 12.1/2000 | 11/2000 
SD1105 中式 ,四 冲程 水冷. 直 喷 105X115 |0. 996| 13,2/2200 | 11.7/2200 
ZH1105 立 式 .四 冲程 ,水冷 . 直 喷 105X115 13.2/2200 | 12/2200 
ZH1110 LA MWE KS A 110X115 |1. 093| 14. 3/2200 | 13/2200 
S1110 ERIR. H mh FE KS , HIA 110 115 13. 23/2200 
ZS1110 卧 式 .四 冲程 ,水冷 . 直 喷 100X115 ro o 13. 24/2200 
1110 卧 式 . 四 冲程 ,水准 100X115 |1.093] 14.7/2200 | 13.2/2200 
BM1110 卧 式 `. 四 冲程 .水冷 110X115 |1.093| 15/2400 | 13. 24/2200 
ZH1110 PBT bah KS 110X115 vo o 13. 24/2200 
LD1110 fit ERR KS 110x115 |1.093| | 13. 2/2200 
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) 








( 续 

` ` 3 <x x = 
"m g 8 

小 四 轮 拖 拉 机 、 农 用 车 、 小 








小 四 轮 .农业 排灌 山东 沂源 柴油 机 厂 
4.5 小 四 轮 .农业 排灌 郑州 飞 马 股份 有 限 公司 
小 四 轮 .三 轮 摩托 ,发电 及 
. <250.2 | <2.04 |<109| < - 

<1. 84 | 所 109| 人 4.51842X460X623[150| 通 用 | 江苏 江 动 集团 公司 
EE a 石家庄 市 柴油 机 厂 
pT 245 | 2 |108 | 4 |480x530x710|160| | 新 乡 利 民 机 械 工 业 公司 
866X490X646|160| 通 用 | 武进 柴油 机 厂 

| | | ”| | | 通用 | 沈阳 柴油 机 厂 

| | |945X500X694|176| 通 用 | 福建 龙 溪 机 器 三 
59. 04/165 | | |945X500X712|185| 通 用 IR 


<238 | <2. 04 


© 


9 
S MAR RHE TEIR, |u tt 1S a 
8 


945X 500X712] 
发 电 
s< <2. 

59/1500 a 

~ 1600 <238 | <2.04 |<109!<4. 5| 825% 410 670] 155 | 拖拉 机 用 、 辕 定 用 A GH EE 
238 | 2.04 | | | | 农用 运输 车 ,发 电 淮阴 柴油 机 厂 
244. 7 2o sa <4. 5|825X410Xx670|180| HEAL HL A EHL 郑州 金牛 股份 有 限 公司 
825X410X670|155| 拖 拉 机 、 发 电机 等 新 乡 内 燃 机 厂 
| 60/1600 | <238 | <2. 04 1&108|<4.51825X410X670|180| 拖 拉 机 ,发 电机 等 开封 柴油 机 三 
59,0/1760 | 238 | 1.63 | 109 | 4 1850X518X662| | UH. FR 武汉 柴油 机 三 
109 | 4 |850X518X662| | HE Fik 武汉 柴油 机 厂 
55.8/1760| 258.4 | 1.63 | 109 | 4 [850x518x687| | MUR Fik TRI TL 
| 55.8/1760 | 258.4 | 1.63 | 109 | 4 1850X518X687| | NR FR 武汉 柴油 机 厂 

59/1760 842X462X623|1155| 小 四 轮 . 手 扶 江苏 江 动 集团 公司 

59/1600 小 四 轮 . 手 扶 江苏 江 动 集团 公司 

59/1660 小 四 轮 , 手 扶 江苏 江 动 集团 公司 

59/1600 <1. 84 |<109 <4. 5|e12xssex-09) 170 小 四 轮 . 手 扶 江苏 江 动 集团 公司 


64/1650 | | ç | 
57/1760 <2. 3 


38 
38 


808x466x680) “| 小 四 轮 . 农 用 车 .工程 机 械 | 江苏 江 动 集团 公司 
155| 通 用 型 | 山西 平 遇 柴 油 机 厂 
780X550X610|165| 小 四 轮 . 农 副 加 工 泰安 柴油 机 三 

小 四 轮 .发 电机 组 .工程 机 | 

城 .农用 车 东台 柴油 机 厂 


518X531X742|180 


小 四 轮 .发 电机 组 .工程 机 
械 、 农 用 车 


518X531 X742|180 东台 柴油 机 三 


P| 
a 
a 
2 RR TALS HAIL 
方 集团 公司 .党 柴 股份 有 
委 | 小 四 轮 .发 电机 组 .工程 机 “ns 
866 X 451 X 676 180| 械 .农用 车 限 公 司 . R HBL. 
[i 
P| 






龙 溪 机 器 厂 .徐州 柴油 机 


加 


64.2/1650 | <238 | <1. 84 


POE. A LB. LE NL 


| ee ”| BLT 
66. 9/1600 85X481X755|200| 小 四 轮 RAL 


[amg anne see AR SOR A AA PLIE fa A 


180| 农 用 车 .小 拖拉 机 、 发 电 AMAHINA 


64/1650 
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单 红 汽 


erie X 标定 功率 /转速 
ns a x 行程 | 大量 | mn | 12h [ERRERA 
IE32F ERR PER | 32x30 [0.024] 0.4/4000 | | 1/3500 
1E32F FR AWAR HER | 32x26 0.0209 0.9/5400 | | 
1E32F 单 缸 ,强制 风 冷 .二 冲程 0. 98/6500 
1E35F ÄH RI ME | 35X30 0.0289 | 9. 59/6000 | 
1E36F ”| 单 和 ,强制 风 冷 .二 冲程 36x30 |0.035| | 0. 81/6500 | 1.2/5000 
1E40FB-3 ”| 单 红 、 强 制 凤 冷 、 二 冲程 | 40X33 0.041 | 2.1/7500 | 2.6/6000 
1E40F-2PY ”| 单 红 、 引 风 风 冷 .二 冲程 | 40x35 |0.044| | 1.18/6000 | 
1E40F-3A ”| 单 氏 强制 风 冷 .二 冲程 40X33 0.041 | 1.47/7000 | 
CH25/CH25A | 单 氏 .强制 风 冷 、 二 冲程 | 40x40 |0.050| 2.24/8000 | 
1E40FB ”| 单 红 ,强制 风 冷 2. 5/6500 
1E40F-2PZ ”| 单 氏 、 引 风 风 冷 | 40x35 |0.044| | 1.18/6000 | 
1E40F | BEAL al PRLS 1. 47/5000 
1E40F BT aa RUS, — oh | 40x40 0.050 | 1. 18/5000 | 
CH29 单 红 、 强 制 风 冷 .二 冲程 | 45X34 |0.054| 2.94/9000 | | 
1E45F «| RAI E | 45X35 .0551 1.84/7000 | 
051A FTES 48x52 [0 094| 2.6/5000 | | 
1E50F 二 冲程 .强制 风 冷 | 50x50 10.098| 2/3600 | | 6.2/2500 
1E50F BAL ALY ark, She 50X50 ose) ane 5. 9/3600 
1E50F4A EHARA | 50x52 |0.104| | 1.76/3000 | 
1E50F46 |E. ek LA | 50x40 10.079| _:1- 47/3000 | 
1E52F 单 红 、 立 式 、 强 制 风 冷 .二 冲程 sexas Jooel | ea 6. 1/2300 
1E52F 单 缸 、 强 制 风 冷 .二 冲程 52x52 |0.110 | 2 2/3000 | 
152F 单 缸 、 风 冷 . 二 冲程 52x44 |0.093| | 12/3000 | 
1E56F 单 缸 、. 强 制 风 冷 .二 冲程 0.128| | 2.2/3000 | 
1E60F BA GT RH LYS. = HE r 60x52 |0.147| | 2. 4/3000 
401 四 冲程 .强制 风 冷 60. 3/47.6|0. 136) | 1.6/3000 | 5.5/2700 
498 DO rp fE A 62.7X 54 7. 7/2700 
(1 小 时 功率 ) 5. 88/ 
ue PAD OE ES | saxcar fo. 142| 257/4000 1. 83/3600 | 3300~3400 
163F FEER RA LYS LARREZ 0. 168 aaao | 小 时 功率 ， 
2. 57/3500 
165F=3 BRE SL R Hell LS 65 X 65 4.05/5000 2.94) 
165F F LA AHRS 65.1x61.9 | | 272/3000 | 
1702} PET. . LAR GR ll ALIS xes fo.eso) 3. 68/ 000 
AK-10 [K® | 72x85 |0.346| 6.7/3500 | | 20.09/3500 
175F 四 冲程 . 风 冷 16. 2/2800 
178F WF L RS 77. 8X 82. 60. 393| 7. 35/3600 | | 22/2400 
182F 强制 风 冷 .四 冲程 82X75 10.396| | 5. 5/3000 | 
190F 强制 风 冷 ,四 冲程 90. 5X82.60.531|11.76/3600| | 35/2600 
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油 机 
wR YH Jij: DRAJ RT 
噪声 质量 
消耗 率 [ae 长 xX 宽 X 高 质量 ， 
g/ kW | g/(kW dB 主要 用 途 生产 企业 
oh) .hh) (A) mm X mm X mm kg 
| 620 | | 
”| 





620 机 动 脚 踏 两 用 车 上 海 汽油 机 三 
600 | 208x207x163 | 3.5 | 油 锯 , 园 林 机 械 柳州 机 械 厂 
| 86 | | | 170x222x236 | 2.5 | WEH BE 北京 小 型 动力 机 械 广 
| 608 | | | 192x222x294 | | 
”750 | | | 330x183x204 | 3.5 |My 山东 汽油 机 厂 
| | | | 267x156X250 | 27 | 喷雾 机 , 喷 粉 机 山东 汽油 机 厂 
山东 汽油 机 厂 
544 | | | 280X185X275 | 4.5 | ALL 山东 汽油 机 厂 
| | | | |B8G415 制 灌 机 山东 汽油 机 厂 
山东 汽油 机 厂 
530 o 295X 220x270 | 5.3 EAH ERIL KE 无 锡 汽油 机 广 
_<560 | | | |5.5/6 西北 林 机 广 
<560 | | | 190x280x233 | 4.2 | 喷雾 . 喷 粉 ,草坪 修剪 机 西北 林 机 三 
54 | | | 280x185X275 | 4.5 | HÆ IAY 南通 农业 药械 厂 
| 58 | | [219x288x265 | 5.5 | 喷雾 . 喷 粉 机 无 锡 汽 油 机 厂 
ae RET ooxaorxaoe | a freA | RAUL 
| 658 | | | 295x210Xx270 | 5 | 喷雾 . 喷 粉 机 北京 小 型 动力 机 械 厂 
| 647 | | [830x250x280 | 6.75 | | 
| 544 | Ts 200K 270K 260 | 4.5 | 喷雾 机 . 喷 粉 机 北京 小 型 动力 机 械 厂 
544 | | | 392x250x257 | 6 | | NT 
544 | a60x2s0xze0 7 | 林业 .农业 .工程 机 械 、 油 名 , | 泰州 林业 机 械 厂 
571 | | | 390x250X228 | 8.8 | 发 电机 组 等 柳州 机 械 三 
_835 | | | | | 发 电 , 抽 水 甘肃 电影 机 械 厂 
| | | 1 | 发 电 , 抽 水 甘肃 电影 机 械 广 
山东 电影 机 械 厂 
s| [e ene 
山东 电影 机 械 厂 
Se aH 发 电机 组 甘肃 电影 机 械 厂 
| 发 电机 组 化 伟 电 子 设备 广 
油 锯 ,. 控 坑 机 、 草 坪 修剪 机 、 
| | 1322X350xX341| | 发 电 | 山东 电影 机 械 厂 
| | 822 x 350x341 | “| 发 所 WR 
476 | | |132385x39%5X338 | 11.1 | RM KF. RE 广州 巨 荣 机 电 有 限 公 司 
| 320 | 6.8 | 100 | 328x425x374 | 19.5 | ROKR RB 广州 巨 荣 机 电 有 限 公 司 
| | | | | 发 电机 组 华 伟 电子 设备 厂 
387 | 320X470X478 | 26.5 | 通用 苏州 汽油 机 厂 
| 629 | | 1450x420x240 | 35 | 起 动机 | ER A A 
388 | 5 | |1376x525X550 | 37 | 通用 ,消防 泵 泰州 林业 机 械 厂 
340 | | |1376x498Xx535 | 43.5 | RHR. CEHA A 浦 益 斯 汽油 机 有 限 公司 
390 | | | 14 | 发 电 LT 
| 30 | . | | 402x498X535 | 48.3 | £B F IEIR. M 浦 益 斯 汽油 机 有 限 公司 


优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 163 


HE Æ 机 械 


IB 型 离心 泵 

而 号 流 g 扬 程 转 束 效 率 配 用 功率 汽 蚀 余 量 
(mi/h) (m) (r/min) (%) (kW) (m) 
2.3 
[B50-32-125 2. 0 
2. 3 
tB50-32-160 es | 80 | mso | s2 | oss | 20 
12.5 2900 5,5 2.3 

ooo Ld 
90-32-2 1450 2.0 
~is | æ | 2 | «an | nm | 2; 
1B50-32-250 es | 2 | 1450 2.0 
2.3 
1BGS-50-125 [as | 5.0 | 160 | 6 | 065 | 2.0 
25 2900 | 6 | 55 | 2.3 

pes. 50. ~a 
65-50160 [| 5 | so | o mo 2.0 
2.3 
1B65-40-200 2.0 
[as | 80 1 2900 2.3 
1B65-40-250 zs | 20 | mso 2.0 
25 2900 2.5 

mena OO 5o 
B65-40-315 2.5 
3.0 
1B80-65-125 2.5 
2.5 
eo-65-160 | so | 4450. | n | 15 | 23 
50 2900 2.5 

s | 50 U 
1B80-50-200 12.5 1450 2.3 
so | 80 | zx | 6 | 2 | 2 
1B80-50-250 2.3 
2.5 
[80-50-315 52 5.5 2.3 
[100 | 20 | 20 | 8 |] 1 4.3 
eee 2.5 
2900 3.5 
BO Fo | eo | 1 | 7 | 22 | 25 
aio 1 50 | 2300 |] 7 | 22 | ae 
站 2.3 
[100 | 8 | 290 3.3 
1B100-65-250 1450 71 2.3 
~aio | 15 o ao | e | 7 | 3.6 
1100-65-31 1450 2.3 
200 2900 4 

IB -100- 

a 1450 2.8 
20 | 80. | 2900. | æ 1 7 | 43? 
1B125-100-250 2.3 
200 125 4.5 

oa 200 
1125-100-8315 32 1450 2.5 
1B125-100-400 1450 | 69 | 3 | 30 
1B150-125-200 1450 3.0 
1B150-125-250 200 1450 3. 0 
1B150-125-315 mso | 8 | 30 | 25 
1B150-125-400 200 1450 3.0 
1B200-200-200 | 400 | 125 | ms | 8 | 185 4.5 
1B200-150-250 400 4.0 
1B200-150-315 | 40 | s20 | uso | & | s5 | 35 
1B200-150-400 400 1450 | a | 9 | 38 


主要 生产 企业 ,四川 三 台 水 泵 三” 四 川 新 达 水 泵 厂 辽宁 葫芦 岛 水 泵 厂 “山东 威海 市 水 泵 厂 “ 杭 州 钱 江水 泵 厂 浙 
LM UKR BRB PRR MARK MARKEN 
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型 号 


1$50-32-125 
IS50- 32-160 
1$50-32-200 
IS50-32-250 
1S65-50-125 
IS65-50-160 
1S65-40-200 
IS65-40-250 
IS65-40-315 
IS80-65-125 
1$80-65-160 
IS80-50-200 
IS80-50-250 
1S80-50-315 
IS100-80-125 
IS100-80-160 
1S100-65-200 
1$100-65-250 
IS100-65-315 
1$125-100-200 
1$125-100-250 


IS125-100-315 


1S125-100-400 
IS150-125-250 
IS150-125-315 
1S150-125-400 
IS200-150-250 
IS200-150-315 
IS200-150-400 


IS 型 离心 条 


人 & 配 用 功率 
PE 
as 00d 
P63 fo sod 5 | 05 
Ta. es00 eid 
[6a | ao | do | 4 | 05 
as Ta | 4 | 5 | 
一 
i | e | so | 3 | a 
es | 0 | i | 3 | 1 
a 
s | sl ai | 6 | 055 
~zs g e o o | 6 | 55 
as ae ea 
| li 7 
ss | so | s li 
| o | 0 | s | n | 
Coes | o | iso | e 2 
as p os S o a 
ns J s | so | s | : | 
o o | o | 7 | sg 
s | 5 Ti 7 
一 li al nl 75 | 
Se ao la | 7 rt 
o 0 | 20 | 7 | 1 | 
ECE CE 7 
~o | o | ao | 0 | 2 
| 0 o as 
0 | a E 
[se soe 

wo | 20 | al ri 
o le la | nhl ii 

w0 3 | 200 | 7 | 1 
o | ao ai | nl 22 
o | aa | 6 | 2 
o | i li | e 1 
ao hao | 7 
o il as 
7900 | e | 7 
1250 
2900 

100 mo 7 | 75 
a o a 
io lai | | 
am | | ah nl ai 
a ED E a 
E a E 
mf ef se ef 
io | o EE a E 


汽 蚀 余 量 


(m) 


ea ad OIC Ed at kad kal fc kad kad eed fod kad ind cad ald dd dad ad a Ead ad dd ad ad kad ad i a a a kad bad Lad a ad kad ad LA 
© | An aAA Af w AAAA | Ol lal ola; mia tn Clea any en en Peni cn pend cn | anc OPP SLOSS OPO Sl aolo Oo!) OT olooto] 


3.5 
3.8 


ERE, HAR WRK UK KR SOURS 


HERKEN 


UL BG AR YL 7K FR 
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IQ 型 离心 泵 


m a 流量 hm 程 转 速 效 率 轴 功 率 吸 上 高 度 
(m3/h) (m) (r/min) (%) (kW) (m) 
iQ50-106 A 
1Q50-125 7.6 
1Q50-160 7.6 
1Q50-200 7.6 
ia50-250 | 12.8] 802900 | 4 | 6 | 76 
1Q65-80 ”25 | 8 | 20 | 73 | 07 | 7.4 
1Q65-100 7.6 
1965-128 x 
1Q65-160 o n a | 32 | 20 | e | 32 | 7.6 
1Q65-200 7.6 
1985-250 | 2 802900 | 5 | 109 | 74 
ia65-90 T 
IQ65-110 7.4 
(Q65 140 区 
1965-180 76 
at | 0 | ee | za | a 
1980-100 6 
1080-125 X 
Qe0-160 T 
1080-200 7 
C | 80 | 80 | 20 | 6 | 1 | 7 
1Q100-90 5.9 
iQi00-110 59 
jai00-140 [0a | 20 | 7 | 0 | es 
IQ100-100 5.4 
100-125 0 | 2 2800 a 
CANT [100 | 3 E | 8 | 10 | 6 
100-200 Æ 
1Q150-180 A 
isoilo | 10 | E | 8 | 76 | 64 
IQ150-140 5.4 
asos | 20 | ee | 0 | 8 653 | 64 
1Q150-200 200 6. 9 
1Q150-125 | 20 | 2% | 2% | 8 | 136 | 5l 
150-250 200 x 
O150100 | o | 322900 | 8 | 2 | 
1Q150-315 200 | 32 | 1450 | 8 | 21.5 7.4 
1Q125-200 5. 4 
1Q200-200 | 40 | 125 | i450 | 8 | 162 | 54 
IQ200-250 40 | 20 | iso | 8 | 239 | 59 
1Q200-315 400 6.1 


主要 生产 企业 ; 浙江 水 康 旭 光 水 泵 厂 ”湖南 新 网 水 泵 三 ”杭州 钱 江水 可 厂 ”浙江 萧山 水 泵 厂 ” ”四川 三 台 水 泵 三 杭 
NMRX TR WT AER AK RT 





$ 型 双 吸 离心 泵 
Jos me | 扬程 | 转速 | 效率 | 配 用 功率 | 吸 上 高 度 | gg 
(m?/h) (m) (r/min) (%) (kW) (m) 

100880 | 0 | ho 30 | ET 
___100S90A p72 | æ% | 2950 | 68 | 3 | 50 | 120 
____1508100 145 

150578 55 140 

150S78A 140 

150S50 130 

150S50A 130 

200895 77 nZ 760 

200895A 75 90 260 

200S95B 240 

200863 80 6 | 2980 | 8 | 7 | 50 | 2 

200S63A 270 230 
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(BE) 


流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 配 用 功率 | 吸 上 高 度 


200S42 295 180 
200S42A 2950 | 80 | 37 | 50 | 180 





on 


an 
Milo 





250565 1450 480 
250S65A 6. 2 380 
250539A 380 
250524 es | a | M50 | 8 | 4 | 62 | 3 
250S24A 370 
250814 1450 320 
250S14A 132 320 
300890 a EE Eh 
300S90A 1450 840 
3005908 840 
300858 790 1450 300 
300558 1450 809 
300S58B 684 uso | 8 | i | 52 | eo 
300532 o | 3 | M0 | oo | 52 | 70 
300532A 709 
300819 1450 487 
300S19A 1450 | 0 | 4 | 52 | 487 
300812 790 1450 560 
300S12A 684 1450 660 
350S125 580 1580 
350S125A 1580 
35051258 | 1098 | 96 500 1580 
350858 5.2 809 
350S58A B09 
350558B 0 
350832 eri 0 | 52 | 09 
350S32A 709 
350819 187 
350S19A 16 0 | 4 | 2 | 487 
350512 560 
350512A 684 660 
5008125 1450 1580 
500S125A | ns | 112 570 1580 
001258 | 1098 | 9 | 1580 
500859 450 | 6.0 

500S59A [75400 

500880 ma ais. 

500835 [2020 | 3 | so | se | 280 | 60 

sossa | 1746 | 27 | oro | 8 | 220 | 60 | 

500822 970 1728 
300522A | ane 1 1 | oo | s | 10 | so | 1722 
500813 


主要 生产 企业 : BAKER WR ROKR) KR EKR AKER CK 





D 型 多 级 离心 和 
型 ”号 | 级 数 流量 扬 程 转 速 效 率 配 用 功率 吸 上 高 度 
(m3/h) (m) (r/min) (%) (kW) (m) 
| e oos | i | a 
| | 0 | | | 64 
0 30 | 464 
op 
a 950 x 
2950 X 
1 | x 
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型 号 


80D-12 


80D30 


100D-16 


100D-45 


125D-25 


150D-30 


Z200D-43 


at 
人 党 
> a 


eS ee a de z 6.7 
s 346 | 32 | 250 | 7 | S55 | 6.7 
[sae | 466 | 2950 | 7 | 75 1 6.7 
snes 2 | 7 | 1 | 67 
se | ea | 2950 | 7 | 1 | 6.7 
as | nes | 250 | 7 | 1 | 6.7 
as ane | 2 | 7 | 1 | 6.7 

4.6 | ozs | 250 | 7 | 1 | 67 
| so | 2950 | 6 | 2 | 6. 
| 0 | 250 | 6 | 3 | 6 
| aso | 2950 | 6 1 30 | 460 
| le 3 | 6 | 3 | 60 
| ao | 2 | 6 | 4 | 6 
re | sy | 20 | ‘20 | 6 | 5 | 6.6 
9 | 4 ol sa | 6 | $5 | 60 
| 4 | ao | 250 | 6 | 7 | 60 
| | 3 | al 7 | 7 | 64 
.6 
| | 6 la | 7 | 85 | 66 
| 5 | 7 | 250 | 7 | 2 | 6.6 
| 5 1 9 1 2 | 7 | 22 | 6. 
o | i | 250 | 1 | 3 | 6. 
| 5 | 1 1 250 | 7 | 30 | 6. 
o | 5 | i135 | 250 | 7 | 37 | 6.6 
1 ss | 0 | 250 | 6 | 37 | si 
3 | re | 1 | 20 | 6 | 5 | 5. 
Ti as | 68 | 7 | sl 
| es | 2 | 250 | 6 di 
| 的 | 20 1 250 1 6 | 1 | 5 
| 1 | 250 | 6 | 12 | 5 
| 5 | 30 | 250 | 6 | 10 | 5 
EE EE ET E E T 
| i | 3 | 250 | 775 | 2 | .6 
6.0 
p CT ET i a s a o 6.0 
6.0 
| I | i | ao | 775 | ss | 6. 
x 
| lo | lm al 75 | 7 | 00 
o | i | is 1 250 | 775 | 90 | 60 
| i | 5 | 1480 | 7 | 5 | 5 
| | al ai | 7 | 7 | 6 
ia ai | 7 | 90 | 6.5 
| sags | 6.5 
| Ta | 7 | 1 6 
i | 0 1 | its | 6.5 
Ce ss | a | We | 7 | le | ss 
o | s iT ai | 77 | 1 | 6.s 
eC 6.5 
| 8 | ee | 0 | 80 | to | 5 
| 8 | 24 | Wo | 8 | to | sy 
| e | ez | 80 | 8 | 20 | 5.7 
| 8 | 204 | 180 | 8 | 30 | 5.7 
EE CT 7 a E E 5.7 
A 8 | e560 | 80 | 8 | 30 | 5.7 
| 8 | 304 io | 8 | 40 | 57 
| 8 | 32 | 1 |] 8 | 4 5.7 


( 续 ) 


配 用 功率 吸 上 高 度 
a K (kW) (m) 


主要 生产 企业 : 辽宁 戎 芦 品 水 泵 矿山 东 威 海 市 水 泵 厂 上 海水 泵 厂 “ 杭 州 钱 江水 泵 厂 四 川 新 达 水 泵 厂 
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WB ERER OR 


型 B 流 Æ j 程 转 速 效 率 配 用 功率 | MERE 
(m?/h) (m) (r/min) (%) (kW) (m) 
SDB T a a E A, 
10BZ-12D 2} 2900) ott 
WB40-40-800180B) Teo 800 ote | 70 
WiB4G-40-70(250B) x 
WB40-40-80(250B) eo 2800 | 0 es 
WB40-40-90(250B) i 
WBA0-40°85(370B) e086 x 
WBA0-40-95(370B) Tee 028007 | oan e 
WB40-40-95C550A) 0 | 20 | oe | 0 | 7 
WB40-40-105(850A) | 0 | 12 | 2800 | 6 | os | 6 
WB40-40-85(6508) SC | 0 | 0 | 
WB40-40-105 5508) 一 6 
WB40-40-100(7S0A) 1 rs 
WA | ie ao o 
Wa40-40-I20(750A) | eo 6 | 00 | 5 | 0 | 7 
WB40-40-120C1100AD x 
WB40-40-125(1100A) eo | z 7 
WB40-32-85(180B) x 
WB40-37-85 C250) so | so | ao | s | os | e 
WH0-40-350 as eo 60 nt 
WHI50-40-250 soo aa | 6002 
WHOS 50.500 
WH65-50-350 ss [eo | 0 | 05 
WiH6s-50-250 pe oe a 
WH80-80-500 ”50 | 35 | 2800 | 68 | 0o75 | 
WHG5-50-180 s eo i o a 
主要 生产 企业 ， LCL CEI PL TEKET 
柴油 机 自 吸 水 泵 
柴油 机 
型 号 a E H F 转 速 效 率 吸 上 高 度 
(m/h) (m) (r/min) (%) 功 率 (m) 
(kW/hp) 
Ce j o | eo 52 
BXS0-3 x 
xeos | e | so [z X 
BKE0-1 2850 | eo | RITS x 
BXE0-100 2950 | 00 | 390 [20730 
Bxi00-13 [a | 13] 2050] o o s en 
BX10060 | is | 0 | 20 | a | 40 | 940 6 
BX10020 | 90 | ao | a0 | er | 1 55 
BX15077 6/6 | 
Be o e a a 
Bo | a | 0 2200 sae fa 0 
EB | 0 | 3 2 | 0 | 1 | ss | 7 
BB | as 000 | a0 | io | 36 | 6 
ERI p00 | a0 HE 365 | eo 
6EB-28 144 2000 295 17. 6/24 6.0 
Nos ae | 250 | | i 220 
RNa0-30 oa | a0 | TIE 2 
mes | o | is | 2o oF | a0 | 6 
Biol | 40] 13.2 | oso | 80 | i | 2.2/3 | 6.0 
BX100-122 x 
(7X30 130 50 


主要 生产 企业 : LHS MRR Ma UKR TAA RAKRS 
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喷 Mm R 





170 


(m/h) (m) (r/min) (%) (kW /hp) (m) (kg) 
50BPZsz-20 30 
50BPZiz-35 30 
50BPZsz-45 30 
50BPZsz-45 | 2 | a | 3000 | 60 | 44⁄6 | 6.8 | 30 
SOBP Zar 35 i 
50BPZ-45 15 | 45 | 300 | 55 | 3.6/5 | 60 | 43 
50BPZ-35 
50BPZ-20 
65BPZ-55 46 
65BPZ-50 30 | 51 | 290 | 55 | 88/12 | 60 52 
65BP-55 ”30 | 55 | 2900 | 71 | 88/12 | 68 | 30 
80BPZ-35 57 
80BP-35 6.5 30 
50BPZ-40 | 18 | 40 | 300 | 58 | 36⁄5 | 60 | 
50BPZ-38 2 | 38 | 29% | 6o | 36⁄5 | 60 
80BPZ-50 
100BP-50 | 80 | 50 | 300 | 78 1176[24| | 
BX50-31 24 
BX50-452 30 
BX65-582 | 31 | 59.5 | 290 | 66 | 88/12 | 65 | 46 
BX80-1002 | 42 | 10 | 2950 | 60 | 22/30 | 70 115 
BX80-100 7.0 110 
BX100-12Z 6.0 42 
BX100-60 pia | 64 | 2950 | 80 | 29.4/40| 60 | 72 
主要 生产 企业 : 江苏 金 坛 喷灌 机 厂 ”河南 驻马店 喷灌 机 厂 湖南 茶 陵 喷灌 机 厂 ”江苏 镇 江 喷 灌 机 厂 浙江 萧山 水 泵 
HW 型 下 式 混流 对 

(m3/h) (m) (r/min) (kW) (%) (m) (kg) 
100HW-5 | 9% | 52 | 290 | 22 | 78 | 42 | _30 
100HW-8 | 90 | 80 | 290 | 30 | 81 | 40 | 3 
100HW-12 | 10o | 125 | 2900 | 55 | 8 | 40 | 30 
150HW-3 60 
150HW-5 60 
150HW-8 180 | 8.0 | 1450 | 55 | 8 | 30 | 6 
150HW-12 | 20 | 125 | 29%% | u | 82 | 60 | 5 
200HW-3 105 
200HW-5 360 105 
200HW-8 360 | 80 | 1450 | nu | 835 | 40 | 105 
200HW-12 360 | 12.5 | 1450 | 185 | 835 | 40 | _105 
250HW-3 190 
250HW-5 540 970 190 
250HW-5A 11 190 
250HW-8 o 540 | 80 | 97 | 18.5 190 
250HW-8A 540 | 8&3 | 18 | 185 | 84 | 40 | 190 
250HW-12 | 600 | 125 | 970 | 30 | 835 | 35 | 190 
250HW-12A | 60 | 125 | 180 | 30 | 84 | 40 | 190 
300HW-5 230 
300HW-7 780 970 230 
300HW-8 230 
300HW-12 792 970 230 
主要 生产 企业 : 无 锡 水 泵 厂 “下 东 博 兴 水 穴 厂 ”浙江 温岭 水 系 厂 ”山东 泰安 水 泵 厂 “ 江 西 雇 漂 水 泵 厂 河北 邢台 水 


泵 三 ”浙江 萧山 水 有 泵 三” 安徽 巢湖 水 泵 厂 
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型 “号 流量 扬 Ff 转 速 瑟 用 功率 效 率 汽 蚀 余 量 
(m3/h) (m) (r/min) (kW) (%) (m) 


350HW-2 ca . 
100HW-5 
aawa | mo | eo | mo | 4 | 8 
| 
eo 
一 5 
o 
130 


[4.0 
,00HW-12 0 
500HW-6 
500HW-7 
5008W-1I 730 5 
600HW-7 580 
s00HW-11 580 130 
700HW-7 580 
700HW-12 580 155 5.5 


HL ELAR MR 
i ° 
(m?/S) (m) (r/min) (%) 
600HLB- 12 12 
600HLB-12A 
700HLWB- 10 
80HL-16 197 | 179 | 590 | 8 | 
80HL-10 o ne | “10 | 485 | 8 
T2HL-50 10.6 
900HLB-10 10 
900HLB-10A 10 
500HLWB-10 10 
1200HLB-12 
1200HLB-12A ”33275 | 1 | 485 | 8 
1400HLB-12 86. 7 
1400HLB-12A 
1600HLB-12 12 
160HLB-12A 10 
1800HLB-12 11.4 
1800HLB-12A 7.125 10 
1400HL-16 16 
900HLB-16 16 
1200HLB-16 
1400HLB-16 16. 5 
1600HLB-16 
1800HLB-16 p00 | 168 O 300 88. 3 
350HD- 18. 5 
900HD-11. 5 p05 | m5 | 40 | 84.5 
1. 6HL-50A 
2HL 20 250 | 90 | 
3HL 23.7 | 9%3 | 1 | 90 
6HL 


主要 生产 企业 ， Akar ”上海 水泵 厂 
ZLD.ZLB,ZLQ. ZWB. ZWQ 型 中 小 型 轴 流 和 泵 





(m3/h) (m) (r/min) (%) (kW) (mm) 
150ZLD-5.5 | 29 | 54 | 2880 | 759 | 4i | 130 
150ZLD-4 130 
150ZLD-3 130 
150ZLD-2 130 
200ZLD-6 | 288 | 60 | 2920 79.2 170 
200ZLD-4 270 | 40 | 1420 74.5 170 
200ZLD-2 2. 27 1420 1.9 170 
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( 2 ) 


REM 
(kg) 


330 
560 
960 
960 
790 
790 
790 


130 
115 
130 
475 
280 
55 
260 
260 
260 
520 
440 
810 
630 
1000 
810 
1000 
1000 
1000 
480 
700 
1200 
1600 
1800 
100 
330 
800 
2500 
3000 
7000 


配 用 功率 
(kW) 








( 续 ) 


(m?/h) (m) (r/min) (%) (kW) (mm) 
200ZLD-1. 25 1.0 170 
2502LD-6 215 
250ZLD-4 215 
250ZLD-3 78.5 215 
250ZLD-2 434 2. 13 215 
2502LD 215 
300ZLD 73.4 zi 
wape o o e a a a 
S002LD-5.5 850 16.2 260 
3002LD-4 10-7 260 
3002LD-3 260 
300ZLD-2. 5 260 
主要 生产 企业 : TROL BLK AR” 江苏 高 邮 水 泵 厂 

( 续 ) 

(m3/h) (m) (r/min) (%) (kW) (mm) 
sabir | a | ns | mo | o | n | 
350ZLB-10 1470 300 
350ZLB-8 300 
ZLB-6 o 
ZLB-4 
3507WB_4 4. 33 82. 1 17.3 300 
ZLB-1. 6 
{O0ZLB-10 350 
4002LB77 350 
ZLB-5. 5 
4100 WR 1561 3. 92 1200 82.6 20. 
ZLB-2. 5 0 
ZLB-1. 6 
500ZLB-10 980 . 430 
ZLB 
ZLB 
500-08 1760 2.19 730 2 12.7 430 
ZLB | 
600ZLB-11. 2 980 510 
S002LB-& 510 
ZLB 
ZLB 
600 wR? 3. 08 730 83.7 29.3 510 
6 ZWB Č 。 . . 
ZLB 
600 wp: 6 1. 45 580 81.1 190.6 510 


主要 生产 企业 : 江苏 高 邮 水 泵 厂 ”无锡 水 泵 厂 ”河北 邢台 水 泵 厂 ”浙江 萧山 水 利 机 械 厂 ”济南 水 泵 厂 ”山东 泰安 水 
RT WERAK 
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(££) 


型 号 流 量 扬 程 OTR 效 率 轴 功 率 SLU id 
(m3/h) (m) (r/min) (%) (kW) (mm) 
FOOT? a us im 
[7.46 O| 126.2 | 


7.46 126. 2 600 


700ZLQ-7 5220 


| 4857 O 
| 5220 | 
700S -6 6. 02 730 84.5 100. 9 600 
ZWQ 
T00 À -4 4.27 730 84.9 65.5 600 
aa 
700S -3 3.18 730 83.2 46.5 600 
aa 
r002 2 730 a1. 20.4 s00 
ZWQ 
800ZLQ-9 580 83. 5 690 
so0ZLQ 6 5.23 580 84.3 s90 
ZWQ 
8o0ZLQ -s 5.03 580 84.7 590 
za | | | 
goo? -4 3. 56 580 85. 1 65.9 690 
ZWQ . . ¢ 
so0ZLQ z 490 B2. 9 28.4 590 
aa | | 
900ZLQ-11. 2 580 750 
900ZLQ-7 580 750 
oo0ZLQ 6 5.94 580 85. 3 150 
na 53 
990-2 -2 2.11 490 83. 4 39. 1 750 
aa | | | . 
100022 6 | 5 1 490 gs.8 870 
ZWQ 
10002LQ -4 4,04 490 86. 1 870 
ZWQ 
10009 -3 3. 01 490 84.6 870 
LWQ 
ioooZLQ 2 8 490 g4.3 870 
ZWQ 
100022 -1.6 490 82.7 32.2 870 
aa | 


主要 生产 企业 : 无 锡 水 和 泵 厂 “ 上 海水 泵 厂 江苏 高 邮 水 和 泵 厂 山东 泰安 水 泵 厂 ”济南 水 泵 三 





特大 型 轴 流 有 泵 

(m3/S) (m) (r/min) (%) (kW) (mm) 
1. 6CJ-8. 0 25 | 80o O| 1540 
1. 8CJ-6. 0 10 | 63 | 2350 | 8 | 90 | 18% 
1. 8CJ-3. 4 1660 
2. 0CJ-4. 5 215 | 85 | 1000 | 2000 
2. 8CJ-5. 6 150 2800 
2. 8CI-8.0 [25.9 | $0 180) 88 8 | 2800 | 2800 
3. OCJ-3. 0 3000 
4, 0CJ-9. 5 ”55 | 9%5 | 7 | 8 | 6000 | 4000 
4. 5CJ-7. 0 o n eo | 70 | i0 | 9 | 5o | 4500 


优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 173 


( 续 ) 


型 号 流 E 扬 程 转 速 效 率 配 用 功率 叶轮 直径 
(m3/S) (m) (r/min) (%) (kW) (mm) 
5. 0 3.5 


ness | so | 35 | m 1 o | 1600 
642LB-50 (| ro | 80 | 20 | 6 | 80 | 154 
0421Q-50 | zo | 80 | 20 | 8 | so | i 
2. 32GB-4.2 2200 
3.02XQ-1.3 | 225 | 1s | 17 | | 70 | 3000 
3. 0ZWB-3.0 3000 
3. 02WQ-3.0 3000 
713.3-8 | 13.5 | 80 | 20 | 6 | 100 | 20 
730-1 3100 
EO 表 列 数字 为 叶片 角度 在 0" 度 位 置 时 的 性 能 ， 
D ”效率 值 不 是 水 力 效 率 ,是 包括 所 有 机 械 损 失 在 内 的 效率 。 
主要 生产 企业 : AAKRE ANKRE EKET PEKEN 


型 号 水 头 H 程 过 水 流量 出 水 流量 功 率 净 E 
(m) (m) (L/s) (L/s) (kW) (kg) 


AT20-4 64 
AT20-6 59 
AT30-4 160 
AT30-6 155 
AT40-4 295 
ATAO-6 290 
AT40-10 445 
AT40-20 570 
AT60-4 985 
AT60-6 985 
AT60-16 5.87~81.77 | 1571 
D30-4 193472 190 
530-6 180 
D40-4 | 2.79~41 | 380 
D40-6 | 6~36 |" 342~839 2.79~4 370 


i 


342~839 9. 5~146 2.79~41 
. 1 
D60-4 1~6 770~ 1887 138 ~ 337 . 39 一 94. 1 1150 


bole | 一 p | 一 | pet 
mia] a a | on) mH 


D60-6 770~ 1887 6. 39~94. 1 1100 
D60-16 16~96 770~1887 | 31.3~76.7 | 6.39~94.1 
D80-6 16~36 3030~ 5240 267~ 462 51~ 266 


D100-8 2~6 3030~5240 51~266 
ERED: WELKER MSS KTR ARKE 


JC/K BRBRHR 
让 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 配 用 功率 lal 

(m/h) (m) (r/min) (%) (kW) (m) 
OR | 0 | 0 | 0m | Wm | Ss | a5 
E X17 | 0 | a | 40 | 60 | 5 | 4 
100JC/K10-3. 8X 16 | 1o | 60 | 240 | 60 | 55 | 53.4 
Cose | 0 | 7 | a0 | 6 | 55 | oa 
COISE E | 10 a? | 40 | 0 | 55 | 7 
{001¢/Ki0-3. 8x28 | 0 | io | a0 | 60 | 75 | gs 
SOI /R30 E E at | 0 | 6 | 75 | 4 
i501C/K30-9.5%6 E at | a0 | 6 | i | 4 
{501C/K30-9.5%7 | 30 | 6 | a0 | 6 | 1 | 551 
150JC/K30-9. 5X8 30 | 7 | 2940 | 68 | 1n |] 65.9 
150JC/K30-9. 5X9 | 30 | 85 | 2940 | 68 | b | 73. 4 
1501C/K30-9. x12 E 240 | i | 94 
1S0IC/K30-9. X15 E | 1 
150JC/K50-8. 5X4 ”30 | 34 | 2940 | 70.5 | 1 30. 9 
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型 号 


150JC/K50-8. 5X6 
150JC/K50-8. 5X8 
150JC/K50-8. 5x9 
150JC/K50-8. 5X11 
200JC/K50-18 X 2 
200JC/K50-18 X 3 
200JC/K50-18 X 4 
200JC/K50-18X 5 
200JC/K50-18 X6 
200JC/K80-16 X2 
200JC/K80-16 X 3 
200JC/K80-16 X 4 
200JC/K80-16 X 5 
200JC/K80-16 X 6 
250JC/K130-8 X 3 
250JC/K130-8 X 4 
250JC/K130-8 X 6 
250JC/K130-8 X 8 
250JC/K130-8 X 9 
250JC/K130-8 X 11 
300JC/K210-10. 5X 3 * 
300JC/K210-10. 5X 4 * 
300JC/K210-10. 5X 6 * 
300JC/K210-10. 5X8 * 
350JC/K340-14 X 3 * 
350JC/K340-14 x 4 * 
350JC/K340-14X5 * 
350JC/K340-14 X 6 * 
400JC/K550-17 X 2 * 
400JC/K550-17 X 3 * 


主要 生产 企业 ， 上 海 深 井 泵 厂 ” 上海 深 井 机 械 厂 








so | n | 2940 | ns | i85 | 
50 | % | 2%40 | n5 | 22 | 
p50 | 18 | 2940 | ns | 22 | 
8 | 32 | 2940 | 735 | 185 | 
”80 | 48 | 2940 | 735 | 185 | 
C eo | 6 | w | 735 | 22 
80 | æ | 2940 | 735 | 30 | 
80 | 9 | 29%40 | 735 | 37 | 
一 40 一 
1l30 | z | mo | 75 | 3 | 
一 2 p as | o 63 一 
0 | a | lo | 763 | 37 
55 
20 | 8 | 1460 | 763 | 75 
o so | a | 1460 | 77 | 55 
o | 5 | 0 | 777 | 7 
340 | 70 | 160 | 77 | 90 | 
340 | 8 | 160 | 78 | no | 
550 


带 * 者 ,只 有 上 海 深 井 泵 厂 一 家 生产 


型 号 


250JC/Q130-8 X 2 
250JC/Q130-8 X 3 
250JC/Q130-8 X 4 
250JC/Q130-8 x 5 
150JC/Q23-6 x 4 
150JC/Q23-6X5 
150JC/Q23-6 X 6 
150JC/Q23-6 X7 
150JC/Q23-6 X8 
150JC/Q23-6 X9 
150JC/Q40-5X5 
150JC/Q40-5 X 6 
150JC/Q40-5X7 
150JC/Q40-5 X8 
150JC/Q40-5 xX 9 
150JC/Q30-9. 52 
150JC/Q30-9. 5X3 
150JC/Q30-9. 5X4 
150JC/Q30-9. 55 
150JC/Q30-9.5 x6 


JC/Q 型 长 轴 深 井 泵 
fo a [a | a e an ne 
3/h) (m) (r/min) (%) (kW) 

(mm) (mm) 
130 | 1 | 1460 | 75 | 1 | 232 194 x5. 
o | 5 | s | -22 194 X5. 
194 x5. 
| 130 | 40 f 1460 | 75 | 22 | 232 194 x5. 
| a 00 | e [3-0 | a2 taxa. 
”23 | 30 | 230 | 68 | 55 | 142 | 114x4. 
| 23) | 36 | 20 | 68 | 55 | 142 |114xX4. 
| 23) | 42 | zo | 68 | 5.5 | 142 [114x4. 
| 23) | 48 | 2300 | 68 | 55 | 142 [114x4. 
54 2300 | e | 25 | 114X4. 
25 114X4. 
114 x4. 
114 x4, 
[4040 | 2300 | 70.5 | 7.5 | 142 | Max. 
| 40 | 45 | 2300 | 705 | 1 | 142 |1l4x4. 
[30 | 19 | 2940 | 68 | 55 | 12 Mia. 
0 68 114X4. 
| 2940 | 68 | 55 | 142 |114x4. 
in. 5 | 2940 | 68 | 75 | 142 | 114x4. 
30 | 57 | 2940 | 68 | 1u | 142 114x4 


优质 产品 .新 产品 .可 靠 性 达标 产品 .主要 产品 


( 续 ) 


扬 水 管 放 入 井 
中 最 大 长 度 


(m) 


45. 
58. 
65. 


o 
oO 
|| 


43. 


-l 


REKE PKR WICH KR RRR RI 


entenjenfen|entenlen{anten|enfen|entealontenlan 


aJiaj cn 





( 续 ) 


泵 体 最 扬 水 管 
大 外 径 外 径 
(mm) (mm) 


it R 扬 程 转 速 效 率 


150JC/Q50-8. 5X2 50 5.5 142 | 1144.5 
| 70.5 
| 70.5 | 
| 70.5 | 
| 73.5 


150JC/Q50-8. 5X3 50 2940 70. 5 142 114X 4.5 
150JC/Q50-8. 5X4 0 70. 5 


142 1144.5 


— 
Ja 
th 


1144.5 


150JC/Q50-8. 5X5 50 70. 5 


200JC/Q80-16 X 1 15 182 159X5 


| 5.5 | 
15 o 
Oon | 
48 73.5 182 159X5 
O75 | 
Onu | 
| 15 | 
ps 
5 


| 50 

0 

e | i | 
Doajc/asoisxs | eo | 4 | Tns 2 
200JC/Q63-10X 2 7.5 182 159X5 
200]C/Q63-10X3 i EE 
200]C/Q63- 10% i EEE 
200JC/Q63-10X 5 15 182 159X5 
175JC/Q50-8 x 3 7.5 114X 4.5 
175IC/Q50-8%4 TE 
JC /QSD XS TETE 
175JC7Q50.8X TET: 
225JC/Q50-15 x 2 o so | 30 | 230 | 68 | 7.5 | 205 | 114x4.5 
225JC/Q50-15X3 50 | 45 | zo | 68 | | 208 114X4.5 
AZSIAI EEE 
225JC/Q70-10X 3 205 159X 5 
225JC/Q70-10X4 70 205 159X5 
125JC/Q8-4. 6X7 | 8 | 322 | 230 | 63 | 3.0 | 120 76X4.5 
125JC/Q8-4. 6X9 8 | 41.4 | 2300 | 63 | 30 | 120 76X4.5 
osc/ ol | 8 | 59.8] 2300 | 6 | 30 | 120 | rexas 
175JC/Q25-8.5X6 51 | 2300 | 68 | 7.5 | 160 | 114x4.5 
I75]C/Q68-7. 2X3 EE 
175JC7Q63 72x4 EE 
175JC7Q65-7 2X 159% 
175]C/Q63-7. 2X EE 
175JC/Q40-8.5X3 72 .5 | 160 | 114X4.5 
175JC/Q40-8. 5X4 ©aa | z 72 160 | 114X4.5 
175JC/Q40-8. 5X5 | 40 | 45 | 2300 | 72 114X4.5 
225JC/Q40-13X 2 72 114X4.5 
225JC/Q40-13X3 72 205 | 114x4.5 
225JC/Q40-13X 4 72 205 114X4.5 
225JC/Q63-13X 2 3 7.5 1595 
225JC/Q63-13 x 3 

63 


159X5 
205 159X5 
205 159X5 
159X5 
260 1945.5 
260 1945.5 
194X5.5 


225JC/Q100-10 2 74 
225JC/Q100-10X 3 74 
225JC/Q100-10X4 100 74 
225JC/Q100-10 x5 74 
275JC/Q160-12. 6X 2 74 
275JC/Q160-12. 6X 3 160 7 

275JC/Q160-12. 6X4 160 74 


主要 生产 企业 :上海 深井 泵 三” 河北 散 县 深井 泵 厂 ”河北 不 淘 水 泰 厂 ”河南 许昌 机 电厂 


BO 
ep 
an 


bh 
© 
en 


— 
go 
an 


OoOo | 55 | 
pe | 75 | 
Oon | u 
o7 | 55 | 
| 7 | 75 | 
oOo 732 | u | 
OnB | 75 | 
205 159x5 
225JC/Q63-13X 4 63 205 159X 5 
OoOo“ | 75 | 
on | n | 
Oon | B | 
OoOo” | B5 | 
Oon | 3 | 


ww 
~ 





176 优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 


JC/S 型 长 轴 深 井 录 


流 | ih 程 转 速 
63 


效 率 
(%) 


配 用 功率 
(kW) 


RIEM 
大 外 径 


(mm) 


100JC/S5-4. 2X15 5.0 | 63 | 1940 
100JC/S5-4. 2X20 1940 
100JC/S5-4. 2 25 
100JC/S5-4. 2 x 30 
L00JC/S5-4. 2X 35 
100JC/S10-3. 8X14 10 | 532 | 2940 | 60 | 55 | 92 | 
100JC/S10-3. 8X 16 | io | 608 | 2940 | 60 | 55 | 92 | 
100JC/S10-3.8X19 | 10 | 722 | 2940 | 60 | 55 | 92 | 
100JC/S10-3. 8X 23 10 | 874 | 29%0 | 6 | 55 | 92 | 
150JC/S10-9X5 10 | 4 | 20 | 6 | 55 | 12 | 
150JC/S10-9X8 [10 | n | az | 6 | 55 | 12 | 
150JC/S10-9X11 10 | 9 | 290 | 6 | 75 | 142 | 
150JC/S10-9X 13 10 | n? | 240 | 6 | 75 | w | 
150JC/S10-9x15 o | 1 | mw | o | 75 | 142 | 
150JC/S18-10.5X4 
150JC/S18-10. 5X6 
150JC/S18-10. 5X8 o 18 | 84 | 2x0 | 65 | n | m | 
150JC/S18-10.5X10 | 18 | 105 
150JC/S18-10. 5X 12 
150JC/S18-10.5x14_ | 18 | 147 | 2940 | 65 | 15 | 12 | 
150JC/S30-9. 5X7 | 30 | 665 | 2940 | 68 | n | M | 
150JC/S30-9. 5X10 ”30 | 95 | 2940 | 68 | 15 | 142 | 
150JC/S30-9. 5x 14 | 30 | n3 | 290 | 68 | 185 | 142 | 
150JC/S30-9. 5X 18 | 30 | 171 | 290 | 68 | 22 | 142 | 
150JC/S50-8. 5 X 6 | 50 | 51 | 290 | 705 | u | 12 | 
150JC/S50-8.5X7 
150JC/S50-8. 5X8 ”50 | 68 | 2940 | 705 | 185 | 142 | 
150JC/S50-8. 5x9 
150JC/S50-8. 5X10 
150JC/S50-8. 5x11 一 
200JC/S30-18X 2 2940 | 68 | 1 | 182 | 
200JC/S30-18X 4 一 一 
200JC/S30-18X6 2940 | 68 | 15 | 182 | 
200JC/S30-18X 8 一 人 一 一 
200JC/S50-18X2 2940 
200JC/S50-18X4 
200JC/S50-18 X 6 H 71.5 
200JC/S50-18X8 2940 
200JC/S80-16X 4 | 8 | 6 | 29%0 | 735 | 22 | 182 | 
200JC/S80-16X5 | so | 8 | 2940 | 735 | 30 | 182 | 
200JC/S80-16 X 6 | 80 | 9 | 290 | 73.5 | 37 | 182 | 
250JC/S80-8X3 80 | 24 | 1460 | 735 | nm | 232 | 
250JC/S80-8 X 6 | o 8o | 48 | 1460 | 735 | 1&5 | 232 | 
250JC/S80-8 x 9 | 80 | 72 | 1460 | 735 | 30 | 232 | 
250JC/S80-8 x 12 80 | 9 | 1460 | 735 | 37 | 232 | 
250JC/S130-8X4 
250JC/S130-8 x 6 | 130 | 48 | 160 | 75 | 30 | 232 | 
250JC/S130-8X8 
250JC/S130-8X10 130 | 8 | 1460 | 75 | 45 | 232 | 
250JC/S130-8 x 11 
300JC/$130-12 3 
300JC/S130-12 X 6 285 

300JC/S130-12X9 
300JC/S130-12 X12 
300JC/S130-12 X13 | 130 | 16 | 1460 | 75 | 9% | 285 | 
300JC/S210-10. 5X3 
300JC/S210-10. 5X5 
300JC/S210-10. 5X7 
300JC/S210-10.5X9 1460 76.3 | 90 | 285 


优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 


扬 水 管 
外 it 


(mm) 


76X5 
76X5 
76X5 
76X5 
76x5 
76X5 
765 
76X5 
76x5 
76X5 
76X5 
76x5 
76X5 
76x5 
114X5 
1145 
114X5 
1145 
114X5 
114x65 
114 关 5 
114x65 
1145 
114x5 
1145 
114X5 
114X5 
114X5 
1145 
1145 
114X5 
1145 
114X5 
1145 
159X5. 
159 x 5. 
159 X 5. 
159X5. 
159 x 5, 
159 X 5. 
159 Xx 5. 
159X 5., 
159X5. 
1595. 
159X5. 
194X7 
194x7 
194 x7 
194Xx7 
194x7 
219X7 
219X7 
219X7 
2197 
219X7 
219X7 
219X7 
219X7 
219X7 


An cn cn cnlcen| od] on 


177 


( 续 ) 


Ch Fo (r/min) (%) (kW) 

(mm) (mm) 
350JC/S340-14x3 | 340 | 42 | 1460 | 777 | 55 | 885 | 273x8 
350)C/S340-14%4 273X8 
350]C/S340-14X 5 7.7 | | 5 | 273x8 
350JC/S340-14X6 77.7 273X 8 
so0iC/Sss0-17x2 | 850 | 34 | 1460 | 78 | 7 | 382] 2738 
400JC/S550-17 x 3 550 382 273X8 
主要 生产 企业 :上海 深 井 泵 厂 REKET AAKE ”陕西 咸阳 深井 泵 厂 

IC 型 长 轴 深 井 泵 
(m/h? (r/min) (kW) 

(m) 
100JC5-4. 2X 15 50 | 63 | 290 | s55 | 55 | 50. 9 
100JC5-4. 2X 20 68. 4 
100]C5-4. 2X25 35.9 
100JC5-4. 2X30 100.5 
100/C5-4. 2% 35 118.4 
100JC10-3. 8X8 10 | 30 | 2940 | 60 | 55 | 25.9 
100]C10-3. 8x12 0 as 2008 
100)C10-3. 8X16 00 29400 
100JC10-3. 8X19 10 | z2 | 2940 | 60 | 55 | 60. 9 
100]C10-3. 8X23 | ad | ti | 55 | 75 
100jC10-3. 8X28 100 [2080 | 6 7.8] 90-8 
150)C18-10. 5X4 33.4 
150JC18-10. 5X6 7.5 50. 9 
150JC18-10. 5X8 is e290 ss | il | 84 
150JC18-10. 5X10 1 2 83.4 
150]C18-10. 5x12 100.9 
150]C18-10. 5X14 118.4 
{50JC30-9. 5X5 一 02 | 403 
150JC30-9. 5 X 6 30 | 57 | 240 | 6e | n | 48.4 
150]C30-9. 5X7 | | al 8 | Il | 5 
150JC30-9, 5x8 30 6 2980 
150]C30-9. 5X9 | | 0 | 68 | 1 | 724 
150)C30-9, 5x12 30 ie at 8 8 
150JC30-9. 5 x 15 ee | m | wo | e y a 120. 9 
150JC50-8. 5x5 50 | 34 | ?0 | 75 | U | 30. 9 
150JC50-8. 5X6 30 st za 75 ss 
150JC50-8, 5X8 | 50 | 68 | 2940 | 70.5 | 185 | 58. 4 
150JC50-8. 5X9 o 50 | 76.5 | 2940 | 70.5 | 185 | 65.9 
150)C50-8. 5X11 -—s0 [93.8] 2040 os | 2 | ea 
200)C50-18%2 o 86 | ao as 8 
200JC50-18 x 3 50 | 54 | 290 | 75 | 15 | 45. 9 
200JC50-18X4 soe za ses E A 
200)C50-18X 5: [sf ano se E Y 
200JC50-18 x 6 | 50 | 18 | 290 | 715 | 2 | 93.4 
200JC80-16X2 0 | | s oea 
200]C80-16% 3 o | | o | 735 | ss | .9 
200JC80-16 Xx 4 | n 8 | 64 | 290 | 735 | 2 | 55.9 
200JC80-16X5 | o | za | 7 | 30 | 64 
200]C80-16X6 | 站 | at | 75 984 
250JC130-8X3 20.9 
250TC130-8X4 28.4 
250JC130-8 x 6 40. 9 
250JC130-8 x 8 55.9 
250JC130-8 x 9 60. 9 
250JC130-8x 1] 75.9 
300JC210-10. 5X3 210 | 35 | 16o | 763 | 37 | 23.4 


178 优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 


( 续 ) 








| (m?/h) (m) (r/min) (%) (kW) (m) 
300JC210-10. 5X4 37 38. 4 
300JC210-10. 5x6 53.4 
300JC210-10. 5X8 1460 73.4 
350JC340-14 x 3 35.9 
350JC340-14 4 40.4 
350JC340-14 X 5 | 340 | 70 | meo | 77 | 90 | 60. 9 
350JC340-14 X 6 70. 9 
400JC550-17X2 30, 9 
400JC550-17X3 43.4 
主要 生产 企业 ， 上 海 深井 泵 厂 ”南京 古 尔 获 制 泵 有 限 公 司 ”上海 深井 机 械 厂 ”河北 蔚 县 深井 泵 厂 “ 甘 肃 水 泵 三 

QJ BA AG KBR 
HAL 
(m3/h) (m) (r/min) (%) (kW) j 

(mm) 
100QJ(2)-40/8 40 96 
100QJ(2)-50/10 0.75 96 
100QJ(2)-75/15 75 96 
100QJ(2)-100/20 20 | 10 | 2850 | 4 | 15 | 96 
100QJ(2)-150/30 96 
100QJ(2)-200/40 200 | 2850 | 44 | 30 | 96 
100QJ3. 2-27/6 ET f e fos 
100QJ3. 2-36/8 36 96 
100QJ3. 2-54/12 oo 32 | 54 | 2850 | 48 | 11 | 96 
100QJ3. 2-72/16 72 96 
100QJ3. 2-108/24 96 
100QJ3. 2-144/32 96 
100QJ5-16/4 96 
100QJ5-24/6 96 
100QJ5-36/9 96 
100QJ5-48/12 96 
100QJ5-72/18 96 
100QJ5-96/24 96 
100QJ(8)-14/4 | ko | u 96 
100QJ(8)-21/6 80 | a | 2850 | 5 | 11 | 96 
100QJ(8)-32/9 80 | 35 | 2850 | 53 | 15 | 96 
100QJ(8)-45/13 80 | 455 | 2850 | 53 | 22 | % 
100QJ(8)-63/18 80 | 63 | 2850 | 53 | 30 | 96 

主要 生产 企业 ; 广东 患 东 水 泵 厂 石家庄 通用 水 泵 三 上海 深 井 泵 厂 MEEK 
( 续 ) 
a 3 ee | 效 率 | 配 用 功率 | OO 

(r/min) (%) (kW) 

(mm) 
150QJ5-100/4 | 50 | 10 | 2850 | 60 | 30 | 143 
150QJ5-150/21 50 | 150 | 2850 | 60 | 40 | 13 
150QJ5-200/28 | 50 | 20 | 2850 | 60 | 55 | 183 
150QJ5-250/35 | 50 | 250 | 2850 | 60 | 75 | m 
150QJ5-300/42 | 50 | 30 | 2850 | 60 | 92 | 13 
150QJ10-28/4 28 2850 143 
150QJ10-42/6 42 2850 2.2 143 
150QJ10-50/7 o 10 | 50 | 2850 | 63 | 30 | 143 
150QJ10-100/14 = 10 | 10 | 2850 | 63 | 55 | 18 
150QJ10-150/21 | 10o | 150 | 2850 | 63 | 75 | 143 
150QJ10-200/28 143 
150QJ10-250/35 143 
150QJ10-300/42 143 


主要 生产 企业 , WIRE KR TKR RKE ROKR 
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( 续 ) 























型 号 径 向 尺寸 
(mi/h) (m) 
(mm) 
150QJ20-26/4 ”20 | 2 | 2850 143 
150QJ20-39/6 64 4. 0 143 
150QJ20-50/8 64 5.5 143 
150QJ20-75/12 64 7.5 143 
150QJ20-90/14 | 20 | 90 | 2850 | 64 9.2 143 
150QJ20-100/16 100 64 11 143 
150QJ20-125/20 143 
150QJ20-150/24 143 
150QJ32-18/3 143 
150Q132-30/5 143 
150QJ32-42/7 143 
150QJ32-54/9 32 | 54 | 2850 | 143 
150QJ32-72/12 | 32 | 72 | 2850 | 143 
150QJ32-90/15 32 143 
150QJ32-108/18 143 
ERE i: RETAKE ACK ATK BPR AK RT 
, ( 续 ) 
流 量 机 组 最 大 
型 号 径 向 尺寸 
(m3/h) 
(mm) 
175QJ20-26/2 ,20 | 2 | 2850 | 168 
175QJ20-39/3 168 
175QJ20-52/4 168 
175QJ20-78/6 168 
175QJ20-91/7 66 9. 2 168 
175QJ20-104/8 66 11 168 
175QJ20-130/10 168 
175QJ20-156/12 66 15 168 
175QJ20-182/14 168 
175QJ20-208/16 66 22 168 
175QJ20-247/19 168 
175QJ25-26/2 168 
175QJ25-39/3 168 
175QJ25-65/5 168 
175QJ25-78/6 168 
175QJ25-91/7 | 25 | 9 | 2850 | 6 11 168 
175QJ25-104/8 67 13 168 
175QJ25-130/10 67 15 168 
175QJ25-156/12 67 18.5 168 
175Q)25- 182/14 22 168 
175QJ25-208/16 25 168 
175Q532-24/2 ,32 | 24 | 2850 | 68 | 40 | 168 
175QJ32-36/3 o2 | 3 | 2850 | 68 | 55 | 168 
175QJ32-48/4 | 32 | 48 | 2850 | 68 | 75 | 168 
175QJ32-60/5 32 | 6 | 2850 | 68 9.2 168 
175QJ32-72/6 168 
175QJ32-84/7 ”32 | 84 | 2850 | 68 13 168 
175QJ32-96/8 ”32 | 9 f 2850 | 68 — 15 | 168 
175QJ32-120/10 168 
175QJ32-144/12 168 
175QJ32-168/14 168 
175QJ40-24/2 4 | 24 | 2850 | 70 | 5.5 168 
175QJ40-36/3 40 | 36 | 2850 | 70 7.5 168 
175QJ40-48/4 70 9.2 168 
175QJ40-60/5 40 | 60 | 2850 | 70 11 168 
175QJ40-72/6 p40) | 72 | 2850 | 70 13 168 
175QJ40-84/7 40 | 8 | 2850 | 7 | 15 | 168 


180 


优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 


型 号 


175QJ40-96/8 
175QJ40-120/10 
175QJ40-132/11 
175QJ50-24/2 
175QJ50-36/3 
175QJ50-48/4 
175Q]50-60/5 
175QJ50-84/7 
175QJ50-96/8 


主要 生产 企业 : 


型 号 


200QJ20-40/3 
200QJ20-54/4 
200QJ20-67/5 
200QJ20-81/6 
200QJ20-121/9 
200QJ20-148/11 
200QJ20-175/13 
200QJ20-202/15 
200QJ20-243/18 
200QJ20-270/20 
200QJ20-297/22 
200QJ20-350/26 
200QJ20-400/30 
200QJ20-450/33 


主要 生产 企业 : 石家庄 潜水 电 泵 厂 eT Stee 
吉林 公主 岭 水 泵 厂 


型 号 


200QJ32-26/2 
200QJ32-39/3 
200QJ32-52/4 
200QJ32-65/5 
200QJ32-78/6 
200QJ32-91/7 
200QJ32-104/8 
200QJ32-130/10 
200QJ32-156/12 
200QJ32-195/15 
200QJ32-234/18 
200QJ32-260/20 
200QJ32-286/22 
200QJ40-26/2 
200QJ40-39/3 
200Q]40-52/4 
200QJ40-65/5 
200QJ40-91/7 
200QJ40-117/9 
200QJ40-143/11 
200QJ50-13/1 
200QJ50-26/2 


河北 临 泉 水 泵 厂 


(m3/h) 


( 续 ) 


(m/h) a (r/min) (%) (kW) 

(mm) 

40 | 9 | 2850 | 7 | 185 | 168 
CE EC ER EE E 
132 | 2850 | 70 | 25 | 168 
24 | 2850 | 72 | 55 | 168 

-一 3 | o ff 2 168 

| 2850 | 72 | nm | 168 

2850 | 72 | 13 | 168 

一 人 一 168 

| 9 | 2850 | _72 168 
TEREKET 安徽 安庆 潜水 电机 三” 河北 保定 次 井 泵 厂 ”包头 市 潜水 京 三 
(SE) 

a Fa (kW) 

(mm) 

| 40 | 2850 | 6 | 4 | 184 
54 | 2850 | 66 | 5.5 | 184 

O 67 | 2850 | 66 | 75 | m% 

o 8 | 2850 | 66 | 92 | 184 
一 一 184 

148 | 2850 | 66 | 133 | I% 
| 175 | 2850 | 66 | 185 | 184 
202 | 2850 | 66 | 2 | IM 
243 | 2850 | 66 | 25 184 

270 | 2850 | 66 | 30 184 

297 | 2850 | 66 | 30 | 184 

350 | 2850 | 66 | 3 | 184 

400 | 2850 | 66 | 45 | 184 

450 | 2850 | 66 | 45 | 184 


St 
SISISIS 


(m3/h) 


oe) 


[t 


D 


32 


wee | ee fe ee | GC | Go] Ge WI] oS | Go] Ge | Oo] Gy | Co Qa 
CLD Ol] Orem] hs Do j o Do DS | Do) BS | boj BS 


p 


0 


Oo 
© 


an 


2850 | 


2850 
2850 
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配 用 功率 
(kW) 


~~] | 心 


: ko jon Mai | oo maleo =|= |=| PN] 
Ol} ww enlen|Alal~ tay mmol 


or 


18.5 


18.5 


tn 


7 


山西 解 州 潜水 泵 厂 ” 吉 林 市 水 泵 三 辽宁 阜新 潜水 泵 厂 


(££) 


机 组 最 大 
径 向 尺寸 


(mm) 


184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 





18] 


( 续 ) 


jy 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 配 用 功率 cape 
(m?/h) (m) (r/min) (%) (kW) (mm) 


200QJ50-39/3 184 
200QJ50-52/4 184 
200QJ50-65/5 184 
200QJ50-78/6 184 
200QJ50-91/7 | 50 | a | |B 
200QJ50-104/8 104 184 
200QJ50-117/9 184 
200QJ50-130/10 184 
200QJ50-156/12 184 
200QJ50-182/14 184 
200QJ50-195/15 184 
200QJ80-11/1 | 80 | n | 250 | 73 | 40 | 184 
200QJ80-2272 | 80 | 2 | 2850 | 73 | 92 | I% 
200QJ80-33/3 80 | 33 | 2850 | 73 | 15 | Iš 
200QJ80-44/4 o 80 | 4 | 250 | 73 | 15 | 184 
200QJ80-55/5 ”80 | 55 | 2850 | 73 | 2 | 184 
200QJ80-66/6 | 80 | 6 | 2850 | 73 | 25 | 184 
200QJ80-77/7 o o 8e | 7 | 2850 | 73 | 3 | 1% 
200QJ80-99/9 ”80 | 9 | 2850 | 73 | 3 | 184 
200QJ80-121/11 | 8 | 12 184 


主要 生产 企业 : 包头 市 潜水 泵 三 ”江苏 泰州 潜水 电 泵 三” 成 都 水 泵 厂 ”安徽 安庆 潜水 电机 三 ”北京 市 潜水 泵 三 R 
州 市 水 诊 厂 ”河北 芯 县 深井 泵 三 ”太原 市 水 泵 三” 石家庄 潜水 泵 三 ”山东 淄博 潜水 桶 厂 ”山西 解 州 潜水 泵 三 


( 续 ) 
(m3/h) (m) (r/min) (%) (kW) | 

(mm) 
250QJ50-20/1 223 
250Q]50-40/2 9. 2 223 
250QJ50-60/3 | n 50 | 60 | 285 | 73 223 
250QJ50-80/4 ”50 | 8 | 275 | 7 223 
250QJ50-100/5 223 
250QJ50-120/6 223 
250QJ50-160/8 223 
250QJ50-180/9 223 
250QJ50-220/11 72 223 
250QJ50-260/13 | 50 | 260 | 2875 | 72 | 64 | 223 
250QJ50-300/15 223 
250QJ80-20/1 ”80 | 2 | 2875 | 73 | 75 | 283 
250QJ80-40/2 o n 8a | 40 | 2875 | 73 | 15 | 223 
250QJ80-60/3 | 8 | 60 | 2875 | 73 | 2 | 223 
250QJ80-80/4 80 | 80 | 2875 | 3 | 3 | 223 
250QJ80-100/5 223 
250QJ80-120/6 | 80 | 12 | 2875 | 73 | 45 | 223 
250QJ80-140/7 = 80 | nmo | 2875 | 73 | 5 | 223 
250QJ80-180/9 o 8o | 180 | 2875 | 73 | 65 | 223 
250QJ80-200/10 o 8 | 20 | 2875 | 73 | 75 | 23 
250QJ80-240/12 ”80 | 240 | 2875 | nB | 9% | 223 
250QJ80-300/15 o 80 | 300 | 2875 | 73 | no | 3223 
250QJ125-16/1 223 
250QJ125-32/2 223 
250QJ125-48/3 223 
250QJ125-64/4 223 
250QJ125-80/5 | 135 | 8 | 2875 | 74 | 45 | 223 
250QJ125-96/6 ,1l25 | 8 | 2875 | n | 55 | 223 
250QJ125-112/7 223 
250QJ125-128/8 223 
250QJ125-160/10 | 1235 | 160 | 2875 | 74 | 8% | 23 
250QJ125-192/12 223 


主要 生产 企业 ， 山 西 解 州 潜水 电 泵 厂 ” 石家庄 潜水 电 泵 厂 新疆 潜 水 泵 厂 ”甘肃 水 泵 厂 ”吉林 市 水 泵 厂 
182 优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 


(GE) 


(m?/h) (m) (r/min) (%) (kW) 
(mm) 
300QJ200-20/1 278 
300QJ200-40/2 278 
300QJ200-60/3 200 |] 6 1 0 | 7 | 5 | 
300QJ200-80/4 ”20 | 8 | 2590 | 75 | 75 | 278 
300QJ200-100/5 0 | 0 1 20 | 7 | 90 | a 
300QJ200-12076 278 
300QJ200-140/7 278 
300QJ200-160/8 278 
300QJ200-180/9 278 
300QJ200-200/10 278 
300QJ200-240/12 240 278 
主要 生产 企业 ， 石 家 庄 潜水 电 泵 厂 ”沈阳 潜水 泵 厂 ”山西 解 州 潜水 泵 厂 BAKEN 
( 续 ) 
(m3/h) (m) (r/min) (%) (kW) 
(mm) 
3500200 2472 700 z 
350QJ200-36/3 36 325 
350QJ200-48/4 48 325 
350QJ200-60/5 60 325 
350QJ200-72/6 325 
3506J200-8477 325 
3500)200-96/8 06 325 
350QJ200-120/10 325 
350)200-144/12 325 
350QJ200-168/14 325 
350QJ200-192/16 192 325 
主要 生产 人 企业， 新疆 潜水 有 泵 厂 ”吉林 市 水 泵 厂 包头 潜水 菏 厂 ”沈阳 潜水 汞 厂 
(ZÈ) 
oy B+ 
(m3/h) (m) (r/min) (%) (kW) 

(mm) 
350QJ320-22/2 22 325 
350QJ320-33/3 33 325 
350QJ320-44/4 325 
350QJ320-55/5 55 325 
350QJ320-66/6 66 | 1450 | 7 | 90 | 325 
350QJ320-77/7 77 325 
350QJ320-88/8 88 325 
350QJ320-99/9 325 
350QJ320-110/10 110 325 
主要 生产 企业 ; 石家庄 潜水 电 泵 厂 ”新疆 潜水 泵 厂 沈阳 潜水 泵 厂 

( 续 ) 

(m3/h) (m) (r/min) (%) (kW) 

(mm) 
Toas TSM E 77 
1000500-30/2 500 | 30 an 
10001500-45/8 0 0 
400QJ500-60/4 500 60 125 377 
400QJ500-75/5 500 75 160 377 


ERES: GREBKBR PAK ARARKEN 
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型 号 


150QJ(R)4-10. 5/1 
150QJ(R)4-21/2 
150QJ(R)4-31. 5/3 
150QJ(R)4-42/4 
150QJ(R)4-52. 5/5 
150Q](R)4-63/6 
150QJ(R)4-73. 5/7 
150QJ(R)4-84/8 
150QJ(R)4-94. 5/9 
150QJ(R)4-105/10 
150QJ(R)4-115. 5/11 
150QJ(R)4-126/12 
150QJ(R)4-136. 5/13 
150QJ(R)4-147/14 
150QJ(R)4-157. 5/15 
150QJ(R)4-168/16 
150QJ(R)4-178. 5/17 
150QJ(R)4-189/18 
150QJ(R)4-199. 5/19 
150QJ(R)4-210/20 
150QJ(R)6. 5-9. 5/1 
150QJ(R)6. 5-19/2 
150QJ(R)6. 5-28. 5/3 
150QJ(R)6. 5-38/4 
150Q)(R)6. 5-47. 5/5 
150Q](R)6. 5-57/6 
150QJ(R)6. 5-66. 5/7 
150Qj(R)6. 5-76/8 
150QJ(R)6. 5-85. 5/9 
150QJ(R)6. 5-95/10 
150QJ(R)6. 5-104. 5/11 
150QJ(R)6. 5-114/12 
150QJ(R)6. 5-123. 5/13 


150QJ(R)6. 
150QJ(R)6. 
150QJ(R)6. 5- 
150QJ(R)6. 
150Q](R)6. 
150QJ(R)6. 
150QJ(R)6. 


5-133/14 
5-142. 5/15 
152/16 
5-161. 5/17 
5-171/18 
5-180. 5/19 
5-190/20 


150QJ(R)13-9/1 

150QJ(R)13-18/2 
150QJ(R)13-27/3 
150QJ(R)13-36/4 
150QJ(R)13-45/5 
150Q](R)13-54/6 
150QJ(R)13-63/7 
150QJ(R)13-72/8 
150Q}(R)13-81/9 


150QJCR)13-90/10 


150QJ(R)13-99/11 


Idd 


QJ(R) 井 用 潜水 电 录 
(引进 德国 里 茨 公司 LRITZJ 的 产品 ) 


H R H 程 转 速 配 用 功率 
(m3/h) (m) (r/min) (kW) 


Pao Ta Ti 
e p a o a 
eo el ao 7 
ao «e900 
7900 
oa Ta | 22 
2900 [3.0 
Tao [105 2900 
ao | i [e900 | so 
ao e ao Ta 
ao ss | ao | 30 
0 wa a 
ao fasts ao ao 
a EC 
ao ss 
ao ao | 0 | 5 
es | 900 | re 
EE EE 
es | s | 0 | 22 

es | | o | 0 
es | 0 0 
es p oes o o 
ss pe | so | ss 
es | o o | 5 | 
es | is | 00 | 7 
es | n | so | 75 
Ces pooo w o 
~nr | al a 
~no P e l o | 
o j r 290 
n | e O o | 
n f s 00 
Co f a f o 
eC 0 
EE a E 
0 | 0 | | 
ma 7 


机 组 最 大 
izm Rt 


(mm) 


145 


145 
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型 号 


150QJ(R)13-108/12 
150QJ(R)13-117/13 
150Q](R)13-126/14 
150QJ(R)13-135/15 
150QJ(R)13-144/16 
150QJ(R)13-153/17 
150QJ(R)13-162/18 
150Q}(R)25-6. 5/1 
150QJ(R)25-13/2 
150QJ(R)25-19. 5/3 
150Q](R)25-26/4 
150QJ(R)25-32. 5/5 
150QJ(R)25-39/6 
150QJ(R)25-45. 5/7 
150QJ(R)25-52/8 
150QJ(R)25-58. 5/9 
150QJ(R)25-65/10 
150QJ(R)25-71. 5/11 
150QJ(R)25-78/12 
150QJ(R)25-84. 5/13 
150QJ(R)25-91/14 
150QJ(R)25-97. 5/15 
150QJ(R)25-104/16 
150QJ(R)25-110. 5/17 
150QJ(R)25-117/18 
150QJ(R)25-123. 5/19 
150QJ(R)25-130/20 
150QJ(R)25-136. 5/21 
150QJ(R)25-143/22 
150QJ(R)25-149. 5/23 
150QJ(R)25-156/24 
150QJ(R)20-165/25 
150QJ(R)20-171. 5/26 
150QJ(R)20-178/27 
150QJ(R)20-184. 5/28 
150QJ(R)20-191/29 
150QJ(R)20-197. 5/30 
150QJ(R)20-204/31 
150QJ(R)30-6. 5/1 
150QJ(R)30-13/2 
150QJ(R)30-19. 5/3 
150QJ(R)30-26/4 
150QJ(R) 30-32. 5/5 
150Q](R)30-39/6 
150QJ(R)30-45. 5/7 
150QJ(R)30-52/8 
150QJ(R)30-58. 5/9 
150QJ(R)30-65/10 
150QJ(R)30-71. 5/11 
150QJ(R)30-78/12 
150QJ(R)30-84. 5/13 


配 用 功率 
(kW) 


流 时 
Cm:/h) an 


2900 


— 


3 


13 2900 


178 w 
rs 


= | 一 
co | co 


13 
3 


tw j 一 
an 


| 
tw 

bof | 一 — to | co} a 

ro | -| po = Bo | ro | on 


BS | bo 
an} “nm 
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25 


to 
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32. 5 


to 
ow 
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OJ ojj Anja Aaja anaal a eaaa cent cal] cafen deni an 
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71.5 


84.5 


97.5 


elele |e eIr[NiAlapatpals 
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84.5 
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( 续 


) 


机 组 最 大 
RER Y 


(mm 


) 


( 续 ) 


(m?/h) (m) (r/min) (kW) 

(mm) 
[5004 R30-91/1 a | S EE 
150QJ R)30.97. 5/15 s 
150QJ(R)30-104/16 104 145 
150QJ(R)30-110.5/17 i 
150QJ(R)30-117/18 117 145 
200Q(R)32-14/1 I 
200QJCRY32-28/2 一 
206QJCR)32-427 85 
200Q)(R)32-56/4 85 
2000) (RI32-70/5 85 
2000) R)32-84/6 | | 0 | i | i 
200QJ CRD 32-9877 | | 0 | 1 | 
200QJ (RY32-112/8 185 
200QJ(R)32-126/9 126 185 
2000) R32-140/10 85 
200QJ(R)32-154/11 154 185 
2000 (R32-168/12 85 
200Q)(R)32-182/18 85 
200QJ(R)32-196/14 196 185 
2000) (R32 210/15 185 
200Q)(R)32-224/16 18 
200QJ(R)32-238/17 238 185 
2000) R)32-252/18 5 
200QJCRD50-1571 185 
200QJCR)50-3012 185 
20005 (RI50-4573 85 
2000) R)50-60/4 | | 0 | 1 | i 
2000) R)50-75/5 185 
200QJ(R)50-50/8 | o | 0 | i | i 
200QJ(R)50-105/7 105 185 
200QJ(R?50-120/8 185 
200QJ(R)50-135/9 135 185 
200QJ(R)50-150/10 150 185 
200Q(R)50-167/1 185 
200QJ(R)50-182/12 182 185 
200Q/(R)50-197/18 185 
200QJ (R50-212/14 185 
250Q](R)50-227/15 227 229 
2500H R)S0-242/16 229 
250QJ(R)50-257/17 257 229 
2000) RIGH15. 5/1 ess | 0 | 4 | i 
200QJCR)64-317 185 
200QJ (RIG4-46, 573 85 
200Q)(R)64-62/4 a | 0 | es | i 
200Q)(R)64-17. 575 18 
200QJCR64.9378 85 
200Q)(R)64-108. 5/7 a i | a0 | 50 | i 
200QJ(R)64-124/8 | ea | 124 185 
200QJ(R)64-139. 5/9 37 185 
250QJ(R)80-14/1 80 | 14 | 290 | 5.5 206 
250QJOR)80-2873 | | 0 | 2 | 2 





186 优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 


(BE) 


(m?/h) "n an (kW) 

(mm) 
25001 (R804773 | | 0 | 1 | 0 
250Q)(R)80-56/4 802900 
250QJ(R)80-70/5 n o | w% | 20 | 2 | 206 
250QJ(R)80-84/6 | | 0 E ET 
250QJ(R)80-98/7 il az | 人 | 20 
250i (R)80-112/8 一 
250QJ(R)100-14/1 | 10 206 
250QJ(R)100-28/2 to 206 
250QJ(R)100-42/8 一 人 
250Q](R)100-56/4 10 | 5 | 290 | æ | 20 
250QJ(R)100-70/5 owo f o a so a 
250QJCR)100-84/6 [100 206 
250QJ (RY100-98/7 100 206 
250QJ(R)100-112/8 | 100 | I 206 
250QJ(R)125-28. 5/1 | 125 28. 5 240 
250QJ(R)125-57/2 125 240 
250QJCR)125-85. 575 15 240 
250Q)(RN125-114/4 SE YC E 
250Q)(R)125-142. 5/5 A a E 
250Q)(R)125-171/6 os 240 
250QJ(R)160-25. 5/1 | 160 | 255 240 
250QJ(R)160-51/2 | 160 51 240 
250QJ(R)160-76. 5/3 | 160 | 76.5 240 
250QJ(R)160-102/4 | 10 | 240 
250QJ(R)160-127. 5/5 | 10 | 127.5 240 
250QJ(R)160-153/6 | 160 240 
250QJ(R)230-20. 5/1 | 230 2 5 230 
250QJ(R)230-41/2 一 2 230 
250QJ(R)230-61. 5/3 230 | 61.5 230 
250QJCR)230-82/4 0 730 
250QJ(R)230-102. 5/5 | 20o | 2. 5 | 2900 | 10 | 230 
300QJ(R)220-28. 5/1 | 220 z8. 5 255 
300QJ (R220-5772 o 285 
300Q)(RV220-85, 573 一 加 as [800 888 
300QJ(R)220-114/4 [220 | a T2800) 100 255 
300QJ(R)220-142, 5/5 | 20 | mzs | 290 | 120 | 3255 
300QJ(R)220-171/6 ~z Pan 2900 160 255 
300QJ (R220-199. 5/7 220 [9.8 | o | o | 2 
300QJCR)330-21/1 oeo | a | 0 | 5 | 2 
3000) (RY390-42/2 o e900 | 5 | 2 
300QJ(R)330-63/3 330 285 
300QJ(R)330-84/4 330 120 285 
300QJ CR)330-105/5 285 
300QJ(R)330-126/6 330 126 | 2900 180 285 
400Q](R)330-147/7 147 360 
350QJ(R)360-36/1 360 36 335 
350Q)(R)360-72/2 335 
350QJ(R)360-108/3 360 108 160 335 
400QJ(R)360-144/4 144 360 
400QJ(R)360-180/5 180 360 
400QJ(R)360-216/6 360 216 350 360 


Ped, WAKE 
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QDX QDS Wh A 7k BR 





ry 4 流 A h 程 转 速 配 用 功率 重 & 
(m?/h) (m) (r/min) (kW) (kg) 

QDX3-8-0. 18 30 | 80 | 2850 | 08 | 10 
QDXs. 6.60.18 E | 60 | 2 | os | 
Qpxe 5.0.18 | io | so | 30 oa | 1 
QDX10-3. 5-0. 18 10 
axran | bo 2880s 
QDX3-10-0 25 i 
QDX10-4.5-0.25 | 1 | 45 | 2850 | 025 17 
apxes-0.25 | ar | 0 | 0 | 0 E 
DDX5-7-0. 2 i 
QDX3-12-0. 25 i 
QDX3-10-0. 25 10 19 
QDXG-15-0.37 i 1 
QDXE-10-0.37 | eo | 1 | 0 1 om | 1 
QDX10-7-0. 37 18 
QDXIS 5037 i 
QDX25-3-0. 37 18 
QDX3-20-0. 55 23 
T 20-055 A 0 | a0 | 0 | 3 
Qpxe-is0.88 | ia | 1 | 0 | 0 | 2 
QDX10-10-0. 55 10 | 10 | 220 | 055 | 20.5 
QDX15-7-0. 55 20 
QDX25-4. 5-0. 55 20 


主要 生产 企业 : 上 海 人 民 电 机 厂 ”杭州 水 泵 总 三” 浙江 诸 既 水 豪 厂 ”杭州 西湖 潜水 泵 三” 山西 汇 水 县 潜水 俏 厂 ” 河 
Ab He FB OK FR 


( 续 ) 
型 8 M A hm 程 转 速 配 用 功率 E 量 
(m?/h) (m) (r/min) (kW) (kg) 
QDS5-30-0.75 i 
@psé-20-0.75 | 60o | 20) 880 | o5 | i 
apsiso f so fe Faso Pts o 
QDS15-10-0. 75 Pp St 285 0. 75 19 
生产 企业 ， 潮 南平 江 潜 水 电 泵 厂 
QS Bi), Re KBR 
型 号 流量 扬 程 转 速 配 用 功率 £ 量 
(m?/h) (m) (r/min) (kW) (kg) 
QS20-20-2. 2 50 
Q820-27-3 5 
QS15-34-3 2850 55 
Q525-23-3 2850 55 
QS20-30-3 5 
QS40-16: 
QS65-10-3 
QS100-6-3 00 1 0 0 
QS144-5-3 78 
QS15-50-4 
QS25-31-4 
QS40-20- e Fa f e o a 
QS65-15-4 4 
QS100-9- 008-0860 
@S20-30- z 
QS22-28-4 50 
QS25-82-4 
QS65-12-5. 5 
QS50-18-5. 5 
QS40-25-5. 5 P40 | 2860 | 55 | 65 


188 优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 


型 号 iit = 转 速 配 用 功率 
(m3/h) (r/min) (kW) 
QS20-50-5. 5 
QS25-44-5. 5 
QS40-27-5. 5 
QS65-17°5.5 
QSi00 12-5. 3 
QS160-8-5. 5 
QS250-5-5. 5 
QS60-20-5. 5 
QS45-25-5. 5 
QS40-30-5. 5 
QS30-36-5. 5 
QS120-10-5.8 i 
QS25-56-7. 5 56 
MOT 0 
QS65-25-7. 5 25 
QS100-15-7, 5 15 
QS160-11-7. 5 
QS250-6. 5-7. 5 
QS30-54/5-7.5 T 
Q540.40/27 5 10 
QS60-25-7. 5 25 
主要 生产 企业 : 江苏 泰州 潜水 电 系 厂 ”湖南 平江 潜水 电 泵 厂 江苏 徐州 水 泵 总 厂 安徽 安庆 潜水 电机 三 
KERI 
OY Bi Bit BH 
型 号 it | ý) 程 转 速 配 用 功率 
(m3/h) (m) (r/min) (kW) 

QY10-32-2. 2 32 2. 2 
QY35 
QY36 36 
QY40 一 
QY40A 40 
QY15-26-2. 2 
QY 25 
QY27 27 
OYSIZ i 
avis 
QY18 
QY40-12-2. 2 40 O 
QY33-15-2.2 
QY65-7-2. 2 
QY7 . 
QY 100-4. 5-2. 2 :5 
QY4 
QY3.5 3. 5 
OYI TEI 3 
QY15-35-3 35 
QY12-50-3 50 
TREE 10 
QY25-25-3 25 
QY40-16-3 | 40 16 
QY65-10-3 10 
QY100-7-3 7.0 
QY160-4-3 4.0 
Qv160-3. 53 3 
QY15-50-4 50 | 2860 | 40 O 
QY50 Oo o ob | 50 | 280 | 40 | 
OYA 30 
QY32 32 | 280 | 40 
QY40-21-4 











82 
82 
82 
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189 





" a 流 量 扬 E 转 速 x E 

(m3/h) (m) (r/min) (kg) 

TE 7 z 

aves 13. 5 

OY100-0.4 00 902860 

Qvi60-5, 5 

QY25-40-5. 5 68 

Qv25-35-5.5 E 58 

Q¥s0-28-5-5 s 

QY65-18-5-5 5 

QY100-12-5. 5 5.5 


主要 生产 企业 : 上 海 人 民 电 机 三” 杭州 水 泵 总 三 ”安徽 蚌 埠 潜 水 电 系 厂 ” 湖 南 湘南 电机 厂 “ 上 海安 源 电机 三 ”山西 
泥水 县 潜水 泵 厂 ” 江 苏 无 锡 第 二 潜水 泵 厂 ”贵阳 电机 制造 厂 


OX 型 小 型 洲 水 电 村 
天 8 流 E H 程 转 速 配 用 功率 # K 
(m3/h) (m) (r/min) (kW) (kg) 
IET i 
OX | 0 | 20 09 | 
QX10-10-0. 55 18 
X15-7-0. 5 i8 
X33-0. 75 2 
axon | 00 | ls | 0 | 0 | 2 
QX10-14-0.75 x 
QXi5-10-0.75 7 7 
QX25-6-0. 75 a eS 0 0 
QX7. SZT] i 2 
OX10-20-1.1 75 
QX15-15-1.1 25 
GX25-10-1.1 2 
QX3-30-1. 1 25 
QX4-25-1.1 L1 23 
AXIL H E 
QX6-32-1. 5 pO | 32 | 2820 | 15 32 
OX10-24-1.3 32 
QX15-18-1. 5 15 | g | 2820 | 15 O 32 
QX25 -1215 5 3 
QX40-8-1.5 40 | 80 | 2820 | 15 32 
AXO 32 
QX10-36-2. 2 
QX15-26-2. 2 
QX25-18-2. 2 
QX40-12-2. 2 40 
QX12-30-2. 2 12 2.2 39 
QX18-25-2, 2 50 
QX33-15-2, 2 2.2 50 
QX25-24-3 
QX40-16-3 
QX65-10-3 
@X100-7-3 
X10-44.3 
X15-34-3 
QX15-45-4 
QX25-30-4 
QX40-22-4 
QX65 144 0 
QX15-55-5. 5 15 
QX25-40-5. 5 
X40275 3 = 
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( 续 ) 


(mê/h) (m) (r/min) (kW) (kg) 
QX40-38-7. 5 4 | 3 | 2860 | 75 
QX65-26-7, 5 
主要 生产 企业 :上海 人 民 电 机 厂 ”杭州 水 泵 总 厂 ”湖南 平江 潜水 电 泵 厂 ”河南 瀑 河 潜水 泵 厂 ”南京 深井 泵 厂 

Q 型 小 型 潜水 电 和 东 

(m3/h) (m) (r/min) (kW) (kg) 
Q6-18-0.75 0 SC | 0 | 0 | 2 
Q10-13-0. 75 20 
Q6-24-1.1 [od 20 
Qi0-18-1 1 r x 
Q10-24-1.5 32 
Q15-181.8 32 
Q10-40-2.2 16 
Qi2-32-2.2 E 
Q15-26-2. 2 15 
Q16-25-2..2 r 
Q25 172.2 r 
Qi00-4-2.2 ~ao | ao al 22 | o o 
Q12-45-3 55 
STE 55 
Q26-25-3 I 
Q016- | | aa | 30 | 9 
Q65-10-3 
Q100-6-3 oo | eo | 2 | 30 


主要 生产 企业 ， 湖 南平 江 潜 水 电 泵 厂 “” 杭 州 水 泵 总 厂 上 海 人 民 电 机 厂 ”浙江 萧山 潜水 泵 三” 浙江 诸 垒 水泵 全 


REKER 
yO i k hm 程 转 速 配 用 功率 最 大 外 径 
(m3/h) (m) (r/min) (kW) (mm) 
SQLBDI. 5-30-0, 25 T 136 
SQLBD3-30-0. 55 30 140 
SQLB3-30-0. 55 30 120 
SQLB3-60-1. 1 30 | 6 | 2850 | Oe | 140 
SQLB3-120-2. 2 170 
SQLB6-45-1. 1 | noso | 45 | 2850 | 11 O 140 
SQLB10-50-2. 2 184 
QG5-100-2, 2 2. 2 160 
QG10-60-2, 2 oo o n do | 50 | 15 2.2 160 
主 夺 生产 企业 ， 杭州 西湖 潜水 永 厂 ”浙江 温岭 螺杆 泵 厂 
AEAEE R 
~ 号 vt E H 程 转 速 配 用 功率 
(m?/h) (m) (r/min) (kW) 

550GSZ5 3 x T 

300QSZ-5. 4-18. 5 5. 4 18. 5 

300QSZ-3. 4-13 800 3.4 13 

300QSH-8-25 P9507 

250QSH-5, 5-11 11 


生产 企业 : 江苏 徐州 水 泵 总 厂 
优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 19] 





( 续 ) 


出 g 流 g 扬 B 转 速 配 用 功率 
(mi/h) (m) (r/min) (kW) 


500QZLB0. 6-6. 3 55 
500QZLB0. 6-3. 6 980 37 
700QZLB-1. 3-7. 2 155 
700QZLQ1-4. 6 80 
TOOQZLBI. 3.3.4 30 
700QZLBI. 6-5. 5 155 
700QZLBI. 8-4 130 
700QZLB1 5-5.7 580 130 
900QZLB2. 4-4 580 250 
900QZLB2-5. 4 155 
900QZLB2. 4-4 155 
500QHWC-9 oo o | 90 730 80 
400QHWC-20 100 
400QH WC 736 30 
300QHW-5 15 
300QHW-8 p92 8 22 
250QHW-8 450 PBB 980 15 
主要 生产 企业 ， 山 东 泰 安 水 泵 三 ”无锡 水 有 泵 厂 ”江苏 泰州 潜水 电 泵 厂 
( 续 ) 
型 号 流 Æ 扬 程 转 速 配 用 功率 

(m3/h) (m) © (r/min) (kW) 
500QZ-6. 5 50 
600QZ-2.8 30 
700QZ-6 90 
生产 企业 ， 沈 阳 第 二 水 友 厂 

( 续 ) 
型 号 流 量 扬 程 转 速 配 用 功率 

(m?/h) (m) (r/min) (kW) 
QSK600-160 70 
QSK500-52 52 
QSK 700-220 720 
QSK 600-140 140 
QSK600-120 120 
QSK 600-220 220 
QSK 600-180 180 
QSKG1500-400 | 310 |G 400 
QSKGi500-400 | a0 | 0 | 0 | 40 
QSKG1600-520 on eo | 3 | 390 520 


生产 企业 ， 天 津 市 电机 总 厂 


配套 动力 


机 组 型 号 功率 
X195 | 8.8 


12C X195 


12C-D X195 65BP-55 30 55 | 2900 | PY,20SH 





D 
cn 
ee 
g”. 
an 
cn 
ca 
© 
on 
四 
ry 
© 
E 
(= 
"£, 
wn 
D 
on 


30 | 1 

MEN 0. 40 65 
7D I 65 
7D-D 7.5 | 65BP-55 3000 | PYI20SH | 6 |0.40] 20 | 65 
6C 50BPZ-45 50 
6C-D | R175 | 4.4| 50BPZ-45 | 20 |45| 2600 | PY'20SH | 4 |0.40| 20 | 50 
5D 50 
5D-D | Y13251-2 | 5.5 | 50BPZ-45 | 20 |45| 3000 | PYI20SH | 4 |0.40 50 
15T _likW 拖 拉 机 | 11 | 65FP-55 | 30 [s5] 2900 | PYI50SH | 1 |0.60| 38 | 65 


12T 8. 8kW 拖拉 机 | 8.8 | 65FP-55 PY 150SH 65 
生产 企业 :河南 新 郑 喷灌 机 厂 


党 
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续 ) 
管道 


at 
g 
ot 
兴 
au 
at 
ye 














机 组 型 号 A5 功率 | yg 流量 转速 型 号 | 配 数 | 压力 | 射程 直径 

(kW) (m3/h) (r/min) (个 ) (MPa) (m) | (mm) 
XPAD-35-1 s a5] 2600 | mysa | 1 [oss] a0 | 5 
XP4C-35-1 | Ri7oF | 3.0 | S0BPZz-35] 15 |35 0,35 50 
XP5D-45-1 0.45] 31 | 50 
XP5C-45-1 45 | 3000 0.45| 31 | 50 
XPSC-A5-4 ras] 3000 | PYiz0 | 4 [0.40] 22.9] 50 
XP5D-45-4 4.0 45| 3000 | PYI20 | 4 | 0.30] 20.8] 50 
XP6D-45-1 20 50 
XP6C-45-1 3000 0.45 32 | 50 
XP6D-45-6 45| 3000 | PYi20 | 6 [0.30] 20.8| 50 
XP6C-45-6 20 45| 3000 | PYi20 | 6 |0.40|122.9| 50 
XP12C-58-1 65BPZ-55 | 30 2900 65 
XP12D-58-1 或 30 2900 | 湘 Y50 | 1 |050| 41 | 65 
XP12C-58-3 | 31 [59.5 2900 0. 45 65 
XPI2D-58-3 PROS 982 a 65 
XP12C-58-10 或 30 |55| 2900 | PYI20 | 10 [0.40] 22.9] 65 
XP12D-58-10| JO2-51-2 | 10 | 65BP-55 30 2900 | PY:20 | 10 [0.40|22.9| 65 
xP12D-35-18] JOr-si-2 | 10 | sopPz35 | so [as] 2900 | Pyi20 | 18 | 30 |208| 6 


生产 企业 ， R R BL 


续 ) 
管道 


at 
六 





机 组 型 号 us 功率 na 流量 转速 配 数 | 压力 | 射程 | 直径 
(kW) (m3/h) (r/min) (个 ) KMPa) (m) | (mm) 


PY.40 


CEY 7500 
ey | 170F | 2.9 | s0BPZ-35| 15 [35] 2600 | 15PY; 
PY | Oraz | 4.0 | soBPZeas| 15 [4s] 3000 | 40PY, 
scp-¥ | _Xi70F | 3.6 | s0BPZa-a5[ 15 |45| 3000 | 40PY, "5 | 80 
cry | Ris | 4.4 | S0pPZaa5[ 18 fas] 2500 | zopY, | 6 [oso]28| 5 
apy | fse] esapzso | 22 [so] 200 | «PY, | 1 [oasfan.s| 6 
acra | sios |se] sopas | 50 [os| 2900 | PY | 12 [oso] 20 | 6 


SP, WIS AML 


EEE mi 
直径 


x 
机 组 型 号 功率 流量 全 ”转速 配 数 | 压力 | 射程 | 4 
Natt || 86 | 5OBPZa35| 17 : 
wnt faa | S0BPZu-a5 | 20 50 
ner | |44| 2Bpe45 | 15 |45| 2600 50 


生产 企业 : AMP LKR 


bet 


Go | Go Co 
— | et | = | D 
<m | cn aon 
an 
oS 


DID 
no | ww 
cn | cn 
cn 
cn 
© 


ww 


续 ) 
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一 






配套 动力 | 


RR ne HE 配 数 | 压力 一 
aw (m3/h) (r/min) (个 ) (MPa) (m) 


ne [ee as] e fef EE on OO EA 
1 fono 32.5 


X195 8.8 SSBPZ 55 或 2900 aoa och ~ Pe 


生产 企业 : 河南 驻马店 喷灌 机 广 


机 组 型 号 









65 





一 





配套 动力 水 X 


功率 流量 | 扬程 | 转速 配 数 | 压力 | 射程 
oe Rs Sei» See 


srs | es | Bx-582 0 | PY208H | 8 [0.50 fe S26 
PKC~65 RS fea f xsone | 18 fass f aeoo | Pviissh [a fo 0.44 fiS~16. 3 
PKC-T6L | xi9s | 8.8 | BX65587 | 34.45 [50,28] 2000 | BYi20SH | 8 [0.50 he 6~20 


生产 企业 ， 太 原 新 城 农 机 厂 







直径 






机 组 型 号 
















DYP 型 电动 山形 喷灌 机 
机 组 | 塔 架 距 | KE FR i ee | 末端 最 小 LD en ufi 减速 器 塔 架 车 
型 号 ER 数 Gn) 外 径 工作 压力 | 流量 功率 带 水 重量 
(个 ) (mm) m?/h (kW) (kg) 


DYP-56 i 0. 75,1. 1 [2300.2790 
DYP-135| 135 | 3 |40.50h59,169 10,15 [o.4~0.45| 86 p.5.2.9 5524] a33 | 113 | 0. 75.1.1 12300,2790 
DYP-175 fis [4 [eos 1-15 foreros 102 pese dacat 5.77 179 | 0.75.1.1 [2300.2900 
DYP-215| 215 | 5 _|40.50/159,169 10,15 |0.4~0. 45| 118 B. 5.2.9 5~24 | 7.21 | 260 | 0.75.1. 1 |2300,2900 
DYP-295| 295 | 7 |40.50/159,169 10,15 |0.4~0.45| 152 2.5.2.9 5~24| 10.1 | 467 | 0.75.1. 1 |2300,2900 
DYP-335] 335| 8 [40,50f59.16q 10,15 |0.4~0. 45] 168 p. 5.2.9 5~24| 11.5 | 593 | 0.75,1.1 [2300,2900 
DYP-375| 375 | 9 |40,50f169,16q 10,15 |0.4~0. 45] 185 | 5,2. 9 5~24| 13.0 | 735 | 0. 7501.1 [2800,2900 
DYP-415| 415| 10_[40,50]159,16q 10,15 |0. 4~0. 45] 218 Bp.5,2.9 5~24 | 14.4 | 890 | 0.75.1. 1 |2300,2900 


生产 企业 ， 哈 尔 演 红旗 机 械 厂 





水 Fl 机 械 


产 mw 名 称 生 产 企业 
混凝土 拌和 楼 .起 重 机械. 水 工 闸门 . 启 闭 机 .金属 结构 及 电站 辅 机 郑州 水 工 机 械 厂 
水 工 闸门 . 启 财 机 .厂房 金属 结构 及 起 重 机 械 、 母 线 伸 缩 节 . 播 杭 侧 架 三 门 峡 水 工 机 械 厂 
BE Sk A) . 启 闭 机 河南 省 水 利 机 械 厂 
水 轮 发 电机 组 河南 西 峡 水 电 设备 厂 
水 文 仪器 及 水 文 自动 化 设备 ,仪表 配件 重庆 水 文 仪器 厂 
铸铁 井 管 .金属 结构 北京 市 水 工 机 械 厂 
旋转 滤 网 .SS 离心 机 .水 利 产品 上 海 三 合 水 利 电力 设备 厂 
高 低压 开关 板 . 农 排 开关 箱 .水 利 启 闭 机 上 海水 星 机 电 设备 厂 
80 升 .200 升 钢 桶 生产 线 成 套 设备 ,5BY-LX 型 种 子 包 衣 机 、 启 闭 机 山西 省 水 利 机 械 厂 
钢锭 .外 机、 工矿 配件 山西 省 水 工 机 械 厂 
潜水 电 泵 .压力 负 .防水 隔 热 粉 内 蒙古 水 利 机 械 厂 
液压 启 闭 机 系列 及 配件 . 精 拔 机 武进 液压 启 闭 总 机 厂 
大 型 启 闭 机 及 各 种 非 标 油 秘 常州 液压 成 套 设备 厂 
电梯 常州 电梯 厂 
锅炉 调 速 箱 ,、 硬 齿 面 减速 器 、 其 它 减速 器 国营 江阴 齿轮 箱 厂 
FB Pe A LST 振动 压路机 无 锡 惠 通 工程 机 械 厂 
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FF 18. EA 


p 台 时 处 理 | 清 杂 效率 





产 品 名 称 E 产 企业 
on ERITEM AA CCN H EAN i HL a, BED 无 锡 治 金 机 械 厂 
纸 机 长 网 部 及 备品 .港口 机 械 , 水 泵 ,污水 处 理 设 备 国营 常熟 水 利 机 械 厂 
REMEE REKEM 吴江 市 通用 电器 厂 
6110 2A .农用 齿轮 吴江 齿轮 厂 
电力 变压器 .发 电机 组 .发 电机 吴江 市 变压器 三 
SZQJ30 清洲 机 ,水 工 钢 结 构 和 曾 门 . 控 泥 船 及 其 它 江苏 省 水 利 建筑 工程 公司 船厂 
UR OL. EH 江苏 水 利 机 械 厂 
电站 专用 起 重 设备 . 钢 结 构 阅 门 ,水利 启 闭 机 浙江 省 水 电 建 筑 机 械 厂 
注 浆 机 , 滥 喷 机 , 挖 泥 船 , 启 闭 机 安徽 省 硫 浚 工程 总 公司 船舶 修造 工程 机 械 总 厂 
ERI TERR 山东 水 利 工程 机 械 总 厂 
HQ 回转 式 清 污 机 . 轴 流 泵 .定型 组 合 钢 模 板 山东 水 电 设备 三 
起 重 设备 , 阐 门 . 启 闭 机 烟台 水 工 机 械 厂 
带 钢 泰安 三 源 实业 总 公司 
铝板 材 、 硅 铁 . 铝 合金 铸件 Bet 丹 江 管 理 局 机 械 厂 等 
可 控 硅 励磁 装置 .电气 控制 设备 .机械 产 品 长 委 陆 水 试验 管理 局 自动 化 设备 厂 
电站 水 轮机 .水 轮 发 电机 .农村 用 小 水 轮 发 电机 白莲 发 电 设备 厂 
H EAI EESE 湖南 省 水 工 机 械 厂 
水 轮机 调 速 器 . 启 财 机 .同门 RES A 广东 省 水 利水 电机 械 厂 
FER RRR IT EE J BAST OAN Fee ARE A BS 
电力 变压器 桂林 水 电 设 备 厂 
水 轮 发 电机 组 .控制 屏 .保护 屏 .变压器 .计量 箱 .闸门 EIRE 广西 玉林 水 电 设备 厂 
高 压 电力 计量 箱 、 配 电 屏 四 川 省 雅安 机 电 设 备 厂 
电力 变压器 .特种 变压器 四 川 宜宾 变压器 厂 
电力 变压器 .特种 变压器 四 川内 江 变 压 器 三 
电力 变压器 、 特 种 变压器 四 川 省 涪陵 变压器 厂 
MIR FE KE tl BL AA) .提升 机 、 链 板 输送 机 重庆 市 水 利 电力 机 械 厂 
水 利 闸门 .局 闭 机 .压力 钢管 云南 水 利 机 械 厂 
拖 式 振动 压路机 . 手 扶 振动 压路机 .钢锭 陕西 水 利 机 械 厂 
改制 钢材 、. 启 闭 机 、 无 塔 压力 铅 新 疆 钢 管 厂 
闸门 es RAMS LES Bm 新 疆 水 利 厅 水 工 机 械 厂 
高 压 开关 新 疆 水 利 高 压 开关 厂 
棉花 加 工 机 械 


生 产 企业 


MQZ-80 型 冲击 式 籽棉 清理 机 中 棉 工 业 有 限 责任 公司 
MQ2-6 型 籽棉 清理 机 

MQZ-8 型 冲击 式 籽 棉 清 理 机 中 杭 工 业 有 限 责 任 公 司 
MQZ-4 型 籽棉 清理 机 中 棉 工 业 有 限 责任 公司 
MQP-400 型 皮棉 清理 机 8 , 中 棉 工 业 有 限 责 任 公司 


MQP-2000B 型 皮棉 清理 机 
MQP400X 1600 型 皮棉 清理 机 


锯齿 轧 花 机 


片 时 皮棉 


产 品 名 称 产量 (kg) 





MY-121 型 毛 刷 式 锯齿 轧 花 机 121 
100 


MY120-17 型 锯齿 轧 花 机 
MY100-16 型 锯齿 轧 花 机 


优质 产品 .新 产品 .可靠 性 达标 产品 .主要 产品 


让 柄 工业 有 随 责任 公司 
C 
[9 


配套 动力 


中 棉 工 业 有 限 责任 公司 
中 棉 工业 有 限 责任 公司 


锯 片 数量 A 

Ge) 生 产 企 业 
中 棉 工业 有 限 责 任 公 司 
中 棉 工业 有 限 责任 公司 
中 棉 工 业 有 限 责 任 公司 


mma 
to 
© 


195 


Ee RL 


百 公斤 短 绕 
, 片 时 产 绕 配套 动力 | 饮片 数量 
产 品名 称 EEAO an uw) on 生 产 企 业 


MR-144D RERA LW RE A 
MY 120-17 型 锯齿 轧 花 机 Pp >85 | <38 | 42 | 120 | 中 棉 工业 有 限 实 任 公司 
MY100-16 型 锯齿 轧 花 机 >8.5 | <34 | 423 | 10 | 中 棉 工 业 有 限 丙 任 公司 





棉花 打包 机 


基本 包 型 
, 公称 压力 | 生产 率 | 包 重 | A 
Toa 名 称 (KN) | (kg/h) | (kg) CK X EX) 生产 企业 
(mm XxX mm X mm) 


YD200A SWEMEAT EM | 2000 | 2 | 65 二 5 | 600X400X600 | 27.5~207 PMI WAM A A 
MDY3150 型 油 压 棉花 打包 机 | 3150 | 3 | 200410 | 1060X530X780| 45748 MIU AMMA A 
DY160 型 酒 压 棉花 打包 机 | 1600 | 1.8 | 85£5 | 800X400X600 | 22227 [PIL AME A 





其 它 棉花 加 工 机 械 
-azh ee seex 
(kg/h) 
M 7A RB AT AORC, A 0 Ab RS 20m/s 中 棉 工 业 有 限 责 任 会 司 
MQR-500 RRR MHL “| 180 | 清 杂 效率 >45% ,配备 动力 ?kW 中 棉 工 业 有 限 宰 任 公司 
MQT-250 型 清理 机 #65 <10kW + h/100kg, HARA 45ke/h | PM LUA RMD A 
MQS-500 型 不 茸 籽 清理 机 | ”90 | 配备 动力 ;8kW 中 杭 工 业 有 限 责 任 公司 
MY500 型 循环 清 绒 机 | 80 | 清理 效果 ,提高 1 一 2 级 ,配备 动力 ,4kW 中 棉 工 业 有 限 责 任 公司 
MF2 风力 清 籽 机 清 杂 效率 :之 20% ,配备 动力 ,4kW 中 槐 工业 有 限 责 任 公司 
7A 型 钢丝 打 扣 机 冲模 行程 ,44mm, 配 备 动力 ,1. 1kW 中 棉 工 业 有 限 实 任 公司 
MX-40 型 铣 齿 机 | | 铣 刀 直径 ,@25 一 32mm, 配 备 动力 ,1. 1kW 中 棉 工 业 有 限 责 任 公司 
MCZ-320 型 斩 齿 机 斩 齿 数 ;264~304, 配 备 动力 ,4kW 中 棉 工 业 有 限 实 任 公司 
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Bat 


综合 统计 资料 
General Statistics 


表 1 国民 经 济 主要 指标 (1994~ 1995 年 ) 


Main Indicators of National Economy (1994~ 1995) 


指 标 


Item 


一 、 人 口 
Population 
年 底 总 人 口 
Year-end Population 
二 、 劳 动力 (FER) 


Labor Force ，Year-end 


从 业 人 员 


Employment 


职工 人 数 
Staff and Workers 


三 、 国 民生 产 总 值 

Gross National Products 
四 、 国 民 收 入 

National Income 


五 、 工 业 总 产值 
Gross Output Value of jndustry 


六 、 固 定 资产 投资 


Investment in Fixed Assets 


1. 全 社会 固定 资产 投资 总 额 


Total Investment in Fixed Assets 


2. 国有 单位 固定 资产 投资 
State-Owned Units’ in Fixed Assets 


基本 建设 投资 


Capital Construction Investment 


更 新 改造 及 其 他 固定 资产 投资 


Technical Updating and Transformation 


3. 集体 单位 固定 资产 投资 


Collective-Owned Units’ Investment in Fixed Assets 


城镇 
Urban 
农村 
Rural 

七 、 国 家 财政 收 支 


Pubiic Finance 


1. 国家 财政 收入 


Government Revenue 


中 央 
Central 
地 方 
Local 


- 国家 财政 支出 


Government Expenditures 


中 央 


Central 


地 方 


Local 


. 预算 外 资金 收入 


Extra-Budgetary Revenue 


to 


Ca 
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单 f 


Units 


万 人 


104 presons 


万 人 


10t presons 


万 人 


10t? presons 


亿 元 
108 yuan 
亿 元 
108 yuan 
{L7G 
108 yuan 
亿 元 
108 yuan 
ILIE 
108 yuan 
亿 元 
108 yuan 


亿 元 
108 yuan 


1994 年 


119850 


68090 


14849 


46532. 9 


70176. 0 


16370. 


9322. 


6435. 


2918. 


2664. 


4038. 2 


1862. 53 





1995 年 


121121 


68910 


14900 


57277. 3 


91894. 0 
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( 续 ) 





Item " 1995 年 
八 、 物 价 总 指数 ‘上 年 二 100) 
Price Indices (preceding year 一 100) 
L 农 副产品 收购 价格 总 指数 119. 9 
Overall Farm and Sideline Products 
Purchasing Price Index 
2. 零售 物价 总 指数 114.8 
Overall Retail Price Index 
3. 居民 消费 价格 总 指数 117. 1 
Overall Residents Cost of Living Index 
A.I 资 
Wages 
1. 职工 工资 总 额 亿 元 8100. 0 
Total Wages of Staff and Workers 10° yuan 
2. 职工 平均 货币 工资 元 5500 
Average Annual Wage of Staff and Workers yuan 
十 、 居 民 消 费 水 平 〈 每 天 消费 量 ) 亿 元 76. 3 
Residential Consumption of Daily National Consumption 108 yuan 
农民 37. 4 
Agricultural Consumption 
非 农业 居民 38.8 
Non-agricultural Consumption 
十 一 、 农 业 
Agricultural Production 
1. 农林 牧 渔业 总 产值 
Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal 15750. 5 20340. 9 
Husbandry and Fishery 
2. 主要 农产品 产量 
Output of Major Farm Products 
粮食 46662. 0 
Grain 
棉花 476. 8 
Cotton 
油料 2250. 3 
Oil-Bearing Crops 
HE 6541.7 
Sugar Cane 
甜菜 1398. 4 
Beet Roots 
茶叶 58. 9 
Tea 
水 果 4214. 6 
Fruits 
猪 、 牛 、 羊 肉 5260. 1 
Pork, Beef and Mutton 
水 产品 2517.2 
Aquatic Products 
十 二 、 工 业 
Industrial Production 
1. 工业 总 产值 91893.8 
Gross Output Value of Industry 
2. 主要 工业 产品 产量 
Output of Major Industrial Products 
布 260.2 
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十 三 、 


十 四 、 


十 五 、 


200 


Item 


Cloth 
糖 料 
Sugar Crops 


原煤 
Coal 

原油 
Crude Oil 
发 电量 


Electricity 


钢 


Steel 


成 品 钢材 
Rolled Steel 
水 泥 


Cement 


. 国有 独立 核算 工业 企业 主要 财务 指标 


we) 


Principal Financial Items of State- Owned Industrial 


Enterprises with Independent Accounting Systems 


年 底 固 定 资产 原 值 


Original Value Of Fixed Assets, Year-end 


年 底 固 定 资产 净值 
Net Value of Fixed Assets (year-end) 
利润 和 税金 总 额 
Per-tax Profits 
交通 运输 

Transportation 
货运 量 

Freight Traffic 

铁 路 

Railways 

公 路 

Highways 

水 运 

Waterways 

管 道 

Pipelines 

Z Z 

Civil Aviation 

能 源 生产 与 消费 


Production and Consumption of Energy 


能 源 生 产 总 量 
Total Energy Production 
能 源 消费 总 量 
Total Energy Consumption 
国内 商业 
Domestic Trade 
1. 社会 商业 商品 购 进 总 额 
Total Value of Puchases 
工业 品 
Industrial Products 
农 副产品 


Agricultural and Sideline Products 


1994 年 


ILT Bs Bt 
10° kWh 


{LIL 
108 yuan 
亿 元 
108 yuan 
亿 元 
108 yuan 
1180273 
163093 
894914 
107091 


15092 


83 


万 吨 标准 煤 
Standard 
Coal + 10* t 


118729 


122737 


30936. 3 





(  ) 


1995 年 


999 
13. 6 
15005 
10077 
9536 
8980 


47591 


1234810 
165855 
940387 
113194 

15274 


101 


128728 


129000 


36983. 6 


2900. 5 
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指 


Item 


2. 社会 商品 零售 总 额 
Total Value of Retail Sales 


对 外 经 济 贸 易 和 国际 旅游 


十 
> 


Foreign Trade and International Tourism 


进出 口 总 额 


Total Value of Exports and Imports 


进口 额 
Imports 
出 口 额 
Exports 


十 七 、 教 育 文化 


Education and Culture 


1. 在 校 学 生 数 


Student Enrollment 


高 等 学 校 


Institutions of Higher Education 


中 等 专业 学 校 


Specialized Secondary Schools 


普通 中 学 


Regular Secondary Schools 


小 学 
Primary Schools 
2. 出 版 数量 

Publications 

图 书 

Books Published 
Magazines Issued 
报 A 


Newspapers Issued 


( 续 ) 


. 1994 年 1995 年 
Units 

16264.7 20620. 0 

2808. 5 

1320. 8 

1487.7 

万 人 19677. 3 
104 persons 

290. 6 

372. 2 

5371.0 

13195. 2 

亿 册 63. 2 
108 copies 

亿 册 23. 4 
10 copies 

亿 份 178. 9 


108 copies 





资料 来 源 , 《中 国 统计 年 鉴 》 1996 年 版 , 《中 国 统计 摘要 》1996 年 版 。 


表 2 


全 国 耕 地 面积 (1994~1995 F) 


National Cultivated Area (1994~ 1995) 


(FAH. %) Ckha,%) 











—, FARMER 94906. 7 94970. 9 
Cultivated Areas, Year-end 
1. 水 田 24762. 24850. 5 
Paddy Fields 
占 年 末 耕 地 面积 比重 26.2 
As Percentage of Cultivated Areas, Year-end 
2. 时 地 70120. 4 
Dry Fields 
占 年 末 耕 地 面积 比重 73. 8 
As Percentage Cultivated Areas, Year-end 
二 、 当 年 增加 的 耕地 面积 685. 3 
Increase in Cultivated Area and Causes 
其 中 ， 新 开荒 地 面积 
Of Which: New Openned Undeveleloped Land 
占 增 加 耕地 面积 比重 
As Percentage of Increase in Cujtivated Area 
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项 H Item 


、 当 年 减少 的 耕地 面积 
Decrease in Cultivated Area and Causes 
其 中 : 国家 基建 占 地 
Of Which; Capital Construction 
占 减 少 耕 地 面积 比重 
As Percentage of Decrease in Cultivated Area 


乡村 集体 占 地 


Village Collective Construction 


占 减少 耕地 面积 比重 


As Percentage of Decrease in Cultivated Area 


农民 个 人 建 房 占 地 


Peasant Construction 


占 减 少 耕地 面积 比重 


As Percentage of Decrease in Cultivated Area 





t: 本 表 实 有 耕地 面积 数字 偏 小 ， 有 待 进一步 核查 。 
资料 来 源 , 《中 国 农 村 统计 年 鉴 》 1995 年 版 。 


表 3 全国 农 村 劳动 力 数 (1994~ 1995 年 ) 
Rural Social Labor Force (1994~ 1995) 
CHA) Co! 


项 H Item 


农村 劳动 力 总 计 
Total 
一 、 乡 村 劳动 力 
Rural Social Labor Force 
其 中 ， 男 劳动 力 
Of Which; Male 
女 劳 动力 
Female 
- 农林 牧 副 渔业 
Farming. Forestry, Animal Husbandry and Fishery 
2. 工业 
Industry 
3. 建筑 业 
Construction 
. 交通 运输 邮电 通讯 业 
Transportation 


. 批发 零售 贸易 业 、 餐 饮 业 及 仓储 业 

Wholesale. Retail Sale Food Services and Storage 
. 其 他 非 农 行业 

Other 

二 、 全 民 所 有 人 制 第 一 产业 劳动 力 


Labor Force Engaged in State-Owned Primary Industry 


+ 


| 一 


中 


on 


ni 





( 续 ) 


1995 年 


persons) 


1995 年 


45041. 8 


24037. 4 


资料 来 源 :《 中 国 统计 年 鉴 》1996 ER. 《中 国 农 村 统计 年 鉴 》 1995 年 版 ， 《中国 统计 摘要 》 1996 年 版 。 
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—m 
* 


四 


表 4 农村 经 济 效 益 (1994 年 ) 
Rural Economic Results (1994) 


项 H 


Item 


农村 劳动 生产 率 

Rural Labor Productivity 

每 一 农村 劳动 力 创造 农林 牧 渔 业 总 产值 

Per Capita Gross Output Value of Farming. Forestry, Animal Hus- 
bandry and Fishery 

每 一 非 农 产 业 劳动 力 创造 非 农业 总 产值 

Per Capita Gross Output Value of Non-agriculture 

每 一 农村 工业 劳动 力 创造 农村 工业 总 产值 

Gross Output Value of Rural Industry per Rural Industrial Labor 
Force 

每 一 农村 建筑 业 劳 动力 创造 农村 建筑 业 总 产值 

Gross Output Value of Construction per Rural Construction Labor 
Force 

每 一 农村 运输 业 劳 动力 创造 农村 运输 业 总 产值 

Gross Output Value of Transportation per Rural Trasportation La- 
bor Force 

每 一 农村 商 饮 业 劳动 力 创造 农村 商 饮 业 总 产值 

Gross Output Value of Rural Commerce per Rural Commerce Labor 


Force 


、 每 一 农业 劳动 力 生产 的 农产品 


Output of Farm Products per Farming Labor Force 


粮食 


Grain 


棉花 


Cotton 

油料 

Oil-Bearing Crops 

猪 牛 羊肉 

Pork, Beef and Mutton 
水 产品 


Aquatic Products 


、 平 均 亩 产 〈 按 播种 面积 计算 ) 


Average Farm Crops Output per mu (Sown Area) 


粮食 


Grain 


棉花 

Cotton 

油料 

Oil-Bearing Crops 
黄 红 麻 

Jute and Ambary Hemp 


HR 


Sugarcane 


甜菜 


Beetroots 


烤烟 


Fluecured Tobacco 


、 农 民 家 庭 平均 每 人 生产 性 纯 收 入 


Per Capita Productive Net Income of Rural Households 


资料 来 源 :《 中 国 农村 统计 年 鉴 》 1995 年 版 


Note; lmu= 666m? 
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元 /人 


yuan/person 


公斤 /人 
kg/person 


元 /人 


yuan/person 





1994 年 


4818. 


38135. 


93105. : 


19008. 


27826. 


30848. 


1349. 


h 


ox 


-J 


1144. 83 
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RS 农产品 成 本 、 收 益 与 劳动 生产 率 (1993 F) 
Costs, Benefits and Labor Productivity of Farm Products (1993) 


Item 


平均 每 亩 
Average Farm Crops Output per mu 


主 产品 产量 (500 FE) 
Main Product (500g) 
副产品 产量 〈500 充 ) 
Sideline product (500g) 
产值 合计 
Gross Output Value, Total 
主 产品 
Main Product 
副产品 
Sideline Product 
物资 费用 


Goods and Material Costs 
用 工 数量 〈 个 ) 

Number of Work Day 

用 工作 价 

Working Price 

总 生产 成 本 


Total Costs 


负担 税金 
Supplied Taxes 


净 产 值 
Net Output Value 


减 税 纯 收益 
Net Income by Decrease in Taxes 
成 本 纯 收 益 率 (%) 
Net Income Rate of Costs 
每 百 元 产值 
Per 100 yuan Output Value 


物资 费用 


Goods and Material Costs 


生产 成 本 
Costs 

每 50 公斤 主 产 品 

Per 50 kg Output of Main Product 
生产 成 本 


Costs 


含 税 生产 成 本 


Costs with taxes 


平均 收购 价格 

Average Purchases Price 
每 一 标准 劳动 日 
Per Equivalent Labor Day 


主 产 品 产量 (500 5) 
Main Product Output (500g) 


净 产 值 
Net Output Value 


附 ， 主 产品 按 定购 价 计 算 


Appendix, Main Product Calculated by Order price 


每 50 公斤 主 产 品 价格 
Price per 50 kg Main Product 


每 亩 总 产值 


Gross Output Value Per mnu 


每 亩 净 产 值 


Net Output Value per mu 


每 亩 减 税 纯 收益 


Net Income per mu by Decrease in Taxes 


每 一 劳动 日 净 产值 


Net Output Value per Working Day 


附 ， 每 亩 成 本 外 支出 


Appendix; Extra Expenditures per beyond Cost mu 
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(30) (yuan) 
棉花 


Cotton 


小 麦 玉米 KE 
Wheat Corn Soybeans 


511. 54 738. 46 





. 84 


. D4 


.37 


.84 


.53 


.54 


-37 


- 62 


- 16 


-83 


. 83 


. 38 


- 94 


- 62 


‘35 


"78 


,19 


. 32 


. 62 


:08 


. 63 


-17 


. 62 
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(SÈ) 







花生 油菜 籽 ARR 甜菜 5 


项 目 
Item gories of Peanuts | Repeseed | Sugarcane | Beetroots |Flue-Cured 
Oil-Bearing Tobacco 
平均 每 亩 
Average Farm Crops Output per mu 
主 产品 产量 (500 克 ) 254. 29 
Main Product (500g) 
副产品 产量 (500 FE) 266. 16 
Sideline product (500g) 
产值 合计 462. 06 
Gross Output Value, Total 
主 产品 454. 93 
Main Product 
副产品 7.13 
Sideline Product 
物资 费用 175. 59 
Goods and Material Costs 
用 工 数量 (>) 45. 04 
Number of Work Day 
用 工作 价 184. 66 
Working Price 
总 生产 成 本 360. 25 
Total Costs 
负担 税金 5. 93 
Supplied Taxes 
净 产 值 286. 47 
Net Output Value 
减 税 纯 收 益 95. 88 
Net Income by Decrease in Taxes 
成 本 纯 收 益 率 〈%) 26.61 
Net Income Rate of Costs 
每 百 元 产值 
Per 100 yuan Output Value 
物资 费用 38. 00 
Goods and Material Costs 
生产 成 本 77. 97 
Costs 
每 50 公斤 主 产品 
Per 50 kg Output of Main Product 
生产 成 本 139. 49 
Costs 
会 税 生 产 成 本 141. 82 
Costs with taxes 
平均 收购 价格 178. 90 
Average Purchases Price 
每 一 标准 劳动 日 
Per Equivalent Labor Day 
主 产品 产量 (500 H) 5. 65 
Main Product Output (500g) 
净 产 值 6. 36 
Net Output Value 
附 ， 主 产品 按 定 购 价 计算 
Appendix, Main Product Calculated by Order price 
每 50 公斤 主 产品 价格 135. 32 
Price per 50 kg Main Product 
每 亩 总 产值 410. 92 
Gross Output Value Per mu 
if 235. 33 
Net Output Value per mu 
每 亩 减 税 纯 收 益 44.74 
Net Income per mu by Decrease in Taxes 
每 一 劳动 日 净 产 值 5. 22 
Net Output Value per Working Day 
附 ， 每 亩 成 本 外 支出 5. 42 


Appendix; Extra Expenditures per beyond Cost mu 


资料 来 源 : 《中 国 农村 统计 年 鉴 》1995 年 版 。 


Note; Imu=666m?. 
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项 目 ltem 
农作物 总 播种 面积 


Total Sown Area 


一 、 粮 食 作物 
Grain Crops 


fa g 


Tubers 
E XK 
Corn 


高 加 
Chinese Sorghum 
谷 T 
Millet 
豆 类 
Soybeans 

二 、 经 济 作物 


Economic Crops 


油 料 
Oil-Bearing 
化 生 


Peanuts 


表 6 全 国 主要 农作物 播种 面积 (1994~ 1995 F) 
Sown Area of Major Farm Crops (1994~ 1995) 


148241 


109544 


30171 


28981 


9270 


21152 


1369 


1672 


12736 


149879 


11006C 


30744 


28860 


9519 


22776 





油菜 籽 
Rapeseed 
= 麻 
Sesame 

i) H $ 
Sunflower 


mR 类 
Hemp Crops 
黄 红 麻 
Jute and Ambary Hemp 


o 料 
Sugar Crops 


HORE 


Sugarcane 


at | 


Beetroots 


烟 H 


Tobacco Crops 


烤烟 


Fluecured Tobacco 


药 材 


Medicinal Materials 


wR. MK 


Vegetable and Melon 


、 其 他 农作物 


Other Farm Crops 


资料 来 源 :《 中 国 统计 年 鉴 》1996 年 版 ,《 中 国 统计 摘要 》1996 年 版 。 


表 7 全 国 主要 农产品 产量 (1994~1995 年 ) 
Output of Major Farm Crops (1994~ 1995) 


Chinese Sorghum 


项 目 Item 
一 、 粮 食 
Grain Crops 
其 中 , 稻 从 
Rice 
小 麦 
Wheat 
W 类 
Tubers 
玉 XK 
Corn 
高 OR 
合 F 
Millet 
豆 类 
Soybeans 
二 、 经 济 作物 
Economic Crops 
棉 4 
Cotton 
mH 料 
Oil-Bearing 




























(Fam) (kha) 


1995 年 


6907 


642 


376 
147 
1820 
1125 
695 
1470 
1309 
279 
10608 


6731 


(万 吨 ) (1041) 


44510. 1 


17593. 3 


9929. 


3025. 


9927. 


633. 


369. 


2095. 


46661. 8 


18522. 


10220. 


3262. 


11198. 


tt 生 


Peanuts 


TH SE FF 
Rapeseed 


芝 OK 
Sesame 
H Be 
Sunflower 
麻 类 
Hemp Crops 
黄 红 麻 
Jute and Ambary Hemp 
糖 ” 料 
Sugar Crops 
HE 度 
Sugarcane 
H 菜 


Beetroots 
烟 叶 
Tobacco Crops 

E W 


Fluecured Tobacco 





资料 来 源 :《 中 国 统计 年 鉴 》1996 年 版 ,《 中 国 统计 摘要 》1996 年 版 。 
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1023. 5 


977.7 
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— 
kj 


1. 牛 


2. 马 
3. 驴 





项 目 Item 单位 Units 1995 年 
一 、 出 栏 肉 猪 42103. 2 48051.0 
Slaughtered Fattened Hogs 
肉 猪 出 栏 率 107 116 
Slaughtered Rate of Fattened Hogs 
二 、 内 类 产量 4499.3 5260. 1 
Output of Meat 
猪 牛 羊肉 类 总 产量 3692.7 4265. 3 
Output of Pork, Beef and Mutton 
其 中 ; 猪 肉 3204.8 3648. 4 
Of Which; Pork 
牛 肉 327.0 415.4 
Beef 
+ A 160. 9 201.5 
Mutton 
& 内 755.2 934.7 
Poulty 
fe 肉 22. 9 26. 8 
Rabbits 
三 、 奶 类 产量 608. 9 672.8 
Output of Milk 
其 中 ， 牛奶 528.8 576. 4 
Of Which: Cow Milk 
四 、 羊 毛 产量 279218 307348 
Output of Sheep and Goat Wool 
1. 山羊 毛 24559 29973 
Goat Wool 
2. 绵羊 毛 254659 277375 
Sheep Wool 
其 中 ， 细 羊毛 113357 112000 
Of Which Fine Wool 
半 细 羊毛 58337 72588 
Semi-Fine Wool 
E. #878 7336 8482 
Output of Cashmere 
K RIE 1479. 0 1676.7 
Output of Poulty Eggs 
+. £278 17.7 17.8 
Output of Honey 
资料 来 源 :《 中 国 统计 年 鉴 》1996 年 版 ,《 中 国 统计 摘要 》1996 年 版 。 
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RS 全 国 牲 冀 年 末 存 栏 头 数 (1994~ 1995 年 ) 
Year-end Figure of Livestock in Head (1994~ 1995) 


AS 


Large Animals 
HP: RF 
Of Which; Draught 


Animals 









Cattle and Buffalo 


RP. A+ 
Of Which; Cows 








Horses 





Donkeys 


8454. 6 


1003. 8 


1092.3 


12331. 8 


384. 3 


Tae [oe | 


14918. 7 


15861. 7 














417.4 






1007. 1 






1074.5 


8812. 0 


13206. 0 





(万 头 ) C108 





d. W 
Mules 
5. 骆驼 
Camels 
. 
Hogs 
能 繁殖 母 猪 
Bredding 
` Æ 
Sheep and Goats 
其 中 ; 山羊 
Of Which; Goats 














资料 来 源 : CHR SITES) 1996 年 版 ， CPR RATED 1995 年 版 ,《 中 国 统计 摘要 》1996 年 版 。 


表 9 全 国 各 种 畜产 品 产量 〈1994 一 1995 年 ) 
Output of Major Livestock Products (1994~ 1995) 

































head ) 
















14959. ; 


12726. < 





R Tk A pK Th At HH 
Statistics of Agricultural Machinery Industry 
表 10 机械 工业 部 系统 主要 农业 机 械 产品 产量 、 销 售 量 及 库存 (1995 F) 


Output, Sales and Inventory of Major Agricultural Machinery Products 
under the Ministry of Machinery Industry (1995) 


1995 年 比 














































































1994 年 增 | 本 年 销售 | 年 末 库 存 
产 品 名 称 单位 Oe | 实物 是 
Classifications Units Annual | Inventory 
or Decrease Sales at Year- 
Rate than Volume end 
1994 
拖拉 机 2011949 | 1039830 1925867 | 118184 
Tractors 
其 中 ， 大 中 型 拖拉 机 64685 46815 66569 3914 
Of Which, Medium and Large Tractors 
其 中 ， 履带 式 拖拉 机 14736 9682 14383 662 
Of Which; Crawler Tractors 
小 型 拖拉 机 1947264 | 1263015 1859298 | 114270 
Small Tractors 
其 中 ， 小 四 轮 拖 拉 机 877369 | 576599 853118 41418 
Of Which; Small Four-Wheel Tractors 
手 扶 拖拉 机 944023 | 619596 899262 54346 
Walking Tractors 
船 式 拖拉 机 1076 850 231 
Boat Tractors 
内 燃 机 生产 量 总 计 17111 807 
Internal Combustion Engine, Total 
其 中 ， 商品 量 12879 1002 
Of Which; Commodity Volume 
1. 农机 内 燃 机 9048 347 
Internal Combustion Engine for Agricul- 
tural Use 
其 中 ， 商 品 量 509 
Of Which，Commodity Volume 
其 中 ，14 千瓦 以 下 233 
Of Which; Below 14kW 
2. 汽车 内 燃 机 417 
Automobile Engine 
其 中 ， 商 品 量 405 
Of Which; Commodity Volume 
在 总 计 中 ， 柴油 机 646 
Of the Total; Diesel Engine 
其 中 ， 商品 量 770 
Of Which; Commodity Volume 
在 总 计 中 ， 汽油 机 138 
Of the Total: Gasoline Engine 
其 中 ， 商品 量 172 
Of Which: Commodity Volume 
其 中 : 14 千瓦 以 下 6 
Of Which; Below 14kW 
PY HR A E BLA 39 
Engine-Generator Set 
其 中 ， 柴 油 发 电机 组 34 
Of Which; Diesel-Generator Set 
208 统计 资料 


产 品 名 称 


Classifications 


BLS PEER A 
Tractor-Drawn Tillage Implements 
Hp: $15] 2 
Of Which; Tractor-Drawn Plows 
HLS 
Tractor-Drawn Harrows 
旋 耕 机 
Rotary Tillers 
镇 压 器 
Roilers 
农田 基本 建设 机 具 
Earthworking Machines 
其 中 ， 铲 运 机 
Of Which; Scrapers 
翻斗 运 土 机 
Durapers 
开 沟 机 
Furrow Openers 
其 它 : 
Others 
种 植 机 械 
Sowing and Planting Machines 
其 中 : 机 引 播 种 机 
Of Which; Tractor Drills 
机 动 插秧 机 
Motor Rice Transplanters 


工厂 育秧 设备 


Industrial Rice Nursing Equipment 


中 耕 施 肥 机 械 


Cultivating and Fertilizer Distributing Machinery 


其 中 : PRR EPL 
Of Which; Culivators 


化 肥 深 施 机 


Fertilizer Deep-Distributors 


中 耕 施 肥 机 


Cultivator-Fertillizers 


H FORE ft BL. 
Plastic Film Mulching Machineries 


小 型 拖拉 机 配套 农具 


Implements for Small Tractor 


机 动 植保 机 械 


Motor Plant Protection Machines 


其 中 : MARE CH) 机 


Of Which; Motor Sprayers (Dusters) 


收获 机 械 


Harvesting Machinery 


其 中 ， 联 合 收 割 机 
Of Which: Combine Harvesters 


统计 资料 


387 


1372 


455272 


427393 


419784 


156172 


10014 


303247 


181062 


177562 


104055 


3475 





( SE) 
1995 年 比 
1994 年 增 | 本 年 销售 | 年 末 库 存 
实物 量 Pep. 
Annual | Inventory 
or Decrease Sales at Year- 
Rate than Volume end 
1994 


550 43 
1498 283 
438093 93960 
408429 90261 
400501 86475 
153593 16718 


9890 1155 
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产 品 名 称 


Classifications 


割 晒 机 
Reapers 


其 它 收获 机 械 
Others 
场 上 作业 机 械 
Barnyard Machines 
其 中 : 机 动 脱粒 机 
Of Which: Motor Threshers 
扬 场 机 
Grain Cleaners 


谷物 烘 干 机 


Grain Driers 
种 子 精 选 机 
Seed Graders 
其 它 场 上 作业 机 械 
Others 
农 副产品 加 工 机 械 
Sideline Product Processing Machineries 
粮食 加 工 机 械 
Grain Processing 
其 中 ， 研 米 机 
Of Which: Rice Mills 
磨 粉 机 
Flour- Mills 
棉花 加 工 机 械 
Cotton Processing Machineries 
油料 加 工 机 械 
Oil-Seed Processing Machineries 
茶叶 加 工 机 械 


Tea-Processing Machineries 


BAM LHR 


Potato Processing Machineries 


其 它 加 工 机 械 
Others 


农业 运输 机 械 


Farm Transport Machinery 


其 中 : 农用 运输 车 
Of Which; Farm Transport Vehicles 
农用 拖车 


Farm Trailers 


其 中 ， 大 中 型 
Of Which: Medium and Large 


船用 挂机 挂 桨 
Boat-Mounted Propellers 


机 动 三 轮 车 


Motor-Tricycles 
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138734 


7424 


142266 


135520 


2063 


40 


301 


4342 


993666 


436515 


170333 


86735 


4910 


88326 


12576 


33693 


17646 


2932983 


289210 


96155 


96743 


1425811 


93 


245 


11092 


365622 


256081 


133501 


47414 


7166 


36592 


12396 


43441 


9946 


196978 


227555 


43845 


76071 


1095432 


( 续 ) 


1994 年 增 | 本 年 销售 | 年 末 库 存 


实物 量 | 实物 量 


Annual | Inventory 


Sales at Year- 


Volume end 


135441 13647 
8262 1916 
141838 19145 
135676 17524 
1924 556 
49 11 

237 63 
3952 991 
546769 77754 
397130 42845 
166790 23130 
85526 7914 
4778 1064 
88106 10923 
12280 5099 
29965 8637 


14510 9186 


283422 34061 
269411 38583 
52763 10078 
49783 16549 


1399359 62627 
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产 品 名 称 


Classifications 


水 利 排灌 机 械 


Machinery for Irrigation，Drainage and Water 


Conservancy 


其 中 : 排灌 机 械 


Of Which: Irrigation and Drainage Machinery 


农用 打 并 机 
Well Drills. 
农用 泵 合计 
Total Number of Farm Pumps 
合计 中 ， 大 型 
Of the Total ，Large 
其 中 ， 特大 型 
Of Which; Superlarge 
合计 中 ， 中 小 型 泵 
Of the Total; Small and Medium Pumps 
其 中 ， 微型 泵 
Of Which: Mini-Pumps 
合计 中 : RR 
Of the Total; Deep-Well Pumps 
其 中 : PRR 


Of Which; Long-Spindle Deep-Well 


Pumps 
HE 7K HBR 


Submersible Motor Pumps 


其 中 : 深井 潜水 电大 


Of Which; Submersible Deep- Well 


Motor Pumps 


/\\ LH OK He 
Small Submersible Motor Pumps 
合计 中 ， KER 
Of the Total; Water-Turbine Pumps 
人 畜 力 农机 具 
Implements for Humans and Animals 


其 中 : FERRE 
Of Which; Tired Barrows 


ENRERE 


Tired Animal Carts 


手动 插秧 机 


Manual Transplanters 


手动 喷雾 〈 粉 ) 器 
Manual Sprayers (Dusters) 


人 力 脱粒 机 
Manual Threshers 


畜 力 割 草 机 


Aninal-Drawn Grass Mowers 


BARA 


Animal Drawn Grass Rakes 


eAR 


Animal Plows 
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94467 


1291 


2380026 


1549 


262 


1135494 


468711 


28969 


13774 


1039755 


75250 


837698 


1888 


101109 


833 


225103 





( £E ) 


1995 年 比 

1994 年 增 | 本 年 销售 | 年 本 库存 

实物 量 | 实物 量 
Annual | Inventory 

or Decrease Sales at Year- 

Rate than Volume end 
1994 

18570 
79228 . 58484 18145 
800 . 1360 393 
1635163 2221295 553677 
1132 ， 1742 345 
189 . 270 23 
671481 ， 1059193 284509 
189057 ‘ 422509 98400 
25279 ， 27698 13301 
14419 ， 13725 3681 
920853 . 977388 226050 
78498 . 69596 38805 
813173 ， 788020 141555 
1709 669 
19 
8073 
16 
9399 
169 52 
300 . 813 83 
158621 . 214050 33949 
21I 





( 续 ) 





1995 年 比 
1994 年 增 | 本 年 销售 | 年 末 库 存 
产品 名 区 成 (%) | 实物 量 | 实物 量 
Classifications Annual | Inventory 
or Decrease Sales at Year- 
Rate than Volume end 
1994 
中 小 农具 71 
Small and Medium Implements 
畜牧 机 械 
Machinery for Animal Husbandry 
1. 草原 建设 机 械 12 12 
Machinery for Pasture Construction 
其 中 ， 网 围栏 设备 110 102 8 
Of Which; Fence 
2. 牧草 〈 料 ) 收获 机 械 15603 14969 3100 
Hay Harvesters 
3. fa CR) 加 工 机 械 279490 176989 。 266296 43436 
Feed Processing Machinery 
其 中 ， 大 中 型 成 套 设 备 432 308 . 382 91 
Of Which: Medium and Large Complete 
Sets of Equipment 
N\A ALE 2322 1918 2126 418 
Small Complete Sets of Equipment 
机 动 饲料 粉碎 机 243673 | 157369 . 233209 38612 
Powered Feed Mills 
4. 畜 禽 饲养 鸡 成 套 设备 30053 47823 . 30979 4392 
Complete Sets of Poultry Equipment 
其 中 ， 大 中 型 养 鸡 成 套 设 备 114 182 . 123 109 
Of Which; Complete Sets of Medium and 
Large Chicken Equipment 
小 型 养 鸡 成 套 设 备 3304 
Complete Sets of Small Chicken Equip- 
ment 
Rie 766 
Liquified Nitrogen Tanks 
5. 畜产 品 采 集 加 工 机 械 3076 
Animal product Collection and Processing junit, set 
Machinery 
其 中 ， 奶 制品 采集 加 工 机 械 613 
Of Which: Milk Collection and Processing 
Machinery 
手 播 牛奶 分 离 器 2949 
Manual Milk Separators 
WEE 17 
Sheep Clippers 
6. 畜牧 防疫 机 械 
Veterinary Facilities 
7. 畜牧 运输 机 械 
Animal Handling Equipment 
8. 其 它 畜 牧 机 械 402 
Others 
风力 机 械 595 
Windmills 
渔业 机 械 3329 
Fishery Machinery 
212 统计 资料 




























































(HE) 


年 未 库存 





1995 年 实物 量 
产品 产量 Annual | Inventory 
Output or Decrease Sales at Year- 
Rate than Volume end 
1994 
机 动 伐木 句 台 9700 9827 1503 
Powered Timber Saws unit 
PED OLA ROL ACE it 万 元 | 1036429| 867936 1108228 | 198668 
Fittings for Tractor and Engine, Total 10* yuan 
联合 收割 机 配件 万 件 1179 548 1380 616 
Combine Harvester Fittings 104 units 
农 牧 及 排灌 机 械 配 件 bi 17457 20701 17154 1697 
Fittings for Animal Husbandry Machinery and t 
Irrigation and Drainage Equipment 
操 舟 机 台 17 40 18 11 
Oatboard Engine unit 
汽油 机 启动 机 台 10300 | 303393 11624 708 
Gasoline Engine Atarters unit 
增 压 器 台 28323 39565 31090 8091 
Trubochargers unit 
农机 试验 设备 台 3593 4226 3452 845 
Agricultural Machinery Test Rigs unit 
船用 齿轮 箱 台 34096 40560 36084 7270 
Gear-Box for Ship Use unit 
农机 随机 工具 万 件 1193 1644 1193 122 
Repair Tools for Agricultural Machinery 104 units 
磨 辊 拉丝 机 台 1932 1913 29 
Roller Wire-Drawing Machineries unit 
专用 仪器 仪表 台 788568 | 693424 792999 49919 
Special — Purpose Instruments unit 
HH, 农 、 牧 、 渔 仪器 仪表 台 321518 | 257955 320781 26310 
Of Which; Instruments and Meters for Agri- unit 
culture, Animal Husbandry and Fishery 
推土机 吨 2617 1248 
Bulldozers t 
其 中 ，80 马力 以 上 吨 1242 1031 
Of Which; Above 80hp t 
农村 用 小 水 轮机 万 千瓦 68 18 
Small Water-Turbines for Agricultural Use 104 kW 
一 般 交 流 发 电机 AFB 1066 612 
AC Generators 10t kW 
其 中 ， 农 用 小 水 轮 发 电机 万 千瓦 43 14 
Of Which; Small Water-Turbine Generators | 104 kW 
of Agricultural Use mi 6811 4490 
AAIR t 
Hydraulic Hoist 
注 ， 本 表 内 数据 均 为 机 械 工业 部 系统 内 统计 数据 。 
资料 来 源 ， 表 10~ 表 12 由 机 械 工业 部 信息 中 心 提 供 。 
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农业 机 械 工业 ”总计 

Agricultural Machinery Industry. Total 
大 中 型 拖拉 机 制造 业 

Medium and Large Tractors 

小 型 拖拉 机 制造 业 

Small Tractors 


内 顽 机 制造 业 

Internal Combustion Engines 

拖 内 配件 制造 业 

Fittings for Tractors and Engines 


BL | BF TE RR ill et de 


Tractor-Drawn Tillage Implements 
机 动 植保 机 械 制 造 业 

Motor Plant Protection Machineries 
收获 机 械 制 造 业 

Harvesting Machineries 

场 上 作业 机 械 制造 业 

Barnyard Machineries 


农 副产品 加 工 机 械 制造 业 

Sideline Product Processing Machineries 
农用 运输 机 械 制造 业 

Transport Machineries for Agriculture 


排灌 机 械 制 造 业 


Machineries for Irrigation and Drainage 


畜牧 机 械 制 造 业 


Machineries for Animal Husbandry 


半 机 械 化 农机 具 制 造 业 
Semi-Mechanized Implements and Tools 
农业 系 制 造 业 

Farm Pumps 

农机 齿轮 制造 业 


Gears for Agricultural Machineries 


水 利 机 械 制造 业 


Water Conservancy and Power Machineries 


小 农具 及 金属 制品 制造 业 


Small Farm Tools and Hardwares 


粮油 工业 专用 设备 制造 业 


Equipment for Edible Oil and Food Processing 


饲料 工业 专用 设备 制造 业 
Eduipment for Feed Processing 
营 林 机 械 制造 业 

Forestation Machineries 


KER PR BL OL BR H Ed 


Other Machineries for Agriculture, Forestry, 


Animal Husbandry and Fishery 
农林 牧 渔 水 利 机 械 修理 业 


Repair of Agricultural, Forestry. Animal Hus 
bandry Fishery and Water Conservancy Ma- 


chineries 
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表 11 机 械 工业 部 系统 农机 


Agricultural Machinery Enterprises Under the 


工业 销售 产值 
Sales Value of 


工业 总 产值 〈 万 元 ) 
Gross Output Value of Industry 
(10+ yuan) 


按 现 行 价 计算 


At Current Prices 


9043010 

801125 
1291564 
2433119 
}505281 


249314 


1286280 
29266 
91553 

213984 
277187 
281014 
11406 
2720 
75674 
42110 
2120 


151394 





Industry 
el 
价 计算 are 
AIG) |( 万 美元 ) 
Export 
Delivery 
(107 
U.S.D) 
8020329) 412870 
708272) 20389 
1189349) 60795 
2138204) 190457 
1302288] 38479 
216339 6282 
46361 3381 
98772 8272 
32423 687 
97775 9976 
1150208 5989 
26049 1160 
44508 2998 
187653 9720 
249266| 20799 
244841 13682 
9698 
2174 
69800 2342 
36370 1325 
1643 
132915} 16113 
35421 24 
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工业 企业 概况 汇总 表 (1995 年 ) 
Ministry of Machinery Industry (1995) 








全 部 职工 全 年 工业 全 年 工业 
exe | 年 末 全 部 | 全 年 平均 生产 用 钢 生 产 用 生 
职工 人 数 人 数 铁 消 耗 量 
库存 额 | 职工， 
(万 元 ) `, 
] (A) Annual Pigiron 
nventory 、 
Staff Average Consu- 
Value at ， , 
Year- Year-end and Figure of Staff | mption | mption 
Begining Workers at| of Staff and for for 
Export 《104 yuan) Year-end and Ww Produ- | Produ- 
orkers . , 
Self- (persons) | Workers 10! ction ction 
Manage (persons ) yuan) (t) (t) 
6361216 1249388 655683) 1951813) 1407157 
600523 68012) 174185) 127692 
993164 100116 65275| 252177) 125842 
1659831 190130 162081) 115929) 352028 
992022 236936 163166) 411893) 442399 
181899 29079 79791 24714 
7099 745 
48968 10770 
27127 14656 
34386 42004 
328833 34029 
9004 
19856 18822 
95014 21428 
63744 8560] 
168940 9344 
3618 2013 
3808 35 
26488} 35270 
13268 14731 
716 417 
28294 
9908 7319 
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农业 机 械 工业 总 计 

Agricultural Machinery Industry, Total 
大 中 型 拖拉 机 制造 业 

Medium and Large Tractors 

小 型 拖拉 机 制造 业 

Small Tractors 

内 燃 机 制造 业 

Internal Combustion Engines 

拖 内 配件 制造 业 

Fittings for Tractors and Engines 

HSR ERR EE 

Tractor-Drawn Tillage Implements 

机 动 植保 机 械 制 造 业 

Motor Plant Protection Machineries 
收获 机 械 制 造 业 

Harvesting Machineries 

场 上 作业 机 械 制 造 业 

Barnyard Machineries 

农 副 产品 加 工 机 械 制 造 业 

Sideline Product Processing Machineries 
农用 运输 机 械 制 造 业 

Transport Machineries for Agriculture 
排灌 机 械 制 造 业 

Machineries for Irrigation and Drainage 
畜牧 机 械 制 造 业 

Machineries for Animal Husbandry 

半 机 械 化 农机 具 制 造 业 

Semi-Mechanized Implements and Tools 
农业 泵 制造 业 

Farm Pumps 

农机 齿轮 制造 业 

Gears for Agricultural Machineries 

水 利 机 械 制 造 业 

Water Conservancy and Power Machineries 
小 农具 及 金属 制品 制造 业 

Small Farm Tools and Hardwares 

粮油 工业 专用 设备 制造 业 

Equipment for Edible Oil and Food Processing 
饲料 工业 专用 设备 制造 业 

Equipment for Feed Processing 

营 林 机 械 制造 业 

Forestation Machineries 

其 它 农 林牧渔 业 机 械 制 造 业 

Other Machineries for Agriculture ，Forestry， 
Animal Husbandry and Fishery 

农林 牧 渔 水 利 机 械 修 理 业 

Repair of Agricultural, Forestry, Animal Hus 
bandry, Fishery and Water Conservancy Ma 
chineries 


“16 


(Standard 
Coal r t) 


Machine 
Tools 
(unit) 


524| 796781 


3791 891019 


1278| 2763364 


1003} 2203815 


66| 263059 


47114 


150171 


57984 


130811 


861284 


31425 


94176 


202890 


339814 


375430 


19083 


3489 


95415 


49864 


3974 


77| 224850 





Circula- 
ting 
Funds 
(104 
yuan) 
9652417 
394816 
492695 
1481743 
1127336 
170805 
24803 
93702 
28403 
69199 
492986 
18441 
43039 
114749 
199702 
193162 
11423 
2204 
47715 
23977 


1518 


124316 


22648 


统计 资料 


货币 资金 
Circula- 
tion 


339436 
24095 
34981 

110502 
83378 

7540 
1652 
4253 
1237 
3672 
26851 
1034 
2087 
7034 
10861 
6833 
367 


76 


统计 资料 


应 收 帐 款 
净 额 
Account 
Recei- 
vable 


1417304 
84788 
93936 

498338 
358554 
62479 
2708 
18680 
3650 
14877 
109479 
5067 
10645 
24464 
34892 
53179 
2618 
337 
5359 
5348 


55 


合计 中 ， 
Of the Total: 


预付 帐 款 


Account 


Prepaid 


172157 


8907 


15149 


81091 


27380 


2354 


1326 


6410 


存货 


Inventory 
Stock 


2230510 
179396 
259219 
524493 
459553 

69466 
14093 
46199 
14501 
32736 
230962 
9961 
17589 
99357 
116686 
94771 
6249 
1245 
23619 
11949 
869 


00450 


其 中 : 产 成 品 


Of Which; 


Finished 

Products 
836815 
33753 
106239 
165439 
207277 
25063 
6425 
16061 
7337 
12290 
82864 
5391 
7847 
24898 
57625 
32972 
2652 
698 
10568 
5082 
708 


22123 


流动 资产 
全 年 
平均 余额 
(Fi 30) 
Average 
Balance 
Circulating 
Funds 


《104 yuan) 


4761291 
370722 
432089 

1293382 

1057819 
167555 

21034 
85807 
26583 
64725 
467507 
16380 
42293 
117577 
189275 
182251 
11492 
2085 
47458 
23197 
1527 


117920 


固定 资产 
a 计 
(万 元 ) 
Total 
Fixed 
Assets 
(104 


yuan) 
3975056 
366127 
364353 
1125824 
953547 
87968 
18881 
46663 
26652 
51781 
328024 
11074 
45023 
77754 
120258 
169369 
7316 
1082 
43548 
21817 
2258 


83647 


固定 资产 
原价 合计 
(万 元 ) 
Total 
Original 
Value of 
Fixed 
Assets 


(104 yuan) 


4549918 
475063 
456153 

1103931 

1122755 
114077 

21270 
65385 
31804 
66123 
344809 
15015 
90946 
97546 
150761 
209768 
10019 
1577 
94855 
24808 
2295 


99956 





其 中 
生产 经 营 用 
CHIE) 
Of Which; 
For Produ- 
ction and 
Management 


(104 yuan) 


3313284 
280154 
313586 
866089 
835630 

72355 
13017 
90769 
20630 
49242 
264219 
11869 
34810 
64932 
110617 
166789 
6522 
1272 
41058 
17618 
2011 


73733 


16362 
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本 F 


折旧 
(万 元 ) 
Veraul 
Depreci- 
ation 


(104 yuan) 


农业 机 械 工业 Bit 

Agricultural Machinery Industry, Total 
大 中 型 拖拉 机 制造 业 

Medium and Large Tractors 

小 型 拖拉 机 制造 业 

Small Tractors 

内 燃 机 制造 业 

Internal Combustion Engines 

拖 内 配件 制造 业 

Fittings for Tractors and Engines 

OLS BF HE Ae R hl se 

Tractor-Drawn Tillage Implements 

机 动 植保 机 械 制 造 业 

Motor Plant Protection Machineries 
收获 机 械 制造 业 

Harvesting Machineries 

场 上 作业 机 械 制 造 业 

Barnyard Machineries 

农 副 产品 加 工 机 械 制造 业 

Sideline Product Processing Machineries 
农用 运输 机 械 制 造 业 

Transport Machineries for Agriculture 
排灌 机 械 制 造 业 

Machineries for Irrigation and Drainage 
畜牧 机 械 制 造 业 

Machineries for Animal Husbandry 

半 机 械 化 农机 具 制 造 业 

Semi-Mechanized Implements and Tools 
农业 泵 制造 业 

Farm Pumps 

农机 齿轮 制造 业 

Gears for Agricultural Machineries 

水 利 机 械 制 造 业 

Water Conservancy and Power Machineries 
小 农具 及 金属 制品 制造 业 

Small Farm Tools and Hardwares 

粮油 工业 专用 设备 制造 业 

Equipment for Edible Oil and Food Processing 
饲料 工业 专用 设备 制造 业 

Equipment for Feed Processing 

H POLIR M E 

Forestation Machineries 

其 它 农 林牧渔 业 机 械 制造 业 

Other Machineries for Agriculture, Forestry, 
Animal Husbandry and Fishery 

农林 牧 渔 水 利 机 械 修理 业 

Repair of Agricultural, Forestry, Animal Hus 
bandry, Fishery and Water Conservancy Ma 
chineries 


188785 


16978 


17908 


46129 


49908 


3255 


664 


1800 


959 


218 


Annual 
Average 
Balance of 
Net Value 
of Fixed 
Assets 
(104 yuan) 


2349023 
189775 
209093 
580787 
598950 

58107 
10018 
29558 
18993 
39416 


209080 


7225 


30656 


54597 


80239 


109025 


5157 


875 


ER Th fot 


& it 
(万 元 ) 
Total 
Liabilities 
at Year 
-end 
(104 


yuan) 


6575642 
491845 
675412 

1726843 

1482017 
211144 

28570 
129932 
45081 
95351 
597046 
22874 
67990 
154324 
240204 
271976 
15490 
2748 
70276 
36966 
2968 


172109 


& H 
(万 元 ) 
Total 
Circulating 
Liabilities 
(104 


yuan) 


S150168 | 2191484 


402992 188174 
581047 251939 
133538) 923831 
1062509 448574 
184004 68146 
20144 6713 
110038 59085 
36687 18589 
73643 36810 
499314 202480 
18687 7004 
28376 
126941 56508 
189239 79820 
193871 82050 
12700 6320 
2301 1291 
53212 26146 
29726 17672 
1957 1379 


135131 66761 


流动 负债 | 其 中 ; Of Which; 


应 付 账 款 
(万 元 ) 
Loan 
Payable 
(104 
yuan) 
1346792 
110568 
168899 
413376 
234663 
59400 
4775 
22265 
3773 
14335 
146098 
4936 
7940 
27072 
45551 
49160 
1632 
637 
7370 
4411 


129 


16542 


3262 


统计 资料 








AP: 
Of Which; RH A 
公 积 
预收 帐 款 _ _ (万 元 ) (万 元 ) 
— . ; 法 人 资本 . 
(万 元 ) A Capital Surxplus 
verage 
Account erag Liability |Rights and Common Common 
. , Balances Capital , . 
Received | Unpaid | . Revenue | Interests Cumulation | Cumulation 
Circulation Assets Person 
Tax oo (104 lat Year-end Capital . Fund Fund 
(104 yuan) Liabilities uan) 《104 yuan) (10° yuan) (104 yuan) Capital (104 yuan) | (104 yuan) 
(10* yuan) y y (10t yuan) y y 
168099 4694209 | 1444050 | 3061881 | 1713236 | 1335950 1109715 343303 
23305 384775 80920 304937 169649 168043 140575 18889 
25928 534551 95930 214532 136496 120883 111601 15173 
26551 1171082 391663 | 1038540 426454 314550 376007 150276 
24001 961711 421546 723097 456484 326644 236095 67610 
3692 178395 27432 53123 41733 37935 18773 4730 
1886 16806 8427 18543 8157 7495 8049 2546 
5592 96532 19894 20240 20988 20221 11205 2584 
1938 33286 8228 13360 9588 6863 6443 915 
2682 67529 21752 33561 23147 17180 10367 384] 
22035 492860 115721 248850 155117 104356 60241 3795] 
488 15583 4187 8551 5602 3870 3482 767 
2082 50321 13465 26205 16739 14444 12079 1159 
4538 109047 29259 46932 33130 27725 18197 6140 
999] 173252 50795 101795 67523 45929 29011 11917 
3266 166798 77375 102967 65512 55238 31001 9714 
2601 12008 2778 3580 3172 2755 1411 145 
18 2051 502 686 635 329 36 69 
48580 25194 1757 
26602 12437 644 
2325 1006 25 
126891 52419 5532 
919 
统计 资料 219 































未 分 配 
利 if 


全 年 产品 
销售 收入 


其 中 : Of which: 











































































































































































(万 元 ) (万 元 ) 产品 
die pg 产品 销 产品 销 paint ae 
47 业 ERE | ERA L Ep 
Tributed Sales _ —- (万 元 ) _ 
Sector 1 R (77 30) (万 元 ) Product Sal (万 元 ) 
A ter-tax evenue Product | Product rogue es Product Sales 
Profits Pre-tax and 
Sales Sales After-tax 
(104 (104 Related | 
Costs Expenses p Profits 
yuan) yuan) (104 yuan)| (104 yuan) aymen’s (10% yuan) 
(10* yuan) 
农业 机 械 工业 Mit — 105608 | 7473098 | 5969581 206017 25076 1268586 
Agricultural Machinery Industry, Total 
大 中 型 拖拉 机 制造 业 一 24177 | 723598 | 594367 18013 885 110334 
Medium and Large Tractors 
小 型 拖拉 机 制造 业 一 48587 | 1093715 | 922876 30203 982 139653 
Small Tractors 
内 燃 机 制造 业 85804 | 2073072 | 1586329 56746 4054 425957 
Internal Combustion Engines 
拖 内 配件 制造 业 一 38540 | 1203135 | 930821 30952 6573 230939 
Fittings for Tractors and Engines 
机 引 耕 作 农 具 制 造 业 一 13101 224363 188993 5266 5015 25089 
Tractor-Drawn Tiliage Implements 
机 动 植保 机 械 制 造 业 一 209 44236 33502 863 78 9794 
Motor Plant Protection Machineries 
收获 机 械 制 造 业 —14537 82671 65658 2836 166 14012 
Harvesting Machineries | 
场 上 作业 机 械 制 造 业 一 3586 28623 21781 1286 124 5432 
Barnyard Machineries 
农 副 产品 加 工 机 械 制 造 业 一 3794 83121 61935 3228 444 17515 
Sideline Product Processing Machineries 
农用 运输 机 械 制 造 业 一 4520 | 1001783| 862980 26952 2409 109443 
Transport Machineries for Agriculture 
排灌 机 械 制 造 业 一 1300 22692 17220 1197 44 4230 
Machineries for Irrigation and Drainage 
畜牧 机 械 制 造 业 一 3775 39919 30016 1173 260 8470 
Machineries for Animal Husbandry 
半 机 械 化 农机 具 制 造 业 一 10573 | 167875 138699 5093 548 23535 
Semi-Mechanized Implements and Tools 
农业 泵 制造 业 —6657 | 215751 157874 10347 1071 46459 
Farm Pumps 
农机 齿轮 制造 业 一 3260 | 225563 | 169033 3528 1182 51821 
Gears for Agricultural Machineries 
水 利 机 械 制 造 业 一 1148 8464 6174 456 59 1774 
Water Conservancy and Power Machineries 
小 农具 及 金属 制品 制造 业 一 54 2053 1457 23 11 562 
Small Farm Tools and Hardwares 
粮油 工业 专用 设备 制造 业 59036 43753 3392 297 11594 
Equipment for Edible Oil and Food Processing 
饲料 工业 专用 设备 制造 业 29727 21771 1237 127 6592 
Equipment for Feed Processing 
PRL BR ial d 1402 1185 54 4 159 
Forestation Machineries 
其 它 农林 较 渔 业 机 械 制 造 业 115799 91649 2658 568 20925 
Other Machineries for Agriculture ，Forestry， 
Animal Husbandry and Fishery 
农林 牧 渔 水 利 机 械 修 理 业 515 176 4301 


Repair of Agricultural, Forestry, Animal Hus 
bandry. Fishery and Water Conservancy Ma 
chineries 
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管理 费用 
(万 元 ) 
Management 


Expenses 


(104 yuan) 


767255 
80305 
88509 

214936 

158614 
16452 

4711 
9688 
4040 
10622 
98727 
2634 
7072 
17346 
28916 
32982 
1508 
480 
7977 
3996 
216 


14471 


统计 资料 


财务 费用 
(万 元 ) 
Financial 


Expenses 


(104 yuan) 


331886 
25638 
35535 
73039 
78371 
10397 

1451 
7817 
2345 
6354 
31841 
1299 
3566 
8503 
13330 
14522 
1060 


110 


(万 元 ) 
Interest 
Outlay 


(104 yuan) 


316044 
24141 
35142 
64596 
75835 
10351 

1397 
7747 
2078 
6209 
31032 
1288 
3612 
8320 
12570 
14194 
1033 
110 
3419 
2272 


224 


利 W 
总 | oR 
(万 元 ) 
Total 
After-tax 
Profits 
(104 yuan) 


230968 
7120 
19062 
153685 
16384 
一 211 
4050 
一 2484 
一 279 
1710 
22771 
487 
—1379 
— 362 
4578 
5554 

— 822 


57 


应 交 所 
得 税 
(万 元 ) 
Lncome 
Taxes 


Payable 


(10? yuan) 


应 交 
增值 税 
《万 元 ) 
Output of 
Value 
Tax 


《104 yuan) 


194446 


7476 


5589 


55666 


64166 


2743 


566 


1379 


968 


3288 


17480 


607 


2045 


3191 


7709 


11444 


全 年 完成 
基本 建设 
投资 额 
《万 元 ) 
Yearly 
Investment 
Completed 
in Capital 
Construction 
(10* yuan) 


222801 
6197 
22509 
30493 
60629 
10456 
3835 
1567 
2203 
2619 


38193 





( £8 ) 


全 年 更 新 改 
造 措 施 项 日 
完成 投资 
(万 元 ) 
Yearly 
Investment 
Completed 
in Renewal 
and Renovation 
(104 yuan) 


371564 
20921 
28450 

138085 
90681 

7095 
4005 
2141 
2216 
3508 
33322 
271 


1419 


6060 


963 


221 





12 ”机械 工业 部 系统 农 


Economic Benefit of Agricultural Machinery 


业经 济 效益 综合 指数 
do E 。 工业 成 
Industrial Net Output 本 费用 
Economic Index 利税 率 ` Value of 利润 率 
行 业 Pre-tax Industry Rate] After-tax 
Sector rofits Rate of Gross | Profits Rate 
Industrial jof Industry;Output Value} of Industrial 
of Industry Cost 
(%) (%) 
农业 机 械 工业 Rit 3.17 
Agricultural Machinery Industry, Total 
大 中 型 拖拉 机 制造 业 0. 99 
Medium and Large Tractors 
小 型 拖拉 机 制造 业 1.77 
Small Tractors 
内 燃 机 制造 业 7. 96 
Internal Combustion Engines 
拖 内 配件 制造 业 1. 37 
Fittings for Tractors and Engines 
机 引 耕 作 农具 制造 业 一 0.10 
Tractor-Drawn Tillage Implements 
机 动 植保 机 械 制 造 业 9. 99 
Motor Plant Protection Machineries 
收获 机 械 制 造 业 一 2. 89 
Harvesting Machineries 
场 上 作业 机 械 制造 业 —0. 95 
Barnyard Machineries 
农 副 产品 加 工 机 械 制 造 业 2. 08 
Sideline Product Processing Machineries 
农用 运输 机 械 制造 业 2. 32 
Transport Machineries for Agriculture 
排灌 机 械 制造 业 2.18 
Machineries for Irrigation and Drainage 
畜牧 机 械 制造 业 —3. 30 
Machineries for Animal Husbandry 
半 机 械 化 农机 具 制 造 业 一 0.21 
Semi-Mechanized Implements and Tools 
AY sw 2.18 
Farm Pumps 
农机 齿轮 制造 业 2.92 
Gears for Agricultural Machineries 
水 利 机 械 制 造 业 —8. 94 
Water Conservancy and Power Machineries 
小 农具 及 金属 制品 制造 业 2.77 
Small Farm Tools and Hardwares 
粮油 工业 专用 设备 制造 业 1.71 
Equipment for Edible Oil and Food Processing 
饲料 工业 专用 设备 制造 业 1. 59 
Equipment for Feed Processing 
营 林 机 械 制造 业 一 13.11 
Forestation Machineries 
其 它 农林 牧 渔业 机 械 制 造 业 一 0. 30 
Other Machineries for Agriculture, Forestry. 
Animal Husbandry and Fishery 
农林 牧 汐 水 利 机 械 修理 业 0. 56 


Repair of Agricultural, Forestry, Animal Hus- 
bandry, Fishery and Water Conservancy Ma 
chineries 
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机 工业 行业 经 济 效益 (1995 F) 
Industry under the Ministry of Machinery Industry (1995) 


每 一 职工 (元) 
Tike ASF 流动 资产 销售 收入 | 销售 成 本 | 每 百 元 流动 L 资 |Per Employee (yuan) 
动 生 产 率 周转 率 利税 率 | 利税 率 | 资产 创利 税 | 利税 率 
《元 /人 ) (次 ) Profits Profits 《元 ) Profits 
Overrall Turnover and Taxes | and Taxes After-tax and 创利 税 平 均 
Labor of Rate or | Rate or Profits of Taxes RR I X 
Productivity Circulating Sales Sales Circulating Rate Profits | Average 
of Industry Funds Income Cost Funds Revenue} on Wage and Annual 
(yuan/person) (%) (%) (yuan) (%) Taxes Wage 


14102 
11982 
14165 
23101 
10874 
8461 
18822 
8527 
8785 
10251 
22288 
11717 
8679 
9006 
12712 
13557 
6407 
6368 
8537 
9710 
— 629 


8139 


6567 


统计 资料 





万 元 产值 
综合 能 耗 
( 折 标 煤 。 吨 ) 
Energy 
Consumption per 
10000 yuan 
Output Value 
(Standard 
Coal, t) 
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表 13 ”农业 机 械 进出 口 海关 统计 (1995 F) 
Import and Export of Agricultural Machinery, Customs Statistics (1995) 






























44 Export 进口 Import 
=| 
aad 商品 名 称 fit & 额 
y Commodity Name Units x 量 (美元 ) 
Number Volume Value 
) (U. S. D) 
& it | | | 435845860| |1102798094 
84081000 | 船舶 用 压 砍 式 活塞 内 顽 发 动机 | 4302 6315186| 6026 46058747 
输出 功率 在 132. 29kW (180hp) 及 以 上 车 辆 用 压 燃 台 
082010 l 077| 7364560 
5082000 ke FAAEA ERA Tan 
` ` 7 全 
84089091 其 他 输出 功率 不 超过 14kW KERRIE EARR a 533770) 90627779 1376| 2283427 
动机 unit 
其 他 输出 功率 超过 kW, 但 小 于 132. 29kW 台 
0 00 
其 他 输出 功率 在 132. 39 (180hp) 及 以 上 的 压 燃 式 台 n 
s4089093 EEA sraa zors 38448372 
84099910 | 船舶 用 压 燃 式 活塞 内 燃 发 动机 的 零件 | 2756303] 15332008| 3593604 48166842 
84099920 | 机 车 用 于 燃 式 活塞 内 燃 发 动机 的 零件 | 3029104 6501842| 230486 2502154 
84099991 SARE L32 SOW 1600) RBLEEMRAM | ransa lsons] sasaran 43092557 
31090000 [ee RR OT 1 
oF: at 4 La 
24133000 A AMR NOL ALAR HAMA EO a scan] aoas 9759986 
84212300 |P KR Se Bh YLA WA a it OB Be 3242121) 281242| 5831134 
54213100 [AMR LAE EO 1680682 
a F n g Ly 
oA unit 
84248990 | 其 他 液体 或 粉 沫 的 喷射 、 散 布 或 喷雾 机 械 器 具 85018226 
84322900 |R EE. HEI., PHUL., RAIER 台 unit 817 881450 
84323000 | 播种 机 、 种 植 机 及 移植 机 152 1308575 
84328010 | 草坪 及 运动 场地 滚 压 机 ”| dq of 38 292955 
84328090 | 未 列 名 农业 、 园 艺 及 林业 用 整地 或 耕作 机 械 ” | | 9324| 1929642| 439] 1755053 
84329000 | 编号 8432 所 列 机 械 的 零件 | | 5401782] 5103242| 198692| 2120054 
84331900 | 其 他 草坪 、 公 园 或 运动 场地 荐 草 机 | 99857 1129060 1152| 2341791 
84332000 | 其 他 割 草 机 ， 包 括 牵引 装置 用 的 刀具 杆 | 6657] 808229| 1012| 512606 
54323000 eG TEIA. AA ee od 0 
21324000 ORTON, STH ATER ee ee e051s 
54995100 [AAC ee ee I 
34585200 | 其 他 脱粒 机 一 
24395900 | RAED es ee I E E 
84335900 | 未 列 名 收割 机 | E580) 131465| 72| 131465 
84336000 | 蛋 类 、 水 果 或 其 他 产品 的 清洁 、 分 选 、 分 级 机 器 | | 1057| ”76102| 331| 5819383 


和 


(2%) 










193715 1410549 


84369100 RAAR, MIARE ARSE AOR CE 187131 


oo 
tw 
jee 
bo 
p 
pmi 






84369900 | 编号 8436 ARIE th OL BRAY EF 972291 7181332 
84371000 | 种 子 、 谷 物 或 干 豆 的 清洁 、 分 选 或 分 级 机 器 台 unit 2019336 4291 11785919 


` 


HO Export 进口 Import 
只 - er 
Conia ea 单 人 位 i ; 
7 Commodity Name Units 数 a 数 量 (美元 ) 
Number Volume Volume Value 
U.S.D U.S. D) 
84339010 | 联合 收割 机 的 零件 | | 667675 844742) 731068 1716350 
84339090 | 其 他 编号 8433 所 列 宙 械 的 零件 po 2456948 5380628] 603339 1582350 
84342000 [AL ain OL a 到 11187222 
84349000 | 挤 奶 机 及 乳品 加 工 机 器 的 零件 pe 15075 48683| 110988 2291303 
84361000 | 动物 饲料 配制 机 500822) 624 27669200 
84362900 | 家 禽 饲 养 机 器 519053 498| 6446086 
ia 
84368000 Rab. Wo. Pb. 养 蜂 业 用 的 其 他 机 器 ， Bik a 358189] 1768616 6555551 
| “| 有 机 械 或 热力 装置 的 催芽 设备 unit - 


84378000 | 谷物 磨 粉 业 加 工 机 械 或 谷物 、 干 豆 加 工 机 器 


84379000 | 编号 8437 所 列 机 械 的 零件 3780318 


输出 功率 超过 75kVA, 装 有 压 燃 式 活塞 内 顽 发 动机 | f 
的 发 电机 组 unit 2821317 


i 7846656 
unit 
输出 功率 超过 375kVA ， 但 不 超过 2mVA, BA 台 
85021310 | 顽 式 活塞 内 燃 发 动机 的 发 电机 组 unit ss 6349423 
输出 功率 超过 2mVA，, 安装 有 上 压 燃 式 活塞 内 燃 机 的 台 
85021320 发 电机 组 unit 12496463 


Op 
= 
z 


46104; 14214951 1168) 54963567 


361622 9399259 


85021100 1581 4981480 





输出 功率 超过 75kVA, 但 不 超过 375kVA, BA 


2 
3 
6 
燃 式 活塞 内 燃 发 动机 的 发 电机 组 4 





85021200 


2473| 224088865 


~] a1 | BS 
a =J] | = 
i) bh | be 
~~ oOo fos 
or Oo | on 


ro wil a 

bo oOo | 心 

tO nh | Fo 

cm mm | OO © 

fo co | ~ D 
co | Ww ~J ~] | N > 


16249| 11699227 


0 
85022000 EA ERA E SARRI A He OLA 台 unit 80763 


5 
8 


85023000 | 未 列 名 发 电机 组 台 unit 5084144 177134860 
TI 









85112090 | 其 他 点 火 磁 电 机 、 永 磁 直 流 发 动机 及 磁 飞 轮 个 PCS 34677 366210 
85114090 | 其 他 起 动 电机 及 两 用 起 动 发 电机 台 unit 12269845 
85115090 | 其 他 发 电机 台 unit 2275961 
85112010 机 车 、 航 空 器 及 船舶 用 点 火 磁 电机 ， 水 磁 直 流 发 电 187305 149844 
机 磁 飞 轮 
85113010 | 机 车 、 航 空 器 及 船舶 用 分 电器 点 火线 图 | | 2307957] 1723475 
85115010 RENE, MEM AMMAR OH i n 
85118000 | 内 燃 发 动机 用 其 他 电 点 火 及 电 起 动 装 置 及 断 流 器 1305250 
87011000 | 手 扶 拖拉 机 | 49067} 38384528 5 67765 
87012000 | 半 挂 车 用 的 公路 牵引 车 | 62| 822089 538| 15923210 
87013000 | 履带 式 牵 引 车 、 拖 拉 机 po 431] 2309280 30 3674320 


统计 资料 225 


( 续 ) 





出 口 Export 进口 Import 
商品 编号 商品 名 称 单 位 
Commodity Commodity Name Units 金 m 
Number x & x & (美元 ) 
Volume Volume Valuc 
(U. S. D) 


资料 来 源 ， 机 械 工业 部 农业 装备 司 提供 。 


表 14 农业 机 械 出 口 国家 和 地 区 (1995 年 ) 
Country or Region, Export of Agricultural Machinery (1995) 


(万 美元 ) (104 USD) 


地 区 出 口 额 地 区 出 口 额 
Region Value Region Value 








亚洲 Asia Syria 22.8 
土耳其 Turkey .0 Thailand 1163. 8 
以 色 列 Israel .9 Philippines 961.8 
马来西亚 Malaysia .0 Viet Nam 4306. 0 
日 本 Japan .8 Sri Lanka 504.0 
文 菜 Brunei .0 DPPK 95.9 
巴林 Bahrain .0 Republic of Korea 652. 8 
巴基斯坦 Pakistan .0 Burma 3448. 4 
卡塔尔 Qatar .0 Mongolia 79.9 
印度 India .9 Singapore 999.0 
印度 尼 西 亚 Indonesia .0 Cyprus 4.6 
尼泊尔 Nepal .0 Lebanon 14.0 
老挝 Laos .7 Hong Kong 1832.0 
伊朗 Iran .1 Taiwan 209. 3 
约旦 Jordan .4 Macao 8.9 
沙特 阿拉 伯 Saudi Arabia .0 阿拉 拍 也 门 Arab Republic 31.6 
阿拉 伯 联 合 United Arab .9 共和 国 of Yemen 

首长 国 Emirates Kk% Europe 
阿曼 Oman Belgium 11.7 
阿富汗 Afghanistan Denmark 61.1 
重 加 拉 Bangladesh Spain 55.1 
柬埔寨 Cambodia Hungary 112.3 
科威特 Kuwait Finland 51.3 
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7K Ba 36 
吉尔 吉 斯 
白俄罗斯 
斯 洛 文 尼 亚 
青 克 斯 坦 
斯 洛 伐 克 
共和 国 
乌兹别克 斯 坦 
非洲 Africa 
几内亚 
马里 
扎 伊 尔 
冈比亚 
贝 宁 
毛里 求 斯 
毛里 塔 尼 亚 
乌干达 
布隆迪 
乍得 
尼日尔 
尼日利亚 
加 纳 


资料 来 源 ， 机 械 工 业 部 农业 装备 司 提 供 。 


区 
Region 

Greece 
Albania 
United Kingdom 
Romania 
France 
Poland 
Norway 
Bulgaria 
Germany 
The Netherlands 
Ireland 
Portugal 
Austria 
Switzerland 
Sweden 
Italy 
Russian Fed. 
Kazakhstan 
Ukraine 
Lithuania 
Kirghizia 
Belorussia 
Slovak Republic 
Tadzhikistan 
Slovakia, Rep. 


Uzbekstan 


Guinea 
Mali 

Zaire 
Gambia 
Benin 
Mauritius 
Mauritania 
Uganda 
Burundi 
Tchad 
Niger 
Nigeria 
Ghana 
Gabon 
Tanzania 
Western Samoa 
Congo 
Angila 
Sudan 
Algoria 
Namibia 
Kenya 
South Africa 
Comoros 


4 
.2 
.7 
.8 
.0 
.3 
.2 
.4 
.8 
.6 
.1 
.8 
.9 
.3 
.0 
.5 
.0 
.7 
.8 
.0 
.7 
.0 
.3 
.0 
.8 


下 Bo 


oo o 

— * 
So * 
aw 





wU D N Oo OF ON A OS | 


津巴布韦 
突尼斯 
埃及 
埃塞俄比亚 
莫桑比克 
喀麦隆 
塞内加尔 
Sh Al Fh 
摩洛哥 
赞比亚 
科特迪瓦 
KEW Oceanic 
汤加 
所 罗 门 群岛 
斐济 
新 西 兰 
澳大利亚 
瓦 苏 阿 图 
新 几内亚 


新 喀 里 多 尼 亚 群 岛 New Caledonia (Fr) 
北美 洲 North America 

加 拿 大 

美国 

伯 利 效 

萨尔瓦多 


Region 


Zimbabwe 
Tunisia 
Egypt 
Ethiopia 
Mozambique 
Cameroon 
Senegal 
Sierra Leone 
Morocco 
Zambia 

Cote D’ Ivoir 


Tonga 

Solomon Islands 
Fiji 

New Zealand 
Australia 
Vanuatu 

New Guinea 


Canada 
United States 
Belize 
El Salvador 
Jamaica 
Panama 
Cuba 
Trinidad and 
Tobago 
Antigua and 
Barbuda 
Nicaragua 
Honduras 
Haiti 
Mexico 
Guatemala 
Dominican 
Republic 
Commonwealth of 
Dominica 


Ecuador 
Uruguay 
Brazil 
Surinam 
Argentina 
Venezuela 
Bolivia 
Colombia 
Peru 


Chile 





Co 
on 
g oe ote OO 7 CO UH = 


b> 
p 
ow 
“s oOo e A WwW Ww FS © 


> c S w c 
— D — © n tn | 一 Bo on 


a 
© 


46. 
1351. 
104. 


wo 
+ wo 
和 ce 


注 :“ 八 五 ”期 间 农 机 出 吕 的 国家 和 地 区 还 有 也 门 、 伊 拉克 、 巴 勒 斯 坦 、 马 尔 他 、 卢 森 堡 、 冰 岛 、 南 斯 拉夫 、 拓 克 共 
和 国 、 摩 纳 哥 、 马 达 加 斯 加 、 中 非 、 卢旺达 、 多 哥 、 赤 道 几 内 亚 、 利 比 亚 、 利 比 里 亚 、 佛 德 角 、 菜 索 托 、 索 马里 、 
BERK. MERER, CHL. PRBS, EERS, 

Note; In 1991~1995, Have yet to Be County and Region of Export of Agricultural Machinery, Yemen, Iraq, Pales- 


tine, Malta, Luxembourg, Iceland, Yugoslavia, Czecho Rep. , Monaco, Madagascar, Central Africa, Rwan- 


da, Togo, Equatorial, Libya, Liberia, Cape Verde, Lesotho, Somalia, Seychelles, Burkina Faso, Papua, New 


Caledonia, Guyana. 
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表 15 全 国 农机 公司 农机 商品 


Statistics of Sales and Inventory of Agricultura] Machinery Commodities 








2. 动力 及 排灌 机 械 类 


Motive Power, Irrigation 


其 中 : 1. 机 械 化 农机 具 类 
Of Which: Mechanized 


农机 商品 


Agricultural Machinery 


地 区 Commodities Implements and Tools and Drainage 

Region 全 年 销售 额 | 年 末 库 存量 | 全 年 销售 额 | 年 末 库 存量 | 全 年 销售 额 | 年 末 库 存量 

Annual Inventory at Annual Inventory at Annual Inventory at 

Sales Year-end Sales Year-end Sales Year-end 

4H Sit National 4259939 711934 2473995 212733 645375 146503 
华北 地 区 Huabeidiqu 664226 106637 464390 42197 71610 20353 
北京 Beijing 38301 5389 23408 789 3275 23 
天 津 Tianjin 27779 3822 15683 1307 4278 635 
河北 Hebei 365124 43375 274303 15857 44762 12354 
山西 Shanxi 145880 26640 96011 11631 12160 4403 
内 蒙 Inner Mongolia 87142 27411 54985 12613 7135 2938 
东北 地 区 Dongbeidiqu 357430 88387 223961 29090 28491 10114 
辽宁 Liaoning 112766 26177 57656 5311 11067 3341 
吉林 Jilin 91791 25372 55011 8502 10912 3596 
黑龙 江 Heilongjiang 152873 36838 111294 15277 6512 3177 
华东 地 区 “Huadongdiqu 1442204 182485 785826 51017 266357 43938 
上 海 Shanghai 63941 13085 15772 3893 16511 4822 
江苏 Jiangsu 305287 35501 148440 9097 59485 6076 
浙江 Zhejiang 150750 15938 53646 1810 51311 9327 
安徽 Anhui 205516 37572 128884 14765 33100 8585 
福建 Fujian 89836 11948 47510 1324 15110 3390 
江西 Jiangxi 89440 13713 52346 3289 11719 3006 
山东 Shandong 537434 54728 339228 16839 79121 12732 
华中 地 区 ”Huazhongdiqu 1035283 183459 572070 42710 178792 48806 
河南 Henan 468849 56268 331553 15043 60125 15709 
湖北 Hubei 164501 32582 61125 6111 29769 6942 
湖南 Hunan 117690 27146 50184 6908 25071 5797 
广东 Guangdong 143945 37769 67294 9885 32649 10039 
广西 Guangxi 128592 25665 56960 3916 27353 8683 
海南 Hainan 11706 4029 4954 847 3825 1636 
西南 地 区 Xinandiqu 331789 72247 147771 13500 51061 12128 
四 川 Sichuan 147088 31910 54673 4211 24894 5026 
贵州 Guizhou 42516 8189 24735 1265 5480 1952 
云南 Yunnan 139924 28990 66942 7091 20424 9130 
西藏 Tibet 2261 3158 1421 933 263 420 
西北 地 区 Xibeidiqu 302969 68493 208468 27353 19327 4578 
陕西 Shaanxi 70397 15487 45207 5183 9945 2156 
甘肃 Gansu 72917 18091 53200 9318 2931 816 
青海 Qinghai 21839 4023 13115 823 897 270 
TH Ningxia 17245 2364 13729 420 441 171 
新 疆 Xinjiang 99828 23257 69387 9607 5016 1157 
兵团 Corps * 20743 5271 13830 2002 97 8 
总 直 公 司 Subsidiaries of 126038 10226 71509 6866 29737 6586 


Note: 


228 


CNAMC 


* Xinjiang Production and Construction Corps. 
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销售 、 库 存 统计 (1995 F) 
in Volume and Value, the Agricultural Machinery Corporations State-wide (1995) 


(万 元 ) (10° yuan) 







3. 农 副 加 工 机 械 类 4. 维修 配件 类 大 中 型 拖拉 机 Ca) 东方 红 -802/70 ( 台 ) 
Farm Product , Medium and Large D-802/70 crawler 
Maintenance Fittings 
Processing Machinery Tractors (unit) Tractors (unit) 


全 年 销售 量 EKETE 全 年 销售 量 


Annual Annual 


Sal Inventory at Sal 

ales es 

Sales Year-end Sales Year-end Year-end Year-end 
Volume Volume 


年 末 库 存量 


Inventory at 


全 年 销售 额 | 年 末 库 存量 | 全 年 销售 额 | 年 末 库 存量 


Annual Inventory at Annual Inventory at 


122766 971264 322581 969 
7763 116552 43300 270 
441 11039 4518 32 
673 7145 1860 .5 
1009 43110 16000 34 
2594 33816 10515 125 
3046 21442 10407 74 
12518 88154 43329 140 
1981 41029 16642 26 
4021 20984 12275 37 
6516 26141 14412 7 
27505 354526 80208 159 
197 31410 4305 0 
6084 90900 19582 38 
3325 38950 7964 7 
4631 38901 12598 15 
2028 23391 6227 4 
4024 21324 6343 21 
7216 109650 23189 74 
42002 228081 77687 126 
13550 60416 20883 25 
12986 51256 15863 7 
5248 37131 12853 17 
4146 39801 15899 70 
5541 37156 10801 1 
531 2321 1388 6 
22630 101786 38714 9 
9539 57181 20034 0 
4572 7486 3811 0 
8418 36761 13488 9 
101 358 1381 4 
10146 62623 32933 245 
3881 10945 6711 9 
2618 14168 7276 12 
918 6909 2833 
385 2690 1651 0 
2270 21537 11194 199 
74 6374 3268 20 
202 19542 6410 20 
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大 中 型 拖拉 机 配套 农 县 〈 台 ) 


Implements for Medium 


FREM ( 台 ) 
Walking Tractors 


小 四 轮 拖 拉 机 CA) 


Small Four-wheel 


地 区 (unit) Tractors (unit) and Large Tractors (unit) 
Region 全 年 销售 量 | 年 未 库存 量 | 全 年 销售 量 | 年 未 库存 量 | 全 年 销售 量 | 年 未 库存 量 
Annual Annual Annual 

Sales Inventory at Sales Inventory at Sales Inventory at 
Volume Year-end Volume Year-end Volume Year-end 
全 国 总 计 National 599284 570541 15054 
华北 地 区 Huabeidiqu 24434 137448 2779 
北京 Beijing 338 1580 0 
天 津 Tianjin 1286 2305 -30 
河北 Hebei 16228 98809 466 
山西 Shanxi 6155 9562 1212 
内 蒙 Inner Mongolia 427 25192 1131 
东北 地 区 Dongbeidiqu 20149 60063 2444 
辽宁 Liaoning 1172 4964 452 
吉林 Jilin 9666 17414 668 
黑龙 江 Heilongjiang 9311 37685 1324 
华东 地 区 Huadongdiqu 286699 138789 2275 
上 海 Shanghai 182 0 14 
江苏 Jiangsu 92462 7511 375 
浙江 Zhejiang 27658 1326 23 
安徽 Anhui 79368 41913 142 
福建 Fujian 20888 36 40 
江西 Jiangxi 13454 1144 34 
山东 Shandong 52687 86859 1647 
华中 地 区 “Huazhongdiqu 176798 163475 4155 
河南 Henan 67856 158794 3025 
湖北 Hubei 27001 2385 650 
湖南 Hunan 22812 557 -19 
广东 Guangdong 26375 389 253 
广西 Guangxi 30625 1338 239 
海南 Hainan 2129 12 7 
西南 地 区 Xinandiqu 63871 10052 149 
四 川 Sichuan 3321 7349 6 
贵州 Guizhou 6995 1489 24 
云南 Yunnan 53020 1137 41 
西藏 Tibet 535 77 78 
西北 地 区 Xibeidiqu 26930 58411 3187 
陕西 Shaanxi 2048 10274 412 
甘肃 Gansu 6758 19657 55 
青海 Qinghai 13702 571 219 
TH Ningxia 4306 5479 4 
新 疆 Xinjiang 116 21439 1913 
兵团 Corps * 0 584 
总 直 公 司 Subsidiaries of 403 65 

CNAMC 
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小 型 拖拉 机 配套 农具 〈 台 ) 


Implements for small 


联合 收割 机 ( 台 ) 


Combine Harvesters 


Tractors (unit) (unit) 


全 年 销售 量 


Annual 
Sales 
Volume 


522075 
102199 
402 
998 
76306 
13742 
10751 
18645 
1410 
9261 
11974 
191723 
167 
31231 
5924 
89115 
1333 
1697 
62656 
133904 
105279 
13626 
632 
8580 
5657 
130 
27420 
3941 

0 
22201 
1278 
48132 
7834 
13687 
4145 
5662 
16284 
520 

52 
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年 末 库 存量 


Inventory at 


全 年 销售 量 


Annual 
Sales 


Year-end Year-end 


Volume 


121250 
20619 


> O O o oO oO o Ww 


年 末 库 存量 


Inventory at 


农用 运输 车 〈 辆 ) 


Farm Transports 
Vehicles Cunit) 


全 年 销售 量 


Annual 
Sales 
Volume 


123286 
11615 
113 
142 
6417 
3943 
1000 
11544 
5570 
1162 
4812 
54474 
3 
3930 
4911 
6472 
8972 
10988 
19198 
24910 
7230 
5088 
6737 
2818 
2679 
358 
14842 
9061 
3486 
2295 
0 
4459 
2597 
1150 








全 年 销售 量 


Annual 
Sales 
Volume 


721206 
278266 
3264 
9996 
170700 
75340 
18966 
82050 
31612 
16742 
33696 
210013 
0 
12465 
919 
28349 
1209 
411 
166658 
98081 
78773 
16383 
1803 
757 


( 续 ) 
机 动 三 轮 车 ( 辆 ) 


Farm Motor-Tricycles 
(unit) 


年 末 库 存量 
Inventory at 


Year-end 
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农用 动力 机 械 


Power of Agricultural Machinery 


全 年 销售 量 


拖车 (A) 


Trailers (unit) 






















年 末 库 存量 
| Sales 
. TEMER 年 末 库 存量 Annual Sales Inventory at Year-end 
Region Annual Volume 
Sales Inventory 
Vol at Year-end (f) (FE) (@) (FR) 
oume (Unit) (kW) (Unit) (kW) 




























































































































































































































































































全 国 总 计 National 252017 2014299 | 17431572 546370 4886526 
华北 地 区 Huabeidiqu 13879 178790 1685942 73454 715422 
北京 Beijing 591 3980 35863 1146 10819 
天 津 Tianjin 1056 9857 74308 2466 23740 
河北 Hebei 7435 115617 1108078 38975 351119 
山西 Shanxi 2758 30497 291032 19247 172696 
内 蒙 Inner Mongolia 2039 19739 176661 11620 157048 
东北 地 区 Dongbeidiqu 5875 102084 924242 45695 410516 
辽宁 Liaoning 1527 35015 355794 10275 87865 
吉 Jilin 2385 36471 331241 21377 201742 
黑龙 江 Heilongjiang 1963 30598 237207 14043 120909 
华东 地 区 Huadongdiqu 84333 831387 7135146 163714 1376686 
上 海 Shanghai 58 7088 317164 1987 107747 
江苏 Jiangsu 10755 216890 1778805 24688 211190 
浙江 Zhejiang 5264 120420 1113793 21209 143213 
安徽 Anhui 18714 174745 1213948 38311 289748 
福建 Fujian 4029 44980 413447 8532 70097 
江西 Jiangxi 6701 46486 295316 14771 115097 
山东 Shandong 38812 220778 2002673 54216 439594 
华中 地 区 Huazhongdiqu 84869 632827 4664402 195948 1676943 
河南 Henan 18092 178831 1619467 54878 508839 
湖北 Hubei 15895 99456 692278 27748 228395 
湖南 Hunan 17436 110402 611385 29360 232523 
广东 Guangdong 13674 104408 734865 42788 340087 
广西 Guangxi 17981 129781 942579 39648 340732 
海南 Hainan 1791 9949 63828 1526 26367 
西南 地 区 Xinandiqu 43015 184417 1411835 41759 330336 
py Ji] Sichuan 7366 81645 512980 17802 141597 
贵州 Guizhou 4153 21501 179924 7748 59958 
云南 Yunnan 30864 80525 712589 15513 124234 
西藏 Tibet 632 746 6342 696 4547 
西北 地 区 Xibeidiqu 19804 45418 542384 17540 175323 
陕西 Shaanxi 2874 15167 166167 8636 93475 
甘肃 Gansu 5983 10869 161850 4506 35078 
青海 Qinghai 2878 3380 28877 954 7771 
宁夏 Ningxia 2770 1240 11522 320 2678 
新 疆 Xinjiang 5085 14601 171293 35138 
兵团 Corps * 214 161 2675 77 1163 
AZ] Subsidiaries of 242 39376 1067621 201300 





CNAMC 
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Hp: 柴油 机 


全 年 销售 量 


Annual Sales Volume 


( 台 ) (FR) 
(unit) (kW) 


15721253 


1737740 
167343 
2724 
7693 
114050 
24634 
18242 
99732 
34241 
35251 
30240 
743399 
6237 
188853 
94996 
160042 
40523 
40154 
212594 
500852 
167471 
86726 
98738 
14725 
124007 
9185 
145331 
61291 
17566 
65807 
667 
34007 
8437 
7695 
2746 
992 
13986 
151 
47076 
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1586604 
28543 
59726 
1085253 
252101 
164981 
909710 
350326 
324856 
234528 
6774272 
309328 
1661762 
1008160 
1186441 
396840 
256517 
1955224 
3704955 
1542473 
589057 
944897 
60127 
907948 
60453 
1246130 
470481 
157394 
612383 
5872 
433547 
87167 
145119 
24551 
9719 
164316 
2675 

1066035 


Of Which; Diesel Engines 


年 末 库 存量 


Inventory at Year-end 


(§) 
(unit) 


382182 
56525 
248 
1684 
34396 
11220 
8977 
38974 
7538 
18014 
13422 
122237 
1696 
19183 
9836 
31910 
5424 
10824 
43364 
125146 
42102 
15487 
21720 
10146 
34861 
830 
23149 
10011 
4273 
8586 
279 
8030 
2621 
1996 
660 
196 
2477 
80 
8121 


资料 来 源 ， 中 国 农业 机 械 总 公司 提供 。 


(CFE) 
(kW) 


3749830 
527563 
2361 
15334 
315161 
109866 
84841 
367238 
72501 
179716 
115021 
1201063 
106742 
186205 
109520 
271628 
60423 
90421 
376124 
1161477 
436260 
167431 
174607 
43619 
316215 
23345 
208051 
93620 
32981 
78962 
2488 
85504 
27781 
18692 
6069 
1897 
29849 
1216 
198934 


( ££ ) 






KF (G)? 


Pumps (unit) 


内 燃 发 电 宙 组 (T) 
Engine-Generator Set (kW) 


全 年 销售 量 全 年 销售 量 ， 

Annual 年末 库存 量 Annual 年 末 库 存量 
Inventory at Inventory at 

Sales Sales 
Volume Year-end Volume Year-end 
434788 145888 1060909 500728 
34859 19994 157473 85125 
933 787 13037 4359 
1707 554 13370 3891 
21470 6332 78697 47108 
7004 4537 34895 19543 
3745 7784 17474 10224 
3518 2916 31002 27961 
2105 944 13573 8777 
22 226 14748 18387 
1391 1746 2681 797 
225643 31586 314718 137971 
37800 270 3198 796 
44174 5861 37684 10047 
44478 5268 34567 11656 
5685 7797 56232 21315 
8405 2949 14011 7161 
7634 4407 26938 11306 
77467 5034 142088 75690 
89558 49352 416029 193166 
2219 479 198741 89411 
24411 17838 45282 25449 
9773 2559 74265 26046 
44767 18643 53146 26567 
3813 5793 34733 21278 
4575 4040 9862 4415 
14216 7946 75067 35245 
9482 1564 46669 18271 
815 884 6607 5839 
3134 3870 21642 10270 
785 1628 149 865 
24071 4076 61119 17438 
9435 59005 14699 
9404 46 7 
137 281 
128 72 
1784 2278 
19 101 
5501 3822 
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农业 机 械 化 统计 资料 
Statistics of Agricultural Mechanization 
W16 ”农业 机 械 化 管理 系统 机 构 及 人 员 情 况 (1995 年 ) 


Institutions and Personnel in the Management System of Agricultural Mechanization (1995) 


SER ABCA) 
年 K Year-end Figure of 
名 称 机 构 数 Employees (person ) 
Title — m 
M | 其 中 :科技 和 人员 
No. a 计 Of Which; Technical 
Total Personnel 
一 .农机 化 管理 系统 机 构 25389 
Organization of Agricultural Machinery Management 
l. 省 管理 局 621 
Provincial 
2. 地 (市 ) 管 理 局 3568 
Prefectural (City) 
3. 县 管理 局 21200 
County-Level 
二 ,农机 试验 鉴定 机 构 354 
Organization for Test and Appraisement 
1. 省 鉴定 站 802 
Provincial 
2. 地 (市 ) 鉴 定 站 152 
Prefectural (City) 
三 .农机 研究 机 构 4270 
Research Institutions 
1. 省 研究 所 1395 
Provincial 
2. 地 (市 ) 研 究 所 2875 
Prefectural (City) 
四 .农机 化 技术 推广 机 构 8927 
Organization for Extension of Agricultural Machinery 
1. 省 推广 站 318 
Provincial 
2. 地 (市 ) 推 广 站 1102 
Prefectural (City) 
3. 县 推广 站 7507 
County-Level 
五 ,农机 安全 监理 机 构 12756 
Organization for Safety Supervision of Agricultural Machinery 
L 省 监理 站 275 
Provincial 
2. 地 (市 ) 监 理 站 (所 ) 1976 
Prefectural (City) 
3. 县 监理 站 (所 ) 10505 
County-Level 
六 .农机 化 教育 机 构 及 培训 
Institution for Education and Training 
(一 ) 农 机 化 中 等 专业 学 校 7262 
Technical Secondary School 
1. 省 中 专 2367 
Provincial 
2. 地 (市 ) 中 专 4895 


Prefectural (City) 
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( 续 ) 


ERARA?) 
年 K Year-end Figure of 
名 称 Employees (person) 
Title 负 构 效 
(个 ) 
Of Which; Technical 
Total 
Personnel 
(二 ) 农 机 化 学 校 (培训 班 ) 13259 
Agricultural Mechanization School (Training Course) 
1. 省 校 121 67 
Provincial 
2. 地 (市 ) 校 2220 1162 
prefectural (City) 
3. AR 20674 12030 
County-Level 
(三 ) 全 年 新 训 农 机 人 员 1529452 
Number of Trainees 
其 中 ;1. 拖拉 机 驾驶 员 830122 
Of Which; Tractor Drivers 
2. 汽车 司机 152368 
Automobile Drivers 
(四 ) 全 年 培训 农机 化 干部 36092 
Number of Cadres Trained 
其 中 :1. 科 级 以 上 干部 1415 
Of Which ,Cadres above Section-Chief 
2. 专业 技术 干部 27207 
Professional Cadres 
七 .县 以 下 农机 化 管理 服务 机 构 220919 | 967116 94974 
Agricultural Machinery Service under County-Level 
1. 乡 ( 镇 ) 农 机 管理 服务 站 40416 | 258309 94786 
Township-Level Management and Service Stations 
其 中 : 乡 (镇 ) 农 机 管理 站 15502 53012 29986 
Of Which ,Township-Level Management Stations 
2. 村 农机 管理 服务 队 180478 | 707385 
Villege-Level Management Stations 
八 , 县 以 下 农机 生产 服务 单位 247107 935431 18914 
Agricultural Machinery Stations under County-Level 
1. 国营 农机 站 22390 14870 
State-Run Stations 
2. 乡 ( 镇 ) 农 机 站 52929 4044 
Township-Level Stations 
3. 村 农机 队 317360 
Villege-Level Stations 
4. 村 民 小 组 农机 组 189316 
Machinery- Teams 
5. 农机 专业 服务 组 织 231507 
Specialized Service Organizations of Agricultural Machinery 
6. 其 它 集体 农机 最 务 单位 121929 
Other Collective Service Forms 
A. RAP 2328327 
Machinery-Owned Households 
其 中 :农机 服务 专业 户 3259794 | 3991491 
Of Which Specialized Households of Agricultural Machinery 
十 .县 以 下 审定 级 农机 修理 网 点 120871 306683 9925 
Repair Shops under County-Level 
1. 一 级 修理 点 1340 7556 
Class- I 
2. 二 级 修理 点 7116 31781 
Class- I 
3. 三 级 修理 点 68328 | 159492 


Class- E 
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( 续 ) 





年 末 人 数 ( 人 ) 
名 称 年 R Year-end Figure of 
Title 机 构 数 Employees (person) 
(个 ) 其 中 :科技 人 员 
No Of Which Technical 
Personnel 
十 一 .乡村 农机 人 员 合计 24838337 
Villege Farm Machinery Operators, Total 
其 中 :1. 拖拉 机 驾驶 员 8649569 
Of Which :Tractor Drivers 
2. 汽车 司机 1776040 
Automobile Drivers 
3. 内 燃 机 手 7798587 
Engine Operators 
4. 农机 技术 人 员 241404 
Technical Personnels 
5. 农机 修理 人 员 505910 
Repairmen 
资料 来 源 : 表 16~R 29 由 农业 部 机 械 化 管理 司 提供 。 
表 17 ”全国 农业 机 械 年 末 拥 有 量 (1995 F) 
Year-end Possession of Agricultural Machinery (1995) 
(AFE) kw) 


el fe Co 
Rk, Bake 


Total Power of Agricultural Machiner 


省 市 区 - 
Region Soe | Mee |a 电动 机 动力 |4. 其 它 机 械 动 力 
, : . Electrical Motors Others 
Diesel Engines | Gasoline Engines 

& tt Nationa! . 3204. 30 8586. 44 53.11 
北 京 Beijing 468. . 186. 117. 

天 Æ Tianjin 532. . 140. 164. 

河 dt Hebei 4276. . 245. 1058. 

ty 西 Shanxi 1359. . . 332. 0. 22 
内 Æ Inner Mongolia 902. . ， 157. 0. 80 
if fT Liaoning 1016. . . 295. 

# $k Jilin 661. 166. 

MH Heilongjiang 1226. . . 123. 

上 海 Shanghai 160. 0.73 
江 苏 Jiangsu 2226. 0. 07 
浙 江 Zhejiang 1641. 0. 01 
安 徽 Anhui 1835. 0.51 
4 建 Fujian 757. 1. 39 
江 西 Jiangxi 663. 

ili 东 Shandong 4016. ， ， p- 8. 76 
河 BR Henan 3115. 

湖 dk Hubei 1174. 

湖 南 Hunan 1533. . . 5. 12. 00 
广 东 Guangdong 1460. 

广西 Guangxi 1075. . . 3. 4. 32 
海 南 Hainan 176. . . 9. 1.03 
四 川 Sichuan 1595. 10. 37 
# H Guizhou 379. 0. 61 
Z #8 Yunnan 906. . . L. 2.49 
FG 藏 Tibet 63. 0. 07 
Be 西 Shaanxi 780. 2.41 
H A Gansu 748. 2. 38 
FF MF Qinghai 188. 4.17 
T E Ningxia 241. 0. 03 
新 «6 Xinjiang 653. 0.74 
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省 市 区 


Region 
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n> 
= 


Beijing 

Tianjin 

Hebei 

Shanxi 

Inner Mongolia 
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Jilin 
Heilongjiang 


Shanghai 
Jiangsu 
Zhejiang 
Anhui 
Fujian 
Jiangxi 
Shandong 
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Henan 
Hubei 
Hunan 
Guangdong 
Guangxi 
Hainan 
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Sichuan 
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— 
— 
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Shaanxi 
Gansu 
Qinghai 


Ningxia 
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Xinjiang 


省 市 区 


Region 


National 


np 
+ 


Beijing 
Tianjin 
Hebei 

Shanxi 


Inner Mongolia 


aE He 
ME TS oe Be Sat 
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耕作 机 械 (一 ) Cultivation Machinery (1) 


(2 ) 
大 中 型 拖拉 机 其 中 : 轮 式 拖 拉 机 小 型 拖拉 机 其 中 ;小 四 辊 拖拉 机 
Medium and Large | Of Which; Wheeled Of Which;Small 
Small Tractors 
Tractors Tractors Four-wheel Tractors 





( 台 ) 
(unit) 





670301 


12223 

8156 
29054 
23970 
33259 


31436 
29128 
79356 


9143 
23198 
6251 
9622 
3732 
7606 
100914 


49278 
71157 
5323 
4409 
11770 
2586 


6474 
9115 
9563 
2937 


19373 
14344 
3149 
3822 
50048 


CAFE) ( 台 ) (AFF) (万 台 ) | (万 千 巨 } | Wa) | AFH) 
(10kW) | Cunit) | GO kW) |(104 units)| (104 kW) | (104units)| (104 kW) 
863. 3 4 


8 | 495997 7834. 4102. 8 





7455 ， . 40. . 
4700 . . 30. . 23. 
21743 . . . . 776. 
21095 . . . 182. 
19847 . . . . 311. 


wo N Nw e 


19144 . .0 。 ， 98. 0 
21801 . . .1 . 164. 3 
40516 .4 . . .5 313.1 


“soe © oO Oe 1 © 
bo 
oo 
oc 

D oo SH 


— 
Pues 
wm Gs“) Go 


—_— 

wn 

ee 
wa ow on oH 


— 
oc 
所 


耕作 机 械 (Z) Cultivation Machinery (2) 


( 续 ) 
HR BL OLB CRN 机 动 水 稻 插 秧 机 
Motor Tillers Motor Boat Tractors Motor Rice Transplanters 
(@) (FE) CHB) (AFM) (部 ) AFE) 
(Cunit) (kW) (vessel) (104 kW) (unit) 《104 kW) 





441888 1552954 33747 20. 69 10. 14 
0.11 
143 604 156 1. 06 0. 03 
11 
0. 01 
90 0. 08 
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( 续 ) 













































| 料 整 机 TEI 机 动 水 稻 插秧 机 
省 市 区 Motor Tillers Motor Boat tractor Motor Rice Transplanters 
Cunit) (kW) (vessel) (104 kW) (unit) (104 kW) 
了 过 FT Liaoning 18 49 1.14 
wf $k Jilin 82 1. 24 
黑龙 江 Heilongjiang 5. 27 
上 海 Shanghai 0.10 
江 苏 Jiangsu 0. 69 
浙 iL Zhejiang 0. 90 
Z $ Anhui 0. 02 
W 建 Fujian 0.01 
江 西 Jiangxi 
山 东 Shandong 0. 22 
河 南 Henan 104 1447 0. 02 
湖 dt Hubei 16642 59731 0. 04 
湖 南 Hunan 317402 1100000 
广 东 Guangdong 141 437 
广 西 Guangxi 50593 181192 
海 HY Hainan 589 2165 0. 03 
四 川 Sichuan 20618 75706 
Æ MM Guizhou 2971 11401 
Z Yunnan 7103 25993 0.01 
FY W Tibet 
Be PY Shaanxi 
BH # Gansu 
W MH Qinghai 
T W Ningxia 0.15 
新 Æ Xinjiang 0.10 
耕作 机 械 (=) Cultivation Machinery (3) 
( 续 ) 





A RS. 机 引 铺 |6. 秸秆 粉 | 7. 化 肥 
量 播 种 机 | 膜 机 (部 )| 碎 还 田 机 | 深 孝 机 










: |2. 旋 耕 机 |3. 机 引起 | 4. 机 引 
拖拉 机 |1. SLSR) (万 部 ) | 〈 万 部 ) | 播种 机 





































配套 农具 | (万 部 ) | Rotary | Tractor- | (万 部 ) | TR) | Tractor- (部 ) 

， 《万 部 ) Pf Which, Tillers | Drawn | Tractor- Df Which: Drawn Ferti- 
省 市 区 Imple- | Tractor- Harrows | Drawn | Precision| Plastic lizer 
Region ments for| Drawn Drills Drills Film Deep 

Mulching Distri- 

Machine- butors 







ries 


Cunit) (unit) (unit) 



















National 


北 京 Beijing 2927 
天 津 Tianjin 7 
河 北 Hebei 424 
山 西 Shanxi 151 
内 Inner Mongolia 
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( SE ) 





2. 旋 耕 机 |3. PLS] 4. 机 引 E . . 7. 化 肥 
拖拉 机 (1. 机 引 则 | (万 部 ) | CAR) 深 施 机 
配套 农具 | CAM) Tractor- | (万 部 ) (部 ) 
, 区 CARB) Df Which; Tillers | Drawn | Tractor- Of Which; Drawn Ferti- 
省 市 Imple- | Tractor- Harrows | Drawn | Precision| Plastic |Chappers} lizer 
ments for} Drawn Drills Drills Film Deep 
Region i, 
Medium | Plows Mulching Distri- 
and Large Machine- butors 
Tractor ries 
Cunit) (unit) (unit) 
了 过 FJ Liaoning 334 
wf $k Jilin 888 
黑龙 江 Heilongjiang 1558 
上 3% Shanghai 
江 苏 Jiangsu 135 
浙 江 Zhejiang 
安 MB Anhui 54 
W 建 Fujian 
江 西 Jiangxi 
U 东 Shandong 1834 
mf 南 Henan 630 
湖 北 Hubei 613 
湖 南 Hunan 
广东 Guangdong 
广西 Guangxi 
海南 Hainan 16 
四 川 Sichuan 
w 州 Guizhou 
Z PW Yunnan 20 
Fo Tibet 
BK PE Shaanxi 811 
H MW Gansu 23 
W 海 Qinghai 
宁 Æ Ningxia 102 
et Mf Xinjiang 2220 
耕作 机 械 (W) Cultivation Machinery (4) 
( 续 ) 








PRG BL 
































































配套 农具 | (万 部 ) | Rotary | Tractor- Tractor- (部 ) 
, 区 (万 部 ) Of Which, Tillers Drawn | Tractor- Df Which; Drawn Ferti- 
省 市 Imple- | Tractor- Harrows | Drawn | Precision| Plastic lizer 
ments Drawn Drills Drills Film Deep 
Region . ， 
for Plows Mulching Distri- 
Smal! Machine- butors 
Tractor ries 
10 units K10* units K 104 units K 104 units }(104units )/(10‘units)) (Cunit) Cunit) (unit) 











National 164215 
dt 京 Beijing 106 
天 津 Tianjin 695 
mf 北 Hebei 44946 
Uy 西 Shanxi 2833 
内 # Inner Mongolia 1796 
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( 续 ) 


2. 旋 耕 机 |3. 机 引起 | 4. 机 引 PLP AS. 机 引 铺 16. 秸秆 粉 | 7. 化肥 
(万 部 ) | (万 部 ) | 播种 机 | 量 播种 机 | 膜 机 (部 ?| 碎 还 田 机 | 深 施 机 





Rotary | Tractor- | (万 部 ) | (万 部 ) | Tractor- (部 ) 
, Tillers Drawn | Tractor- Df Which} Drawn Ferti- 
省 市 区 Harrows | Drawn | Precision | Plastic lizer 
, Drawn Drills Drills Film Deep 
Region Plows Mulching Distri- 
Machine- butors 
ries 
(Cunit) Cunit) (unit) 
辽 T Liaoning 6810 
吉 林 Jilin 8912 
黑龙 江 Heilongjiang 8426 
上 W% Shanghai 
iL Jh Jiangsu 240 
a 江 Zhejiang 
安 & Anhui 11236 
福 建 Fujian 
江 西 Jiangxi 434 
Il) 东 Shandong 2824 
河 南 Henan 33227 
湖 北 Hubei 30177 
湖 南 Hunan 
广东 Guangdong 
广西 Guangxi 
海 南 Hainan 19 
四 川 Sichuan 1081 
ft 州 Guizhou 3996 
> #8 Yunnan 77 
Po we Tibet 
Be PG Shaanxi 3660 
H of Gansu 587 
# W Qinghai 1064 
T 夏 Ningxia 310 
新 4 Xinjiang 759 
农用 排灌 机 械 Agricultural Machinery for Irrigation and Drainage 
(2) 











KAKF | 喷灌 机 械 
Sprinklers 


农用 排灌 
动力 机 械 


Motive Power for 












2. 电动 机 


Electrical 


其 中 ，1. 柴油 机 
Of Which : 
Diesel Engine 








Irrigation and Motors 


Drainage 

















(FAD 
(104 kW) 






(AF) 
(104 units) 


HA?) 
(104 units) 


(E) 








(104 units)| (104 kW) | (104 units)| (104 kW) 






































A if National 8048. 65 3812. 93 4212. 02 585458 
北 = Beijing 73.56 0. 59 72. 97 6671 
天 W Tianjin 111.17 20. 77 90. 40 5310 
河 北 Hebei 1757. 70 1028. 72 728. 98 17074 
山 西 Shanxi 142. 19 15. 18 127. 01 1620 
内 # Inner Mongolia 148. 59 63. 31 84. 82 3714 
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GÈ) 
农用 排灌 RAK RE | 喷灌 机 械 












动力 机 械 其 中 ，1. 柴油 机 2. 电动 机 Sprinklers 
省 市 区 Motive Power for Of Which: Electrical 
Irrigation and Diesel Engine Motors 
Region Drainage 
(HE) (Œ) 
(104 units)| (10° kW) | (104 units)| (104 kW) | (10t units)| (104 kW) |(10t units)| (set) 
iL F Liaoning 4997 
吉 $k Jilin 796] 
黑龙 江 Heilongjiang 3986 
上 海 Shanghai 1565 
江 苏 Jiangsu 14991 
浙 江 Zhejiang 21709 
安 徽 Anhui 98115 
W 建 Fujian 7310 
江 西 Jiangxi 5921 
i) 3 Shandong 182628 
河 EY Henan 147352 
湖 北 Hubei 7160 
湖 南 Hunan 15872 
广 东 Guangdong 6335 
广 Pe Guangxi 12501 
4% 南 Hainan 642 
四 J Sichuan 9750 
# 州 Guizhou 1131 
Z 南 Yunnan 1164 
PY W Tibet 183 
BE Pe Shaanxi 1442 
H M Gansu 1417 
WM Qinghai 300 
宁 Æ Ningxia 91 
新 ME Xinjiang 546 
收获 机 械 Harvesting Machinery 
(SE) 















































联合 收获 机 机 动 收割 机 割 晒 机 机 动 种 子 谷物 
省 市 区 Combine Harvesters Motor Reapers (8) 脱粒 机 精 选 机 EF BL 
Reapers (G) ( 台 ) ( 台 ) 
Region P Motor Seed Grain 
(a) (AFR) (E) AFE) Threshers | Graders Driers 
Cunit) (104 kW) (unit) (10t kW) (unit) Cunit) (unit) Cunit) 



























National 680009 | 6259263 3657 
北 京 Beijing 1175 15286 157 
天 WB Tianjin 6581 39064 16 
河 Jk Hebei 103914 623445 237 
山 Shanxi 21327 60092 177 
内 Inner Mongolia 6303 39953 60 
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联合 收获 机 机 动 收 割 机 割 晒 机 | 机动 种 子 谷物 
省 市 区 Combine Harvesters Motor Reapers ( 台 ) 烘 干 机 
Reapers ( 台 ) (@) (@) 
. Motor Seed Grain 
Region (@) (HF) (@) CA FAD) Threshers | Graders Driers 
Cunit) AOEkEW) Cunit) | (10° kW))| (unit) (unit) (unit) (unit) 
if 宁 Liaoning 491 109453 1099 90 
mw $k Jilin 117 | 115684 1665 47 
黑龙 江 Heilongjiang 7528 82268 4687 275 
上 海 Shanghai 201 136745 155 147 
iL J Jiangsu 47981 1052210 333 25 
浙 江 Zhejiang 1184237 35 66 
安 徽 Anhui 88470 257692 297 29 
福 建 Fujian 115 29498 140 74 
江 西 Jiangxi 2 58578 8 5 
山 东 Shandong 145009 599853 643 30 
河 南 Henan 215281 | 527572 232 17 
湖 北 Hubei 2293 | 112526 138 34 
湖 南 Hunan 93 456466 30 120 
广东 Guangdong 969 | 257538 8 
广西 Guangxi 79 89591 8 112 
% By Hainan §908 
四 川 Sichuan 165228 12 16 
ft 州 Guizhou 810 2 114 
£Z fH Yunnan 59234 28 28 
PY ME Tibet 5056 264 
BK Pa Shaanxi 116747 169 1567 
H Æ Gansu 16737 257 10 
青 海 Qinghai 7567 193 3 
宁 HB Ningxia 13334 49 97 
新 Wf Xinjiang 19891 997 100 
植保 、 背 牧 机 械 Machinery for Plant Protection and Machinery for Animal Husbandry 
( SE) 
植保 机 械 
Machinery for Plant 畜牧 机 械 
. Machinery for Animal Husbandry 
Protection 
省 市 区 机 动 喷 雾 CBD) BL 机 动 剪 毛 机 机 动 挤 奶 器 
Motor Sprayers 饲料 粉碎 机 | 牧草 收割 机 M 、 ay: 
otor Sheep Clippers (Œ) 
Region (Dusters) (万 台 ) (万 台 ) Motor 
Feed Hay Har- aa: 
. Milking 
(万 部 ) (FFE) Mills vesters (把 ) (4) Machines 
(10! units) | Cot kw) | (1% units) | (10 units) | unit) (unit) (set) 
& it National 779 1082 
dt 京 Beijing 166 
天 津 Tianjin 37 
河 北 Hebei 3 53 
Uy 西 Shanxi 8 
内 # Inner Mongolia 54 55 
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(SE) 
































































































































































































植保 机 械 


Machinery for Plant 





畜牧 机 械 


. Machinery for Animal Husbandry 
Protection 










































































(È) 





省 市 区 机 动 喷雾 CH) FL 机 动 剪 毛 机 机 动 挤 奶 器 
Motor Sprayers 饲料 粉碎 机 | 牧草 收割 机 M Me . 
| A otor Sheep Clippers (#) 
Region (Dusters) HR) (万 台 ) M 
Feed Hay Har- rotor 
. Milking 
(万 部 ) (AFH) Mills vesters (把 ) (43) Machines 
(104 units) | (104 kW) (10° units) | (10° units) (unit) (unit) (set) 
il T Liaoning 
吉 +k Jilin 
黑龙 江 Heilongjiang 247 
上 海 Shanghai 293 
江 苏 Jiangsu 
浙 YL Zhejiang 
安 Mi Anhui 33 
W 建 Fujian 8 
江 西 Jiangxi 10 
山 东 Shandong 
m 南 Henan 10 
湖 dk Hubei 3 
湖 南 Hunan 9 
广东 Guangdong 
广西 Guangxi 24 
海 南 Hainan 
四 Jil Sichuan 
# 州 Guizhou 7 
Z 南 Yunnan 
PY 藏 Tibet 
BK PY Shaanxi 4) 
甘肃 Gansu 3] 
W 海 Qinghai 28 
T W Ningxia 23 
新 WŒ Xinjiang 4 
林业 、 渔 业 机 械 Forestry Machinery and Fishery Machinery 
( 续 ) 
林业 机 械 渔业 机 械 
Forestry Machinery Fishery Machinery 
省 市 区 控 坑 机 | 植树 机 3 
F 割 灌 机 | 除草 机 渔 用 机 动 船 增 氧 机 | 池塘 挖掘 机 
Region (部 ) (部 ) (部 ) (部 ) Motor Fishery Boats (部 ) (部 ) 
Diggers | Tree | Brush | Weed Aerators Pool 
Planters | Cutters | Cutters | (AB) (万 吨 ) | CFR) Excavators 
(unit) | Cunit) | Cunit) | Cunit) | (vessel)| (104t) | (104 kW) | Cunit) (unit) 
& tt National 722 980 348 1795 175317 2351 
it 京 Beijing 2 3 7 8462 421 
天 # Tianjin 2 3 3372 148 
Pf dt Hebei 4 1 17 2101 44 
iy) PY Shanxi 18 10 763 l 
内 # Inner Mongolia 88 328 56 111 181 12 
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(SE) 











林业 机 械 渔业 机 械 
Forestry Machinery Fishery Machinery 






































各 市 区 控 坑 机 | 植树 机 | 割 灌 机 | 除草 机 渔 用 机 动 船 增 氧 机 | 池 培 控 据 机 
. (部 ) (部 ) (部 ) (部 ) Motor Fishery Boats (部 ) 
Region Diggers | Tree | Brush | Weed Pool 
Planters | Cutters | Cutters | (M@) (万 吨 ) | CAFR) Excavators 
(unit) | Cunit) | Cunit) | Cunit) | (vessel)| (104t) | (10kW) (unit) 
过 J Liaoning 51 
吉 $k Jilin 7 
黑龙 江 Heilongjiang 26 
上 海 Shanghai 11 
江 苏 Jiangsu 547 
浙 江 Zhejiang 82 
安 % Anhui 28 
福 建 Fujian 75 
江 Fe Jiangxi 9 
Ii 3 Shandong 406 
河 南 Henan 31 
湖 北 Hubei 118 
湖 BY Hunan 183 
广东 Guangdong 12 
广西 Guangxi 2 
w 南 Hainan 
四 Jil Sichuan 9 
# 州 Guizhou 2 
Zz fe Yunnan 10 
PG ¥ Tibet 
Be FY Shaanxi 31 
H 肃 Gansu 24 
HF 海 Qinghai 
+ 夏 Ningxia 15 
新 @ Xinjiang 53 
农产品 加 工 机 械 Machinery for Farm Product Processing 
( 续 ) 








农产品 加 工 KH, 
机 械 动力 “| 柴油 机 动力 | REDL 
HFF) (万 千瓦 ) 

















轧 花 机 | 榨 油 机 淀粉 加 
(万 部 ) (万 部 ) 工 机 械 












省 市 区 Motive Power | Of Which: Cotton Oil (万 部 ) 
for Farm Diesel Gins Presses Starch 
Region Product Engines Processing 
Processing Machineries 
Machinery 
















(10' kW) (104 kW) | (104 units) | (104 units) | (104 units) | (104 units) | (104 units) 













4619. 46 





1587. 51 





National 

















京 Beijing 10. 22 .19 
津 Tianjin 7. 85 0. 04 
北 Hebei 408. 26 78. 97 
证 Shanxi 112. 99 12. 34 
Æ Inner Mongolia ,41 .58 














Bots BE SHE 


‘T Liaoning .79 
$k Jilin 118. 50 
i. Heilongjiang - 70 





( 续 ) 


农产品 加 工 其 中 : 


轧 花 机 榨 油 机 淀粉 加 

Ci FB) (HFF) (万 部 ) (万 部 ) 工 机 械 

省 市 区 Motive Power | Of Which: Cotton Oil (万 部 ) 

for Farm Diesel Gins Presses Starch 
Region Product Engines Processing 
Processing Machineries 

Machinery 

(104 kW) (104kW) | (104 units) | (104 units) | (104units) | (104 units) | (104 units) 








E % Shanghai 0. 01 
i. 苏 Jiangsu 0. 94 
w 江 Zhejiang 1. 98 
安 Æ Anhui 4. 45 
福 建 Fujian 2. 06 
江 西 Jiangxi 1.71 
il) JR Shandong 0. 99 
河 BY Henan 4.02 
湖 北 Hubei 0. 87 
A 南 Hunan 3. 00 
广东 Guangdong 0.70 
广西 Guangxi 0. 57 
w 南 Hainan 0. 03 
四 川 Sichuan 0. 96 
# 州 Guizhou 1. 02 
Zz By Yunnan 0.57 

PY k Tibet 
Be PY Shaanxi 1. 49 
甘 # Gansu 0.45 
W OM Qinghai 0. 05 
T RE Ningxia 0.15 
新 W Xinjiang 0.03 

运输 机 械 Transport Equipment 
( 续 ) 
省 市 区 arm Trucks Which, Motor Transport Boats Oil Tank Wagons 
Diesel Trucks 
Region J 

( 辆 ) | ATR) | CH | AFH) | W) | AMD | (万 千瓦 ) | GH) | ATA) 
(Cunit) | (10¢*kW) | Cunit) | (104 kW) | (vessel) | (104 tn) | C10‘ kW) | Cunit) | (10* kW) 
& it National 778040 | 6018. 26 | 400195 30. 69 
dt 京 Beijing 18338 | 140.08} 2120 1. 03 
天 津 Tianjin 26676 | 225.77 | 7389 2. 82 
mf dt Hebei 63666 | 523.88 | 35732 3. 97 
山 西 Shanxi 52085 | 446.71 | 24941 0. 25 
内 # Inner Mongolia | 13243 | 116.38} 4321 0. 88 
if T Liaoning 32254 256.45 | 14550 2.08 
a $k Jilin 7621 62.96 | 1536 0. 34 
黑龙 江 Heilongjiang 8398 73. 81 2561 1. 80 
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(SE ) 

















































































省 市 区 arm Trucks Which: Motor Transport Boats Oil Tank Wagons 
Diesel Trucks 
Region 
( 辆 ) | FR) | GE | (万 千瓦 ) | GOD | (万 吨 ) | OFFRD | GHD | OF FRD 
Cunit) | CLO‘ kW) | Cunit) | (104 kW) | (vessel) | (10% tn) | Co kW) | Cunit) | (10t kW) 
上 #& Shanghai 4004 
江 苏 Jiangsu 126416 0. 93 
浙 iL Zhejiang 114464 0. 07 
安 & Anhui 31468 1.35 
43 # Fujian 12069 0. 46 
iL 西 Jiangxi 6949 0.16 
th 东 Shandong 4884 4.90 
mf Py Henan 871 1. 05 
湖 北 Hubei 0. 71 
湖 南 Hunan 1. 00 
广 东 Guangdong 3. 06 
广西 Guangxi 0. 32 
4% = 南 Hainan 0.12 
四 川 Sichuan 1. 20 
# 州 Guizhou 
去 南 Yunnan 0. 38 
fy Æ Tibet 0. 01 
Be #9 Shaanxi 1.1] 
H # Gansu 0.15 
青 Qinghai 0.12 
宁 EF Ningxia 0. 08 
新 mt Xinjiang 0. 34 
农用 运输 机 械 及 其 它 农 业 机 械 Farm Transport Equipment and Others 
( 续 ) 
农用 运输 机 械 其 它 农业 机 械 
Farm Transport Equipment Others 
农用 机 动 | 大 中 型 拖车 | 小 型 拖车 风力 机 | 水 稻 工厂 化 
省 市 区 农用 运输 车 —- 推土机 ， 
三 轮 车 (万 辆 ) (万 辆 ) 育秧 设备 
Farm Transport Bul! Dozers 
Reg; Vehicl CH) | Large and| Small (Œ) 
egion emcies Farm Medium | Trailers Industrilized 
Motor- Trailers Rice Nursery 
( 辆 ) (IT FY Tricycles ( 台 ) | CFR) Equipment 
Cunit) 104 kW (104 units ))(104 units)/(104 units)! (unit) | (kW) | Cunits) (set ) 
& it National 500254 |1148. 07 49301 
dt 京 Beijing 24 
天 Æ Tianjin 1 
河 北 Hebei 163592 1 
山 FR Shanxi 550750 
内 # Inner Mongolia 35223 10 
iL FF Liaoning 36700 23 
吉 林 Jilin 31552 42380 
黑龙 江 Heilongjiang 168000 541 
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( 续 ) 









其 它 农 业 机 械 
Others 


风力 机 | 水 稻 工厂 化 


农用 运输 机 械 


Farm Transport Equipment 


农用 机 动 大 中 型 拖车 















小 型 拖车 















































































fom 区 农用 运输 年 ci | om | wee 育 身 设 备 
Farm Transport Bull Dozers 
| Large and| Small (#) 
Region Vehicles Medium | Trailers Industrilized 
Trailers Rice Nursery 
( 辆 ) KAFF Y Tricycles (H) | (FR) Equipment 
Cunit) \(10t kW) (104 units ){(104 units)|(10* units)| Cunit) | (kW) | Cunits) (set) 
上 海 Shanghai 1391 19 
江 J) Jiangsu 79578 430 
if iL Zhejiang 29245 153 
安 f& Anhui 79988 2 
W 建 Fujian 69965 
江 西 Jiangxi 27442 
山 东 Shandong 155139 
河 BY Henan 118264 
湖 dk Hubei 132235 3513 
湖 南 Hunan 110000 415 
广东 Guangdong 230925 11 
广 Pa Guangxi 112170 100 
7 By Hainan 48270 
四 oJ Sichuan 52218 2 
贵州 Guizhou 13223 1670 
Zz fe Yunnan 67125 
FY W Tibet 5772 
BK 西 Shaanxi 51712 
H Æ Gansu 30499 
WM Qinghai 26139 
+ KE Ningxia 71720 1 
新 性 Xinjiang 54882 5 
Ris 全 国 农业 机 械 原 值 (1995 F) 
Original Value of Agricultural Machinery (1995) 
《万 元 ) (10* yuan) 
Hp: 其 中 ， 
1. 全 民 所 有 | ”国营 农机 站 |2 集体 所 有 | 乡 AD 农机 站 |3 农户 所 有 
省 市 区 Owned Of Which: Collective- Of Which; Household- 
by the State-run Owned Township- Owned 
Region Whole People} Agricultural Level Agricultural 
Machinery Machinery 
Station Owned Station Owned 
# it National 16556746. 833222. . 2455452. 212644. 99 |13268071. 54 
dt 京 Beijing 221346. 3639. ， 169810. 14354. 47896. 44 
A # Tianjin 167835. 1675. - 73343. 3782. 92816. 12 
河 北 Hebei 1621836. 13388. . 185160. 8060. 1423288. 00 
iy 西 Shanxi 674456. 9172. . 161728. 5239. 503556. 00 
内 Æ Inner Mongolia | 478664. 30510. . 41028. 5306. 407125. 33 
过 T Liaoning 401450. 10993. 。 86819. 17945. 303637. 44 
吉 林 Jilin 404360. 18144. . 27963. 1282. 358253. 20 
黑龙 江 Heilongjiang 886153. 395268. . 69305. 421579. 00 
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( 续 ) 








其 中 : 其 中 ， 
1. 全 民 所 有 | ”国营 农机 站 “| 2. 集体 所 有 | S (镇 ) 农机 站 | 3. 农户 所 有 


省 市 区 i Owned Of Which: Collective- Of Which; Household- 
by the State-run Owned Township- Owned 
Region Whole People| Agricultural Level Agricultural 


Machinery Machinery 
Station Owned Station Owned 


上 海 Shanghai 105119. . 74430. 22476. 17 19818. 28 
iL Jk Jiangsu 856261. 292409. 18259.43 | 521831. 34 
Hf iL Zhejiang 596571. . 127900. 458021. 55 
% 徽 Anhui 893044. . 49300. 1415.20 | 823211.75 
福 建 Fujian 400914. . . 21582. 446.99 | 377494. 94 
江 西 Jiangxi 269746. . . 40727. 6931.59} 221864. 72 
i) # Shandong 1705062. . . 408108. 32637. 32 | 1273579. 12 
河 南 Henan 1375447. . . 85496. 1981.51 | 1282176. 32 
湖 dk Hubei 502176. . , 94259. 1165.42 | 367340. 30 
湖 南 Hunan 643942. . . 69269. 8895. 00 | 551311. 00 
广东 Guangdong 778406. . . 71328. 873.88 | 705983. 77 
广西 Guangxi 749537. , 12966. 112.18 | 705539. 34 
海 BY Hainan 106954. . 3526. 29.90 | 92568.46 
四 fll Sichuan 778226. , . 136619. .90 | 635773. 35 
$ 州 Guizhou 153992. . . 4214. .04 | 148335. 66 
Z Ħ® Yunnan 430618. . . 52156. , 373186. 83 
FG Æ Tibet 

RK PG Shaanxi 382191. , . . . 354192. 44 
甘肃 Gansu 402588. . . , . 365931. 75 
青 海 Qinghai 91825. , . , . 6: 77843. 59 
宁 夏 Ningxia 121696. , . . 105406. 76 
新 W Xinjiang 356319. . , . 248508. 74 


表 19 全 国 农业 机 械 净值 1995 F) 
Net Value of Agricultural Machinery (1995) 
(万 元 ) (10‘yuan) 




























HF: 其 中 : 
1. 全 民 所 有 | ”国营 农机 站 |2 集体 所 有 | 乡 (镇 ) 农机 站 | 3- 农户 所 有 
省 市 区 Owned Of Which; Collective- Of Which; Household- 
State-run Owned Township- Owned 
Region Agricultural Level Agricultural 






Machinery Machinery 


Station Owned Station Owned 







































































& tt National 461193. 22831. 36 | 1746390. 150304. 67 | 9399461. 07 
dt 京 Beijing 150081. 2244. 778.50 | 113231. 10868. 83 34606. 67 
天 Tianjin 115164. 36 1179. 60 91.50 50034. 29 6890. 92 63950. 47 
河 dt Hebei 1135285. 00 9371. 00 1072.00 | 129612. 00 5642. 00 | 996302. 00 
ih W Shanxi 466073. 00 6565. 00 1638.00 | 109327. 00 3579.00 | 350181. 00 
内 Æ Inner Mongolia | 350736. 21363. 75 .00 30497. 3917. 11 | 298875.73 
辽 宁 Liaoning 277087. 7787. . 00 59950. 13061.11 | 209348. 91 
吉 林 Jilin 299522. 10 13024. 70 1742. 00 20667. 00 875.00 | 265830. 40 
黑龙 江 Heilongjiang 553399. 175506. . 80 53340. 324553. 40 
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( 续 ) 





其 中 其 中 ， 
1. 全 民 所 有 | ”国营 农机 站 |2 集体 所 有 | 乡 〈 镇 ) 农机 站 | 3 农户 所 有 
省 市 区 i Owned Of Which; Collective- Of Which: Household- 
by the State-run Owned Township- Owned 
Region Whole People} Agricultural Level Agricultural 
Machinery Machinery 
Station Owned Station Owned 


RIE NFR HRT THES FARAH RAL 





ap 


4 Shanghai 62694. . 45214. 14405. 15 11284. 24 
苏 Jiangsu 529825. . 1419. 63 | 188773. 10890. 36 | 319055.71 
江 Zhejiang 409958. . 83249. 319920. 71 
徽 Anhui 600094. . 33592. 918. 18 | 553218. 45 
Æ Fujian 264009. . ， 11639. 246.32 | 251276. 29 
西 Jiangxi 188797. . . 25943. 4172.26 | 158320. 45 
东 Shandong 1329862. . . 362797. 24254.91 | 948224. 22 
南 Henan 1029938. . . 64619. 1603.01 | 959629. 31 
北 Hubei 330650. . 57929, 731. 80 | 247426. 58 
南 Hunan 490981. . . 47283. 5911.00] 428294. 00 
东 Guangdong 536344. . . 49133. 726.47 | 486668. 56 
PE Guangxi 444280. . . 7172. 81.66 | 419748. 78 
南 Hainan 83839. . . 2636. 25. 80 73739. 17 
S| Sichuan 547298. . . 91363. 25128.57 | 452263. 02 
州 Guizhou 106863. . 2399. 103662. 00 
南 Yunnan 326563. . . 37194. 3836.92 | 285886. 67 
wk Tibet 

P Shaanxi 272870. . . . . 253884. 94 
A Gansu 284684. . . . ， 259477. 24 
W Qinghai 65773. . . . . 56973. 54 
MW Ningxia 84532. . , , . 73765. 88 
ME Xinjiang 269831. . . . 193092. 73 

R20 全 国 主要 农业 机 械 按 所 有 制 分 组 情况 (1995 F) 

Ownership of Major Agricultural Machinery (1995) 

大 中 型 拖拉 机 (一 ) Medium and Large Tractors (1) 
a oH Lera | Site DAR 
ich: State-run 
省 市 区 Owned by the Agricultural Machinery 

Total Whole People 
Station Owned 
Region 

(4) AFF) (6) (万 于 瓦 ) (G) CHAFF) 
(unit) (10t kW) (unit) (104 kW) (unit) (10t kW) 
计 Nationa! 670301 . ， 15. 74 
京 Beijing 12228 0. 63 
津 Tianjin 8156 0. 06 
北 Hebei 29054 0.70 
西 Shanxi 23970 0.15 
# Inner Mongolia 33259 0. 92 
J Liaoning 31436 . 5. 0. 07 
$k Jilin 29128 . ， 1. 10 
龙 江 Heilongjiang 79356 。 ， 2. 45 


MEA SEAR 
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E H mi At SA 
OT at A SH 


“aT 
A 


Samo e ANAE II% 


Mt WH 


Ob 


二 


SEAS 
St ER = HF Sat 


EAR AR A WN 


No 


过 


Ht He we 


Ma 


Fi 3t 4} 


tH AG A St 


Region 


Shanghai 
Jiangsu 
Zhejiang 
Anhui 
Fujian 
Jiangxi 
Shandong 


Henan 
Hubei 
Hunan 
Guangdong 
Guangxi 
Hainan 


Sichuan 
Guizhou 
Yunnan 
Tibet 


Shaanxi 
Gansu 

Qinghai 
Ningxia 
Xinjiang 


省 市 区 


Region 


National 


Beijing 
Tianjin 
Hebei 

Shanxi 


Inner Mongolia 


Liaoning 
Jilin 
Heilongjiang 


Shanghai 
Jiangsu 
Zhejiang 
Anhui 
Eujian 
Jiangxi 
Shandong 


A 
A 


Total 


(K) 
Cunit) 


9143 
23198 
6251 
9622 
3732 
7606 
100914 


49278 
71157 
5323 
4409 
11770 
2586 


6474 
9115 
9563 
2837 


19373 
14344 
3149 
3822 
50048 


大 中 型 拖拉 机 (二 ) 


计 1. 全 民 所 有 
Owned by the 


Whole People 





CAT Bh) 
(10t kW) 


(E) 


Cunit) 


Medium and Large Tractors (2) 


AFE) 
(104 kW) 





其 中 : 乡镇) 农机 站 


2. 集体 所 有 






Collective-Owned 


(4) HAF) (G) HFA) 
Cunit) (104 kW) Cunit) (10' kW) 
536. 96 57.09 


127567 


11291 
3487 
9014 
2848 
3844 


5922 
3864 
8680 


7818 
12823 
724 
986 
123 
242 
34412 


Of Which; Township-Level 
Agricultural Machinery 


Station Owned 


13604 





1705 
267 
957 
614 
590 


(unit) 


(8) 
(unit) 





( 续 ) 
其 中 : 国营 农机 站 


Station Owned 


C) 


Of Which; State-run 
Agricultural Machinery 


l. 


(Ze) 


3. 农户 所 有 


Household-Owned 


PPO? 


AFE) 
(10! kW) 


03 


. 06 
.13 


50 


.67 


56 


. 20 


61 


. 05 


09 


. 05 


12 
07 
96 
56 


CAF AH) 

(10° kW) 
475858 1545. 47 
658 2. 95 
4470 20. 01 
19006 76. 68 
20454 72. 9) 
24634 96. 37 
24354 90. 27 
22976 73. 60 
44346 154. 94 
526 1.94 
7734 28.52 
5125 14. 82 
6812 24. 34 
3505 12. 41 
7033 23.13 
64652 189. 97 


Fet ANB KFT THAss 


ob 


+ 


144 FAR HSAP BHA SE Sens 


7 


= #ARKRAS 


aaa BS 


i TE oe He Sat 


Ae 4 


SHH ARRRAKSH 


省 市 区 


Region 


Henan 
Hubei 
Hunan 
Guangdong 
Guangxi 
Hainan 


Sichuan 
Guizhou 
Yunnan 


Tibet 


Shaanxi 
Gansu 

Qinghai 
Ningxia 
Xinjiang 


省 市 区 


Region 


National 


Beijing 

Tianjin 

Hebei 

Shanxi 

Inner Mongolia 


Liaoning 
Jilin 
Heilongjiang 


Shanghai 
Jiangsu 
Zhejiang 
Anhui 
Fujian 
Jiangxi 
Shandong 


Henan 
Hubei 
Hunan 
Guangdong 
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Kt. & GA) 农机 站 
Of Which; Township-Level 
Agricultural Machinery 


2. 集体 所 有 


Collective-Owned 





Station Owned 
(@) (AFM) (E) CAF Bt) 
(unit) (10t kW) (Cunit) (104*kW) 
29.53 0. 64 


0. 22 
0. 30 





- 01 
- 0] 


- 02 


- 03 
- 20 


小 型 拖拉 机 (一 ) Small Tractors (1) 


a H 1. 全 民 所 有 
Owned by the 
Total Whole People 


CF Bu) 
(10*kW) 









HA) 
(104 units) 


(万 台 ) (AFB) 
(104 units) (104 kW) 












( 续 ) 
3. 农户 所 有 


Household-Owned 





H) Cy Ti) 
(unit) (10kW) 


( 续 ) 
其 中 : 国营 农机 站 


136. 
133. 
11. 
16.: 
32. 


Of Which State-run 
Agricultural Machinery 


Station Owned 









14 
06 


. 10 


(万 台 ) CH FERL) 
(104 units) (10: kW) 
0. RI 
0. 05 
0. 04 
0. 03 
0. 37 


Ò. 


Ta 


0. OF 





GE) 
HH, 国营 农机 站 






























ARR ANS wet 


a 1 
R 计 o. ERAR Of Which: State-run 
省 市 区 Agricultural Machinery 
Total Whole People 
Station Owned 
Region 
(万 台 ) CFA) (万 台 ) (万 干 瓦 ) HE) (AFR) 
(104 units) (10t kW) 《104 units) (104 kW) (104 units) (10kW) 
西 Guangxi 
南 Hainan 
Ji] Sichuan 
州 Guizhou 
fy Yunnan 
Tibet 
西 Shaanxi 
wi Gansu 0. 01 
海 Qinghai 0. 27 
Æ Ningxia 0.02 
# Xinjiang 
小 型 拖拉 机 (=) = Small Tractors (2) 
(SE) 
其 中 ， 乡 (镇 ) 农机 站 
。 3. 
2. 集体 所 有 Of Which, Township-Level 农户 所 有 
4 区 icultural hi 
省 市 Collective-Owned Agricu tura Machinery Household-Owned 
Station Owned 
Region 
(万 台 ) CAF BH) (万 台 ) (AFB) (万 台 ) (AFR) 
(104 units) (104 kW) (104 units) (104 kW) (104 units) (10 kW) 
& it National 7629. 04 
页 Beijing 37. 69 
津 Tianjin 29. 96 
北 Hebei 826. 40 
西 Shanxi 193.19 
Æ Inner Mongolia 320. 65 
T Liaoning 114. 66 
林 Jilin 210. 30 
HiT. Heilongjiang 363. 05 
海 Shanghai 7.35 
苏 Jiangsu 587. 97 
YW. Zhejiang 233. 70 
$Æ Anhui 700. 30 
Æ Fujian 141. 96 
西 Jiangxi 61. 26 
东 Shandong 538. 86 
南 Henan 1114. 41 
dt Hubei 121.19 
B§ Hunan 170. 00 
东 Guangdong 262. 68 
Fe Guangxi 943. 69 
南 Hainan 94.96 


ST THH#SA FARHSeA BHA SEHK 
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HH, $ 〈 镇 ) 农机 站 
Of Which; Township-Level 





2. 集体 所 有 








































( 续 ) 


3. 农户 所 有 












4 | hi 
ao 市 区 Collective-Owned Agricultural Machinery Household-Owned 
Station Owned 
Region 
CA) CAFR) (万 台 ) Ci F RD JE)? CHAR) 
(104 units) (104 kW) (104 units) (104* kW) (104 units) (10' kW) 
四 川 Sichuan 163. 79 
f{ 州 Guizhou 39. 25 
z= WW Yunnan 194. 04 
PY We Tibet 14. 63 
Be PR Shaanxi 244. 49 
H ## Gansu 274.19 
M 海 Qinghai 99. 36 
F HE Ningxia 108. 73 
新 疆 Xinjiang 187.03 
农用 载重 汽车 (一 ) Farm Trucks (1) 
( 续 ) 
人 h ARFA AF, HERI 
Owned by the Of Which; State-run 
省 市 区 | y | Agricultural Machinery 
Tota Whole People Station Owned 
Region ( 辆 ) (万 千瓦 ) ( 辆 ) (BFR) ( 辆 ) (万 千瓦) 
Cunit) (104 kW) Cunit) (104 kW) Cunit) (104 kW) 
& jt National 778040 7.36 
北 京 Beijing 18338 0.42 
天 Æ Tianjin 26676 0. 03 
河 dk Hebei 63666 0. 24 
山 西 Shanxi 52085 0. 35 
内 # Inner Mongolia 13243 0. 03 
过 T Liaoning 32254 0. 03 
吉 $k Jilin 7621 0. 29 
黑龙 江 Heilongjiang 8398 0. 22 
上 海 Shanghai 2193 
江 苏 jJiangsu 24390 0. 75 
浙 江 Zhejiang 23858 
安 徽 Anhui 32943 
W 建 Fujian 18812 
江 M Jiangxi 22254 0. 37 
uy 东 Shandong 59760 0. 76 
河 南 Henan 49758 0. 07 
湖 dt Hubei 15771 0. O1 
湖 南 Hunan 56207 
广东 Guangdong 65438 
广西 Guangxi 24423 0. 68 
海 南 Hainan 6228 
四 Jt} Sichuan 58718 0.18 
# MM Guizhou 10035 
Zz Ñ Yunnan 29843 
fo 藏 Tibet 3600 
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( 续 ) 


、 其 中 : 国营 农机 站 
& 计 1. 全 民 所 有 Pe 
O J bv th Of Which: State-run 
w 
省 市 区 ned oy tae Agricultural Machinery 
Tota! Whole People , 
Station Owned 
Region 
( 辆 ) CAFF) (4) (万 干 瓦 ) (4) HFR) 
(unit) (10 kW) (unit) C10: kW) (unit) (104 kW) 
Shaanxi 
Gansu 
Qinghai 284 2.78 
Ningxia 15 0.14 
Xinpiang 
农用 载重 汽车 (Z) Farm Trucks (2) 
( 续 ) 
其 中 : 乡 (镇 ) 农机 站 
2. 集体 所 有 Of Which: Township-Level 3. 农户 所 有 
4 区 Agricul l Machi 
a 市 Collective-Owned gee tura acmnery Household-Owned 
Station Owned 
Region 
(H) AFE?) ( 辆 ) HFE) ( 辆 ) (AFR) 
Cunit) (10'kW) (unit) (10kW) (unit) (10t kW) 
Nationa! 112560 646313 5028. 67 
Beijing 12102 5556 44. 31 
Tianjin 12717 13889 124. 63 
Hebei 6711 56299 465. 48 
Shanxi! 5774 45942 395. 06 
Inner Mongolia 1080 10907 96.77 
Liaoning 7030 24305 187. 43 
Jilin 626 6715 55.77 
Heilongjiang 812 4949 42. 31 
Shanghai 1975 114 0. 78 
Jiangsu 9828 13731 79.01 
Zhejiang 4454 19108 128. 88 
Anhui 2886 29237 209. 72 
Fujian 408 18252 163. 30 
Jiangxi 2503 19342 146. 21 
Shandong 21890 36944 253. 02 
Henan 3740 45744 324. 79 
Hubei 2664 12222 84. 38 
Hunan 1681 52762 413. 00 
Guangdong 4036 61352 440. 20 
Guangxi 140 22644 207.17 
Hainan 20 6206 46. 60 
Sichuan 3131 55206 423. 59 
Guizhou 174 9747 73.50 
Yunnan 2875 26701 235.17 
Tibet 3600 28. 99 
Shaanxi 15875 124. 80 
Gansu 11235 92. 27 
Qinghai 4138 32.77 
Ningxia 4281 38. 10 
Xinjiang 9310 70. 66 





up 


ER mR eA BHR BETH 


SIRES ANS FT tesS 


农用 排灌 动力 机 械 (一 ) Motive Power for Irrigation and Drainage (1) 
















( 续 ) 
FP: 1. 柴油 机 2. 电动 机 
省 市 区 Of Which; Electrical 
Diesel Engine Motors 
Region (万 台 ) (AFH) (A) (AF i) (万 台 ) CH FR) 
(104 units) (10* kW) (104 units) (104 kW) (104 units) (loi kW) 
it National 4212. 02 
mm Beijing 72.97 
7 Tianjin 90. 40 
dt Hebei 728. 98 
PY Shanxi 127.0] 
Æ Inner Mongolia 84. 82 
T Liaoning 146. 30 
$k Jilin 52. 40 
iL Heilongjiang 31. 76 
海 Shanghai 26. 86 
苏 Jiangsu 380. 05 
江 Zhejiang 137. 47 
徽 Anhui 224. 82 
Æ Fujian 26. 24 
西 Jiangxi 96. 01 
东 Shandong 499. 35 
南 Henan 372. 34 
dt Hubei 274. 80 
fa Hunan 177. 00 
东 Guangdong 112. 62 
H Guangxi 42. 90 
南 Hainan 1.75 
川 Sichuan 152. 44 
州 Guizhou 18. 11 
南 Yunnan 57. 46 
MK Tibet 1. 14 
PY Shaanxi 122. 54 
W Gansu 90. 96 
海 Qinghai 7.45 
夏 Ningxia 13. 26 
i Xinjiang 41.81 
农用 排灌 动力 机 械 (二 ) Motive Power for Irrigation and Drainage (2) 
( 续 ) 
L ERIA 其 中 ,国营 农机 站 
Owned by the Whole People Of Which: State-run 
1 区 , : (1) Agricultural 
省 市 小 计 其 中 WEL (2) 电动 机 
btotal Of Which; lectrical Machinery 
Region Subtota Diesel Engines Electrical Motors Station Owned 
C84) | CHFR)|) Ga | OTE) | WA) | ATED) FWA | ATH) 
(104 units)} (104 kW) |(104 units)} (104 kW) {(104 units)| (104 kW) |(10¢ units)} (10t kW) 
tt National 4.72 
京 Beijing 0. 01 0. 07 
津 Tianjin 
Jk Hebei 
西 Shanxi 
# Inner Mongolia 
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ARs ANAA MIIA EMAA RA RHA 


up 


TS BEAKER 


& 


( 续 ) 


1. 全 民 所 有 其 中 ,国营 农机 站 
Owned by the Whole People Of Which. State-run 














































省 市 区 小 计 其 中 ， (1) 柴油 机 (2) 电动 机 Agricultural 
Of Which, . Machinery 
Subtotal , , Electrical Motors . 
Region Diesel Engines Station Owned 
AFP) 
(104 units)| (104 kW) 1(104 units)| (10t kW) 
宁 Liaoning 
林 Jilin 
江 Heilongjiang 
Mt Shanghai 
Jh Jiangsu 1. 56 
iL Zhejiang 
fk = Anhui 
$Œ Fujian 
西 Jiangxi 0. 06 
东 Shandong 
南 Henan 
dt Hubei 1. 09 
fs Hunan 
东 Guangdong 
PY Guangxi 
南 Hainan 
川 Sichuan 0. 39 
州 Guizhou 
南 Yunnan 
Tibet 
PY Shaanxi 
it Gansu 
海 Qinghai 
W Ningxia 
疆 Xinjiang 
农用 排灌 动力 机 械 C=) Motive Power for Irrigation and Drainage (3) 
( 续 ) 
2. 集体 所 有 其 中 ， 乡 镇 ) 农机 站 
Collective-Owned Of Which; Township- 
省 市 区 小 + 其 中 ，(1) 柴油 机 (2) 电动 机 Level Agricultural 
Sa Of Which， NO Machinery 
Region ubtota Diesel Engines ectrica otors Station Owned 
(万 台 ) | AFR) | TE) | AFR) | Gs | (万 生成) WA) | AFR) 
(104 units)| (104 kW) |(104 units)! (104 kW) | (104 units)| (104 kW) |(104 units)| (10*kW) 
it National 196 2291. 24 1896. 88 52. 22 
京 Beijing . .51 . . . 71. 93 . 0. 85 
津 Tianjin . . 65 . . . 60. 02 . 0. 73 
dt Hebei . , 97 . . . .95 
PG Shanxi . , 25 . ,上 7. .73 . 0. 28 
# Inner Mongolia . . 94 . . . . 67 . 0. 23 
+ Liaoning . . . . . . 88 . 2.61 
fk Jilin 0. . 0. . . . 20 
iI. Heilongjiang . . . . . .93 
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( 续 ) 


Ap: & (镇 ) 农机 站 
Of Which: Township- 











2. 集体 所 有 


Collective-Owned 






















4 区 , : (1) 些 Level Agricultural 
Subtotal Of Which; Electrical M Machinery 
Region ubtota Diesel Engines ectrical Motors Station Owned 
(万 台 ) | CAFE) | OFA) | OF) | He | (万 千瓦 ) A8) | AFH) 
(10* units)! (104 kW) {C104 units); (10t kW) /(104 units); (104 kW) [C104 units); (10'kW) 
上 海 Shanghai 2.93 23. 29 0. 05 2.93 23. 24 
YL 苏 Jiangsu 18. 85 
i 江 Zhejiang 
安 徽 Anhui 0. 09 
福 建 Fujian 
iL 西 Jiangxi 1.77 
tl) 东 Shandong 0. 33 
mf PY Henan 
湖 dt Hubei 1. 37 
湖 fe Hunan 8. 00 
广东 Guangdong 
广西 Guangxi 
Mi BY Hainan 
四 川 Sichuan 16. 17 
贵 州 Guizhou 
Z 南 Yunnan 
西 Æ Tibet 
BK 西 Shaanxi 0. 28 
H #8 Gansu 0. 66 
WM Qinghai 
T 夏 Ningxia 
新 WE Xinjiang 
农用 排灌 动力 机 械 (四 ) Motive Power for Irrigation and Drainage (4) 
( 续 ) 
3. 农户 所 有 Hp: (1) 柴油 机 (2) 电动 机 
省 市 区 Of Which; Electrical 
Household-Owned Diesel Engines Motors 
Region (Ae) (万 千瓦 ) (万 台 ) (AFR) HE) (万 千瓦 ) 
(104 units) | (10*kW) | (104units) | (104kW) | (104 units) | (10 kW) 
合 tt National 5352. 82 . 78 1994. 68 
北 京 Beijing . . 12 .01 0. 11 
天 M Tianjin . . 85 ， .98 l. 11.77 
Pj d Hebei . . 88 . . 25 . 498. 42 
th PY Shanxi . . 08 . . 37 27.71 
内 # Inner Mongolia . . 28 . . 45 . 45. 37 
辽 F Liaoning . . 43 ， . 60 ， 72. 86 
吉 $k Jilin . . 00 . . 40 . 44. 60 
黑龙 江 Heilongjiang . . ， .31 。 21. 99 
上 海 Shanghai 
江 Jh Jiangsu 47.77 
# 江 Zhejiang 30. 80 
& 徽 Anhui 135. 16 
W 建 Fujian 13. 65 
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3. 农户 所 有 






























































( 续 ) 
Heep. (1) 柴油 机 《2) 电动 机 






























省 市 区 Of Which; Electrical 
Household-Owned Diesel Engines Motors 

Region (万 台 ) HFE) AG) (FE) (HG) (FE) 
(10! units) | (l0*kW) | (10t units) | GO kW) | (10t units) | (104 kW) 
江 西 Jiangxi 100. 17 50. 60 
tht # Shandong 1208. 67 294. 65 
河 南 Henan 622. 72 282.74 
湖 北 Hubei 174. 95. 57 
湖 南 Hunan 264. 00 93. 00 
广 Æ Guangdong 105. 31 55.13 
广 pf Guangxi 69. 17.97 
% Bf Hainan 1.2] 
四 川 Sichuan 31.72 
Re 州 Guizhou 12. 69 
Zz fH Yunnan 10. 24 

Py a Tibet 
Be fy Shaanxi 75. 39 
甘肃 Gansu 10. 81 
青 海 Qinghai 1. 03 
宁 夏 Ningxia 2. 43 
新 #8 Xinjiang 9. 29 

机 动 脱 粒 机 、 碾 米 机 Motor Threshers and Rice Mills 
( 续 ) 
机 动 脱 粒 机 CG) 碾 米 机 (万 部 ) 
Motor Threshers (unit) Rice Mills (104 units) 

市 区 全 3. 农户 
所 有 

Region 
Total Collective- |Household- 
ota Owned 
& i+ National 6259263 706754 197. 54 
北 京 Beijing 15286 14264 88 0. 03 
天 津 Tianjin 39064 14512 24544 0.19 
yy 北 Hebei 623445 39886 582953 6. 07 
ili 西 Shanxi 60092 14340 45627 3. 17 
内 蒙 Inner Mongolia 39953 680 39038 3.22 
i< 宁 Liaoning 109453 2106 106506 5.09 
a 林 Jilin 115684 939 112839 5. 60 
黑龙 江 Heilongjiang 82268 251 78925 3.97 
上 海 Shanghai 136745 93234 43297 0. 12 
江 苏 Jiangsu 1052210 243814 806998 4. 84 
a 江 Zhejiang 1184237 21384 1160501 2.9] 
安 徽 Anhui 257692 5865 251216 7. 32 
福 建 Fujian 29498 2784 26619 6.16 
江 西 Jiangxi 58578 1199 56339 9. 21 
山 Æ Shandong 599853 118484 480827 3. 84 
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Sao Se WN RE Tt Te SS 


MA a Se WÈ 
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it 
cv 
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Henan 
Hubei 
Hunan 
Guangdong 
Guangxi 
Hainan 


Sichuan 
Guizhou 
Yunnan 


Tibet 


Shaanxi 
Gansu 

Qinghai 
Ningxia 
Xinjiang 


省 市 区 


mr 
一 


Mi TE ce HF St 


Bt 


Region 


National 


Beijing 
Tianjin 
Hebei 

Shanxi 


Inner Mongolia 


Liaoning 
Jilin 
Heilongjiang 


Shanghai 
Jiangsu 
Zhejiang 
Anhui 
Fujian 
Jiangxi 
Shandong 


Henan 
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( 续 ) 


WALL CB) 碾 米 机 “万 部 ) 
Motor Threshers (unit) Rice Mills (10? units) 























































































会 计 1. 全 民 2. 集体 3. 农户 
所 有 所 有 所 有 
Owned 
by the 
Whole Collective- |Household- 
Total 
People Owned Owned 
527572 491833 6.55 
112526 88007 11.03 
456466 447578 28. 00 
257538 242871 9. 61 
89591 65242 20. 05 
6908 6857 1.51 
165228 155986 28. 34 
810 766 12. 74 
59234 52992 11.07 
5056 5056 0. 70 
116747 107651 4.05 
16737 15900 1. 02 
7567 6097 
13334 5280 0. 60 
19891 18850 0.53 
磨 面 机 、 农 用 水 泵 Flour Mills and Farm Pumps 
(È) 






RK RR CIB) 


Farm Pumps (10‘ units) 


1. 2R 


磨 面 机 (万 部 ) 
Flour Mills (104 units) 


1. 全 民 | 2. 集体 


























所 有 所 有 所 有 
Owned Owned 
by the by the 
Total Whole |Collective- Whole 
People Owned People 
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(SE) 


磨 面 机 (万 部 ) RAKE NG) 
Flour Mills (104 units) Farm Pumps (10* units) 












































































































































省 市 区 合 计 1. 全 民 | 2. 集体 | 3. 农户 
所 有 所 有 所 有 
Region Owned 
by the 
Whole |Collective- |Household- 
Total 
People Owned Owned 
湖 北 Hubei 17. 38 
湖 南 Hunan 63. 00 
广 东 Guangdong 18. 19 
广西 Guangxi 12. 74 
W% By Hainan 1.72 
四 川 Sichuan 21.79 
贵 州 Guizhou 5.71 
云南 Yunnan 3. 62 
f 藏 Tibet 0. 04 
Be py Shaanxi 15. 96 
H 肃 Gansu 1. 20 
青 海 Qinghai 0. 05 
T KE Ningxia 0.52 
$ W Xinjiang 0.79 
R21 全 国 主要 作业 项 目的 农业 机 械 化 水 平 (1995 F) 
Mechanization Level of Selected Farming Operations (1995) 
机 耕地 面积 机 播 面 积 其 中 ， 
Power-Tilled Area Power-Sown Area 1. 机 插 | 2. 机 播 | 3. 机 播 | 4 机 播 
ke | kB | be | 玉米 
m WE Sm | ( 千 公 顷 ) | FAD | FAD | FADD 
省 市 区 (FAHD | 积 (%) 积 (%) , | 
Of Which, Rice Wheat Corn 
As Perce- As Perce- | 
Region ntage to ntage to Rice Power| Power- Power- Power- 
Transp- Sown Sown Sown 
Total Total 
Cultivated Sown ames Area Area Area 
rea 
(Kha) on Ons (kha) | (kha) | (kha) | (kha) 
& it National 30029. 42 6317. 10 
dt 京 Beijing 343. 30 162. 87 
天 Fi Tianjin 195. 02 59. 73 
河 北 Hebei 2972. 50 476. 60 
I) FR Shanxi 1035. 90 258. 52 
内 # Inner Mongolia 2346. 59 588. 61 
iL JF Liaoning 980. 45 691. 97 
Hw $k Jilin 2004. 00 1701. 40 
黑龙 江 Heilongjiang . 00 1407. 00 
上 海 Shanghai 1. 98 
江 苏 Jiangsu 10. 09 
Wf 江 Zhejiang 
安 徽 Anhui 93. 29 
福 建 Fujian 
iL 西 Jiangxi 
山 东 Shandong 95. 80 
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机 耕地 面积 





























机 播 面积 






( 续 ) 



















其 中 































































Power-Tilled Area Power-Sown Area 1. 机 插 | 2. 机 播 | 3. 机 播 | 4. 机 播 
7 / E 
省 市 区 FABO | 积 (%) 积 (0) 公顷 公顷 公顷 公顷 
Of Which; Rice Wheat Corn 
As Perce- As Perce- 
Rice Power] Power- Power- Power- 
Region ntage to ntage to T i S So S 
Total Total ransp own x wn own 
Cultivated Sown a rea rea Area 
(kha) Area Area AE (cha) Cha) (kha 
(%) (% ) kha a a a 
河 W Henan 2412. 80 2258. 31 128.75 
湖 北 Hubei . 38 70. 86 3. 67 
湖 南 Hunan 
广东 Guangdong 
广西 Guangxi 
M Be Hainan 
四 Jil Sichuan 0. 02 
贵 州 Guizhou 0. 03 
z BS Yunnan 1. 46 
PY # Tibet 
Be PY Shaanxi 282. 11 
H #8 Gansu 22.56 
$ 3% Qinghai 
T KE Ningxia 13.99 
新 Mf Xinjiang 316. 65 
(SE ) 
机 械 植 机 械 铺 机 收 面积 其 中 : 
保 面积 膜 面积 Mechanical Harvested Area L. 机 收 2. 机 收 
(二 公顷) (FAHD 水 稻 Nz 
省 市 区 Power Mechanical (FA) (FAH) 
Plant Plastic 占 播种 面积 % | of Which: | Mechanical 
Region Protecting Film (FEED Percentage Mechanical | Harvested 
Area Mulching in Total Harvested | Wheat Area 
Area (kha) Harvested Area] Rice Area 
(kha) (kha) (%) (kha) (kha) 
合 计 National 13620. 95 
北 京 Beijing 168. 69 
天 津 Tianjin 118. 84 
河 北 Hebei 1860. 90 
Uy 西 Shanxi 637. 26 
内 # = Inner Mongolia 375. 69 
iZ F Liaoning 15. 85 
H $k Jilin 4. 00 
黑龙 江 Heilongjiang 928. 00 
上 海 Shanghai 94. 95 
江 Jh Jiangsu 953.59 
浙 江 Zhejiang 11.81 
安 fF Anhui 1203.14 
福 建 Fujian 
江 M Jiangxi 
U 东 Shandong 2875. 92 
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Ro RoE ANSE FIT Tes 


me ee RRS 


op 


aid 


EAs + RAE ame 2E HHS 
= ot aE 


THe RAKE As 


— 


i TE oe He Sat 


Region 


Henan 
Hubei 
Hunan 
Guangdong 
Guangxi 
Hainan 


Sichuan 
Guizhou 
Yunnan 
Tibet 


Shaanxi 
Gansu 

Qinghai 
Ningxia 
Xinjiang 


Region 


National 


Beijing . 
Tianjin 
Hebei 
Shanxi 


Inner Mongolia 


Liaoning 
Jilin 
Heilongjiang 


Shanghai 
Jiangsu 
Zhejiang 
Anhui 
Fujian 
Jiangxi 
Shandong 


机 械 植 
保 面 积 
(FAHD 
Power 
Plant 
Protecting 


Area 


(kha) 


机 械 脱粒 
粮食 数量 
(万 吨 ) 


Power- 
Threshed 
Grain 
(10% t) 


29165. 34 


216. 53 
141. 82 
1628. 51 
ool. 

1018. 09 


1129. 66 
1978. 
3348. 90 


214. 01 
3193. 71 
1406. 43 
1906. 25 

94. 32 

317. 31 

288i. 


机 械 铺 
膜 面积 
(于 公顷 ) 


机 收 面积 


Mechanical Harvested Area 


Mechanical 


Plastic 
Film 
Mulching 
Area 


(kha) 


收割 牧 
草 总 量 
CF mitt) 
Actually 
Harvested 
Hay 
(10' t) 


Harvested 


a ae Fe R 

(FZ bit) Percentage 
in Total 

(kha) Harvested Area 


(%) 


Actual 
Number 

‘| of Clipped 
Sheeps 


Clipped 
(104 heads ) 'PPe 


(104 t) 


6288. 56 
. 94 
. 95 


55 
75 





(104 heads) 


( 续 ) 


其 中 ， 

1. 机 收 2. 机 收 
水 稻 小 麦 
(FAHD | (FAHD 
Of Which; | Mechanica! 
Mechanical | Harvested 
Harvested | Wheat Area 

Rice Area 
(kha) (kha) 
3030. 23 
71.91 
8. 00 
1. 91 
0. 34 
1. 37 
464.99 
169. 06 
11.35 
24.25 
588. 90 
( 续 ) 
全 年 实际 消 | 区 乡镇 农 
耗 农用 柴油 | 机 供 油 点 
(万 吨 ) (个 ) 
Yearly Township- 
Diesel Fuel Level 
Consumption Petroleum 
for Farm | Stations for 
Use Agricultural 
(104 t) Machinery 
28916 
156 
107 
2014 
1090 
523 
858 
687 
962 
23 
2103 
616 
1141 
253 
1344 
1943 
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(ZA ) 








feet am, | 全 年 实际 消 KS 
机 械 脱 粒 | 收割 牧 机 械 收 BY Ee K 机 械 前 毛 耗 农用 柴油 | 机 供 油 点 
粮食 数量 | 草 总 量 | awg | 《万 只 ) | yya (万 吨 ) (>) 
省 市 区 (万 吨 ) (AmE) mh) Actual 。 FH) Yearly Township 
Actually C7 l Number g 人 Diesel Fuel Level 
Of Which; ve Of Which; ) 
Region Power- | Harvested of Clipped Consumption} Petroleum 
Power- 、 Power- 、 
Threshed Hay Sheeps a. for Farm | Stations for 
、 ， Harvested Clipped 7 
Grain (10* t) (10* heads) Use Agricultural 
(104 t) (104 heads) cade: 
(104 t) (104 t) Machinery 
河 南 Henan 1730 
湖 dt Hubei 817 
湖 PY Hunan 2112 
广 东 Guangdong 1537 
广西 Guangxi 1006 
海 PY Hainan 119 
四 川 Sichuan 1559 
贵 州 Guizhou 274 
gz By Yunnan 920 
fi we Tibet 
BE PH Shaanxi 0. 27 668 
H W Gansu 1. 94 494 
青 海 Qinghai 29. 00 73 
T 夏 Ningxia 0. 64 99 
新 Xinjiang 137. 27 688 
R22 全 国 农户 拥有 主要 农业 机 械 发 展 情况 对 比 表 (1994~ 1995 F) 
Possession of Major Agricultural Machinery Owned by Rural Households (1994~ 1995) 
1995 (FIV 1995 年 比 
p . 994 年 994 年 
项 z yo e| 1995 年 | 1994 年 | ae we 
拥有 基 拥有 量 1995 1995 
, Increase or | Increase or 
Possession | Possession 
Item Units (1995) (1994) Decrease Decrease 
i 1 than 1994 Rate than 
1994 
1. 拖拉 机 总 数 AG 887. 13 842. 46 44.67 5. 30 
Tractors, Total (104 units) 
AFR 9174. 51 8723. 45 451. 06 5.17 
(10t kW) 
其 中 ， 大 中 型 拖拉 机 台 475858 487190 一 11332 — 2. 33 
Of Which: Medium and Large Tractors (unit? 
JFE j USS. AF 1568. 86 — 23. 39 -1.49 
(IO kW: | 
小 型 拖拉 机 AG | 839. 54 793.74 45. 80 5.77 
Small Tractors (104 units? | 
AER 7629, 04 7154. 59 474.45 6.63 
(10° kW) 
2. 农用 载重 汽车 ( 辆 ) 6436313 586586 59727 10. 18 
Farm Trucks Cunit) 
ATE 5028. 67 1568. 08 460. 59 10. 08 
(10kW) 
3. 农用 排灌 动力 机 械 万 台 816. 83 769. 63 47. 20 8.13 
Motive Power for Irrigation and Drainage (194 units) 
IFE 5352. 82 5030. 06 322.76 D, 
(10kW) 
4. 机 动 脱 粒 机 台 552. 73 519. 40 33. 33 oA? 
Power Threshers (104 units) 
5. 农业 机 械 原 值 亿 元 1326. 81 1134. 64 192. 17 16. 94 
Original Value of Agricultural Machinery (108 yuan) 
6. 农户 拥有 农业 机 械 原 值 与 全 国 总 数 比 值 % 80. 14 79. 02 1.12 
Original Value of Agricultural Machinery 
Owned by Rural Households as Percentage to 
National 
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表 23 BHA. MAHAR (1995 F) 
Annual Sealed-up and Scrapped Tractors (1995) 
























封存 拖拉 机 报 变 拖拉 机 
Sealed-up Tractors Scrapped Tractors 
省 市 区 天 中 型 拖拉 机 TEER 天 中 型 拖拉 机 era 
Medium and Large Small Tractors Medium and Large Small 
mall Tractors 
Region Tractors Tractors 
(4) (CAFE) (E) (HFM) ( 台 ) (AFR) (Fh) 
(unit) (10t kW) (unit) (10t kW) (unit) (10: kW) (unit) (10kW)? 
& it National 9996 79. 30 
dt Æ Beijing 126 | 0. 45 
天 YE Tianjin 
河 dt Hebei 
iy) Pe Shanxi 3132 8. 85 
内 Æ Inner Mongolia 246 0. 42 
if J Liaoning 151 0.51 
= $k Jilin 34 0.18 
黑龙 江 Heilongjiang 409 6. 93 
上 海 Shanghai 23 0.85 
江 苏 Jiangsu 301 6. 20 
浙 YL Zhejiang 9 0. 83 
安 徽 Anhui 343 1. 61 
% Æ Fujian 108 5. 92 
江 西 Jiangxi 274 
uy 东 Shandong 968 9. 96 
河 南 Henan 260 5. 0] 
#1 北 Hubei 1870 6. 56 
湖 南 Hunan 74 3. 00 
广东 Guangdong 99 
广西 Guangxi 113 3.79 
海 BY Hainan 18 0. 06 
四 川 Sichuan 112 2.03 
f MM Guizhou 60 0. 36 
Z WW Yunnan 61 1. 40 
Mm Tibet 
Be PY Shaanxi 181 3. 58 
tH FW Gansu 128 9.15 
有 海 Qinghai 230 0.16 
T Æ Ningxia 64 0. 58 
新 HE Xinjiang 602 0.91 
表 24 农业 机 械 事故 情况 (1995 年 ) 
Statistics on Agricultural Machinery Accidents and Causes (1995) 
次 e@ | B tH | HC | 报废 机 具 | 直接 经 济 损失 
项 g (次 ) (A) (A) (@) (万 元 ) 
` Number of| Injuries Deaths | Machinery Derect 
Item 
Times Scrapped Losses 
(person) | (person) Cunit) (104 yuan) 
一 、 农 机 事故 1981. 15 
Agricultural Machinery Accidents 
1. 大 中 型 拖拉 机 事故 464. 30 
Medium and Large Tractor 
(1) 发 生 在 国家 公路 上 的 295. 66 
On Highways 
其 中 ， 甲 方 事故 177. 89 
Of Which; the First Party 
2. 小 型 拖拉 机 事故 1405. 95 
Small Tractor 
(1) 发 生 在 国家 公路 上 的 854. 75 
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On Highways 
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Item 


其 中 ， 甲 方 事故 
Of Which ，the First Party 
3. 柴油机、 电动 机 事故 
Diesel Engine and Electric 
4. 脱粒 机 事故 
Power thresher 
5. 联合 收割 机 事故 
Combine Harvester 
6. 其 它 农业 机 械 事故 
Others 
二 、 拖 拉 机 事故 原因 分 类 
Accident Causes of Tractor 
拖拉 机 事故 合计 
Total Accidents 
1. 违章 操作 
Operating Against Regulations 
其 中 ， 无 证 驾驶 
Of Which; Driving Without License 
酒 后 开车 
Driving under Intoxication 


超载 超速 


Overload or Overspeed 
2. 安全 措施 不 全 
Incomplete Safety Measures 
3. 机 件 失 灵 
Breaking Down of Parts 


4. 操作 失误 
Faulty Operation 


5. 其 他 原因 
Others 


( 续 ) 
死 亡 | 报废 机 具 | 直接 经 济 损失 
(人 ) ( 台 ) (万 元 ) 
Deaths | Machinery Derect 
Losses 
(104 yuan) 


E ý 
(人 ) 


Injuries 














Scrapped 
(Cunit) 


9. 26 


. 08 


补充 资料 ， 农 机 安全 监理 汽车 2513 辆 ; 农机 安全 监理 摩托 车 3375 辆 。 


R25 全 国 农业 机 械 作 业 量 (1995 F) 
Amount of Powered Farming Operation (1995) 


项 H 单位 | 数 A 
ltem Units Number 
标准 工作 量 合 计 JERE | 3286860. 82 
Equivalent Amount of Operation 
一 、 机 耕作 业 面 积 99171. 75 
Power-Tilled Area 
BL TE Mb mE LF 121172. 96 
In Equivalent 
二 、 机 播 作业 面积 45200. 81 
Power-Sown Area 
机 播 作业 标准 工作 量 21723. 


In Equivalent 

三 、 机 械 植 保 作 业 面 积 
Power Plant Protection Area 
机 械 植保 作业 标准 工作 量 
In Equivalent 

四 、 机 械 铺 膜 作业 面积 
Power Plastic Film Mulching 
Area 
机 械 铺 膜 作业 标准 工作 量 
In Equivalent 

五 、 机 收 作业 面积 


Power Harvested Area 


44551. 
11348. 


2410. 
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项 目 单 位 数 4 
Item Units Number 
机 收 作业 标准 工作 量 17191. 38 
In Equivalent 
TN. OLR A E 29354. 55 
Power-Threshed Grain 
机 械 脱 粒 标准 工作 量 144851. 68 
In Equivalent 
E. BLA ROR E e mR 103570. 43 
Power Irrigation and Drainage 
Area 
HLH Ey oye Te 231500. 08 
In Equivalent 
八 、 机 械 加 工农 副产品 作业 量 99950. 20 


Power Agricultural Product 


Processing 
机 械 加 工农 副产品 作业 标准 391746. 60 
工作 量 
In Equivalent 
九 、 农 机 运输 作业 10432392. 40 
Power Transportation 
农机 运输 作业 标准 工作 量 2248192. 09 
In Equivalent 
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表 26 全 国 农机 化 新 技术 推广 情况 (1995 F) 


Extension of New Technology for Agricultural Mechanization (1995) 


项 H 


ltem 


1. 机 修 反 坡 梯 田 面积 


Machine-Built Contra-sloping 


Terrace Area 
2. 覆盖 免 耕 播种 面积 
Conservative Non-tillage 


Sown Area 


3. KBD (LR RR 












单 位 


Units 


项 H 单 位 
Item U 


nits 
8. 机 械 增 氧 的 面积 CK) FAm 
Power-Aerated Pond Area kha 


干 公顷 2006. 28 || 9. 机 械 化 青贮 秸秆 万 吨 
Mechanized Forage Storage 1041 


FR 


图 
= 
w 


a 
p= 
fh 


公顷 25 0. 姓 F 

Sown Area with Industrialized TAH 4 56 1 PLE E Ke "e 
, . kha Power-Dried Tobacco Leaves t 

Rice Nursing 


fe 


. 精 少 量 播种 面积 


Precision-Drilled Area 


on 


- 飞机 作业 面积 
Air Operation Area 


an 


化 肥 机 械 深 施 面 积 


Distributed Area 


batt | 


. 秸秆 粉碎 还 田 面积 


Straw-Chopped Mulching Area 


Pp 
p= 
fo 


于 公顷 14022.73 1 11. 小 型 风力 发 电机 组 台 unit 

kha Small Wind-Generator FR kW 

FA tit 385.39 || 12. 微型 水 电 发 电机 组 台 unit 
Mini Hydro-Generator +R kW 


. 13. 旧 柴 油 机 改造 
公顷 | 16886. 86 . 台 
Fertilizer Mechanically Deep- We Number of Used Diesel A 
a uni 
Engine Remoulded 


F At 5678. 40 || 14. 金属 清洗 剂 my 
Metal Detergent t 





T“ 
o 
名 


表 27 全 国 农 机 使 用 经 营 效益 情况 〈1995 年 ) 


Operation and Management Benefits of Agricultural Machinery (1995) 


Item 


一 、 经 营 总 收入 
Operating Income 

1- 农机 作业 收入 
Operation Income 
其 中 : 运输 收入 
Of Which; Transport 
Income 

2. 农机 修理 收入 
Repair Income 


3. 多 种 经 营 收入 


Diversification Income 


4. 其 它 收入 
Other Incomes 


二 、 费 用 支出 


Costs 


1. 生产 费用 


Production cost 


2. 管理 费用 


Management Cost 
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集体 所 有 
Collectives-Owned 
ERP, 乡 
(镇 ) 农机 站 
Of Which; 
Township- 


全 民 所 有 


State-Owned 






单位 


Units 























Subtotal 





Subtotal 
“0a State-Run 





station Level Station 





















万 元 
(10! yuan) 
万 元 
(10t yuan) 
万 元 
(10+ yuan) 


2064057. 1178311. 






12972699. 940613. 122231. 0 
















10558921. 161306. 14802. 739034. 149973. 














6694881. 91350. 3170 347447. 64333. 


















万 元 
(104 yuan) 
万 元 
(10i yuan) 
万 元 
《104 yuan) 
万 元 
(104 yuan) 
万 元 
(10t yuan) 
万 元 
(104 yuan) 


102702. 04977. 








436263.5 | 33488. 1963. 















1388364. 260387. 81560. 1127977. 842767. 


















989149. 85410.5 | 21148. 216578. 130143. 















8044798. 428173. 114172. 1660826. 1041502. 












6402281. 319878. 83796. 1342520. 867535. 





















832224. 94109. 13345. 7 164215. 94325. 







数 g 


Number 


371. 66 


1436. 34 


16031 


3600 
1043 


40406 
57628 


58420 


农户 所 有 
Household- 


owned 


10368028. 9 
9658580. 3 


6296083. 5 


300073. 0 


287160. 5 
59955798. 4 
4739882. 3 


613899. 7 
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-s 
--— } 


Net Income 
1. BARB. R 
Tax and Fee 
2. 130 A 
After-Tax Residue 
3. 单位 或 农机 户 所 得 
Share Owned by Enter- 


prises or Individuals 


3. 其 它 费 用 
Other Costs 


Item 








纯 收 入 


(104 yuan) 






810292.7 


4927901. 1 


693231.3 


157474.5 





4077195. 4 















全 民 所 有 


State-Owned 


集体 所 有 


Collectives-Owned 


其 中 : $ 







小 计 
Subtotal 






Of Whic h : 


Subtotal Township- 






State-Run 
station 


54173.1 | 17029. 8 





154104. 1 93582. 5 








112440. 9 8058. 2 398739. 4 122855. ] 








18143. 3 2806. 2 86479. 7 37776. 0 





8508. 7 627.9 56970. 2 19085. 5 





85790. 9 4480. 1 235287. 5 65988. 3 


表 28 全 国 农村 机 械 维修 网 点 基本 情况 (1995 F) 
Service Network of Agricultural Machinery in Rural Area (1995) 


Item 


、 修 理 点 数 


Number of Repair Shops 
年 末 总 人 数 


Number of Employees, Year-end 
其 中 ， 修 理工 
Of which; Repairmen 


修理 技术 人 员 


Technician 

修理 设备 拥有 量 

Facilities 

L E, RERE 

Processing and Forging Facilities 
2. 修理 专用 设备 

Special Repair Eguipment 

3. 修理 试验 设备 


Test Eguipment 


、 修 理 农机 其 数 


Machineries and Implements Repaired 


1. 修理 大 中 型 拖拉 机 


Medium and Large Tractors 


He. 大修 
Of Which: Overhaul 


2. 修理 小 型 拖拉 机 
Small Tractors 
3. 修理 内 顽 机 


Internal Combustion Engines 


4. 修理 汽车 
Trucks 


5 修理 其 它 农机 具 


Other Implements 


全 年 总 产值 
Total Output Value 


1. 修理 产值 
Repair 
2. 1B NE 


Renewal! of Used Parts 


区 、 乡 〈 镇 ) 












村 、 村 民 小 












单 位 修理 点 组 修理 点 
Units Township- Village-Level 


Level Shops |of Group Shops 


21070 }1551 











106059 34871 













person 

A 71529 26191 
person 

人 22533 5619 


person 













107541 32085 


27757 6912 












52869 [7438 
























unit 
a 11566 2551 
unit 

f OF 9336987 1741798 











unit 


227183 55166 







unit 
unit 
a 
unit 





50079 13494 


















1747444 354731 










962300 184913 
























unit 
辆 539068 84867 
unit 

ff (fF) 5860992 1062121 


161878. 22 41500. 78 





33701. 85 







80556. 23 


14454. 42 5318. 45 





















(镇 ) 农机 站 


Level Station 


(Ea) 

















农户 所 有 
Household- 


owned 










4416720. 8 





588608, 3 





9) 995. 6 





3736116. £ 


修理 户 


Repair 


Households 





156442 


331549 


259661 


94208 


370820 


68848 


192051 


26200 


29699988 


993659 


86411 


6726869 


2939526 


1605994 


17833940 


322080. 56 


228783. 74 


45155. 35 





六 、 全 年 利润 〈 十 ) 或 亏损 (一 ) 24561. 60 9415. 09 100906. 23 
Yearly Profits (+) or Deficit (一 ) 104 yuan 

七 、 全 年 上 交 税 利 总 额 万 元 6956. 10 2500. 09 20223. 22 
Total Taxes 
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表 29 全 国 县 农机 修造 厂 情 况 (1995 F) 
County-Level Repairing and Manufacturing Shops (1995) 


Item 
1. 企业 数 
Number of Shops 
其 中 : 承担 农机 修理 业务 企业 数 


Of Which; the Number of Shops Engaged in Repair of Agricultural 


Machinery 
2. 全 年 工业 总 产值 GE 1990 年 不 变价 ) 
Gross Industrial Output Value Cin constant price, 1990) 
其 中 ;农机 修理 修 旧 产值 
Of Which: Repair of Used Machineries 
3. 全 年 工业 总 产值 Rh 
Gross Industrial Output Value (in corrent price) 
其 中 : 农机 修理 修 旧 产 值 〈 现 行 价 ) 
Of Which: Repair of Used Machineries (in corrent price) 
4. 全 年 工业 净 产 值 (现行 价 ) 
Net Industrial Output Value (in current price) 
5. 全 部 职工 年 末 总 人 数 
Number of Employees, Year-end 
其 中 ， 承担 农机 修理 的 工人 数 
Of Which, Engaged in Repair of Agricultural Machinery 
承担 农机 修理 工作 的 工程 技术 人 员 
Technical Personnel 


6. 全 部 职工 年 平均 人 数 
Yearly Average Figure of Employees 


KP. 承担 农机 修理 的 工人 年 平均 人 数 
Of Which: Average Figure of Workers Engaged in Repair 
7. 全 员 劳 动 生产 率 〈 按 现行 价格 计算 ) 
Labor Productivity (in current price) 
其 中 ， 农 机 修理 工人 劳动 生产 率 
Of Which; Labor Productivity of Workers 
. 固定 资产 原 值 年 末 数 
Original Value of Fixed Assets. Year-end 


9. 固定 资产 净值 年 末 数 
Net Value of Fixed Assets, Year-end 
10. 修理 大 中 型 拖拉 机 
Medium and Large Tractors Repaired 
其 中 ， 大 修 
Of Which: Overhaul 
11. 修理 小 型 拖拉 机 
Small Tractor Repaired 
其 中 ， 大 修 
Of Which; Overhaul 
12. 修理 内 燃 机 
Internal Combustion Ergine Repaired 
其 中 : 大 修 
Of Which: Overhaul 
13. 修理 汽车 
Automobile Repaired 
其 中 ， KB 
Of Which: Overhaul 
14. 修理 其 它 农 机 具 
Other Implements Repaired 


15. 年 末 厂 房 建筑 面积 


Shop Construction Area, Year-end 


其 中 ， 农机 修理 车 间 面 积 
Of Which; Farm Machinery Repair Shop 


16. 年 未 设备 拥有 总 数 


Possession of Facilities ，Year-end 
其 中 :金属 切削 设备 
Of Which: Processing Machine Tools 


oO 
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万 元 
104 yuan 
万 元 
10* yuan 
万 元 
104 yuan 
万 元 
104 yuan 
万 元 
104 yuan 
人 


person 


人 


person 


person 
人 
person 
元 /入 

yuan/person 


元 /人 


yuan/person 
万 元 
104 yuan 
万 元 
10t yuan 


a 
unit 





x £ 


Number 


1158 


851 


395749. 4 
21840. 9 
450720. 8 
22408. 4 
112435. 2 
176462 
15894 
2097 
172600 
15861 
26114 
14128 
359605. 8 
227371.7 
19067 
8543 
44387 
10019 
18931 
8162 
79915 
8162 
830297 
5867812 
738864 
64213 


30142 
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( 续 ) 


项 目 数 量 
Item Number 
锻压 设备 5142 
Forging Facilities 
修理 专用 设备 5493 
Special Repair Eguipment 
修理 试验 设备 1663 
Test Equipments 
17. 全 年 生产 用 钢材 174293 
Yearly Steel Consumption 
其 中 ， 农机 修理 用 钢材 8896 
Of Which; Agricultural Machinery Repair Use 
农机 修理 用 计划 内 钢材 144 
Steel Consumption in Planned Supply 
18. 全 年 实现 利润 总 额 C+) 或 亏损 总 额 (一 ) 一 5300. 1 
Yearly Profit (+) or Deficite (—) 104 yuan 
其 中 ， 农 机 修理 实现 利润 总 额 或 亏损 总 额 万 元 173.8 
Of Which; Agricultural Machinery Repair 
19. 全 年 实 交 利 税 费 总 额 16027. 4 
Yearly Taxes 
20. 固定 资产 净值 全 年 平均 余额 215968. 5 
Yearly Average Balance Net Value of Fixed Assets 
21. 定额 流动 资金 全 年 平均 占用 额 278550. 8 
Yearly Average Occupancy in Circulating Funds Quota 
其 中 , 农机 修理 定额 流动 资金 全 年 平均 占用 额 10361. 2 
Of Which: Yearly Average Balance in Circulating Funds Quota 
for Agricultural Machinery Repair 
22. 全 年 贷款 总 额 171437. 3 


Yearly Loan 





KE Aiit FAH 
Statistics of State Farms and Land Reclamation System 


R30 SHRBRARWMAS RARE MIE (1995 F) 
Output of Agricultural Machinery and Amount of Agricultural Products 
Processing in State Farms and Land Reclamation System (1995) 


1995 年 比 
1994 年 增 
减 (%) 
项 H 单 ”位 1995 年 1994 年 1995 
ltem Units Increase 
or Decrease 
Rate than 
1994 
农林 牧 渔 机 制造 企业 5. 47 
Number of Enterprises Producing Agricultural, Forestry and 
Animal Husbandry and Fishery Machinery 
其 中 ， 独 立 核算 个 12. 50 
Of Which: Independent Accounting 
工业 总 产值 (1990 年 不 变价 ) 万 元 一 6. 31 
Gross Industrial Output Value (in 1990 constant price) 104 yuan 
其 中 ， 独 立 核算 万 元 17. 33 
Of Which; Independent Accounting 104 yuan 
一 、 农 业 机 械 产 品 产量 
Output of Agricultural Machinery Products 
橡胶 粗 加 工 机械 22. 20 
Primary Rubber-Processing Machinery 
剑 麻 纤 维 加 工 机 械 — 55. 96 
Sisal Hemp Fibre-Processing Machinery 
剑 麻 制品 加 工 机 械 一 64. 72 


Sisal Hemp Product-Processing Machinery 





统计 资料 | 269 


—a y 


[li 


Item 


胶 麻 种 植 管理 机 械 
Rubber and Hemp Planting and Management Machinery 


土壤 耕 整 机 械 
Soil-tillage Machinery 


种 植 机 械 

Pianting Machinery 
收获 机 械 

Harvesting Machinery 
场 上 作业 机 械 
Barnyard Machinery 
畜牧 机 械 

Machinery for Animal Husbandry 
渔业 机 械 

Fishery Machinery 

拖 内 配件 


Tractor and Engine Fittings 


饲料 加 工 机 械 
Feed Processing Machinery 


农机 具 配 件 


Implement Fittings 

联合 收割 机 配件 

Combine Harvester Fittings 
拖拉 机 大 修 

Tractor Overhaul 

农用 运输 车 

Farm Transport Vehicle 

中 小 农具 

Small and Medium Implements 
农 副产品 加 工 量 


Processed Agricultural Products 


食用 植物 油 

Edible Vegetable Oil 
KK 

Rice 

INE 

Wheat 


淀粉 

Starch 

成 品 茶 
Finished Tea 


配合 饲料 
Compound Feed 


、 其 他 产品 产量 


Other Products 
农用 薄膜 


Plastic Film for Agricultural Use 


iE: 化 肥 按 提纯 量 计算 。 
资料 来 源 : 表 30~ 表 32 由 农业 部 农垦 局 统计 信息 处 提供 。 
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1995 年 


27 








万 元 
10, yuan 


11296. 8 


10, pes 
万 元 
10; yuan 


1994 年 


12827 


( 续 ) 


1995 年 比 
1994 年 增 
减 〈%%) 


1995 


Increase 


or Decrease 


Rate than 


1994 


20. 00 


19. 


— 50. 


— 13. 


— 69. 


—11. 


— 15. 


25. 


— 27. 


83. 


13 


83 


9] 


96 


95 


00 
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表 31 全 国 农 明 系统 农业 机 械 拥有 量 (1995S 年 ) 


Possession of Agricultural Machinery in State Farms and Land Reclamation System(1995) 


1k 
Draught Animals 


农业 机 械 总 动力 


Total Power of Agricultural Machinery 


农用 拖拉 机 


Agricultural Tractors 


其 中 :大 中 型 
Of Which: Medium and Large Tractors 


小 型 及 手 扶 


Small Tractors and Walking Tractors 


大 中 型 机 引 农具 


Medium and Large Tractor Implements 


农用 排灌 动力 机 械 


Motive Power for Farm Irrigation and Drainage 


其 中 :柴油 机 
Of Which; Diese] Engines 


电动 机 


Electric Motors 


联合 收割 机 


Combine Harvesters 


其 中 : 自 走 式 
Of Which Self-Propelled 


机 动 收割 机 


Tractor Reaper 


机 动 脱粒 机 


Motor Threshers 


农用 载重 汽车 


Farm Trucks 
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Ie 
10? head 
Fit 
kW 


unit 
FEL 
kW 


10t units 
Zs 
TY 


unit 


T hu 


unit 
FR 
kW 


1995 年 


67.6 


10162515 


204256 


4099395 


60853 


2778712 


143403 


1320683 


16.3 


93104 


1485330 


1056835 


14584 


1182374 


13593 


1155844 


2157 


50879 


19188 





9774784 


207696 


4292907 


62730 


2966457 


144966 


1326450 


1496461 


30709 


409300 


62886 


108716] 


14652 


1159631 


13728 


1135357 


1848 


47202 


1995 TRG 
1994 年 
RA eM, 
1995 


Increase 


or Decrease 


Rate than 
1994 





13. 60 


— 2.99 


12. 49 


1. 96 


16.72 
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表 32 全 国 农垦 系统 农业 现代 化 情况 (1995 F) 


Modernization Level of Farm Production in State Farms and Land Reclamation System( 1995) 


Item 


机 械 耕 地 面积 
Power Tilled Area 


占 耕 地 面积 


As Percentage to Total Cultivated Area 


机 械 播种 面积 


Power-Sown Area 


占 播种 面积 

As Percentage to Total Sown Area 
机 插 面 积 
Power Transplanted Area 


机 械 收获 面积 


Power Harvested Area 


占 播种 面积 


As Percentage to Total Sown Area 


农用 化 肥 施 用 量 
Fertilizer Applied 


其 中 :氮肥 
Of Which; Nitrogen Fertilizer 
磷肥 


Phosphorous Fertilizer 


钾肥 

Potassium Fertilizer 
复合 肥 

Compound fertilizer 


化 学 农药 施用 量 
Agricultural Chemicals Applied 


其 中 ;化 学 除草 剂 
Of Which ,Chemical Weed-Killer 


化 学 除草 面积 
Chemical Weed-Killed Area 


农场 用 电量 


Electricity Consumption of Farms 


水 电站 个 数 


Number of Hydropower Stations 


水 电站 发 电能 力 


Power-Generating Capacity of Hydropower Station 
沼气 池 
Biogas Digester 


有 效 灌溉 面积 合计 
Effective Irrigation and Drainage Area, Total 
1. 机 灌 面 积 
Engine-Irrigated Area 


2. 电 灌 面积 


Electricity-Irrigated Area 


机 电 并 数量 
Number of Pump Wells 


已 配套 机 电 井 
Equipped Pump Wells 


排灌 站 


Number of Irrigation and Drainage Stations 


排灌 能 力 


Capacity of Irrigation and Drainage 
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1995 年 1994 年 






干 公顷 
kha 
% 







Faw 
kha 
% 







干 公顷 
kha 
Fai 

kha 












23. 






1128406 942285 






939309 495225 










190135 





241332 





88061 46426 













210499 





259704 








37017 





44629 





10689 9074 








FAH 2634. 1 
kha 

万 千瓦 ， 小 时 

10kW.h 


个 





2758. 8 












531172.8 502983. 5 










453 






ATE 
10t kW 
个 
Set 
万 立方 米 
104 m? 
干 公顷 
kha 
FAri 
kha 
干 公顷 
kha 
眼 
hole 
眼 
hole 
座 
Set 
立方 米 / 秒 


m?/s 























1995 年 比 
1994 年 
增 减 %% 

1995 Increase 
of Decrease 

Rate than 

1994 
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农村 电气 化 统计 资料 
Statistics of Rural Electrification 
表 33 农村 电气 化 综合 情况 (1995 年 ) 


Item 


— RARER 


Generators and Electricity Generated 


总 计 :容量 
Total; Power Capacity 


发 电量 


Electricity Generated 


l. 


P> 


小 水 电 
Small Hydrogenerators 


容量 


Power Capacity 
发 电量 


Electricity Generated 


- 小 火电 


Small Thermal Generators 
容量 
Power Capacity 


发 电量 


Electricity Generated 


» 柴油 机 发 电 


Diesel-Generating Sets 


容量 


Power Capacity 


发 电量 


Electricity Generated 


. 风力 发 电 


W ind-Generators 


容量 


Power Capacity 


发 电量 


Electricity Generated 


. 其 他 


Others 
容量 


Power Capacity 


发 电量 


Electricity Generated 


二 .供电 设备 
Power Supply Eguipment 


1. 


2. 


高 压 线路 8 Bit 

High-Voltage Lines, Total Length 
110kV 

35-63kV 

3-10kV 

低压 线路 


Low-Voltage Lines 
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Rural Electrification (1995) 






1994 年 





HEE 
104 kW 
亿 千瓦 。 小 时 
10°kW -h 
座 


Set 


3497 











1077. 98 









45678 
















HTE 1665 
104 kW 
CF Be zhat 553. 76 
10°kW eh 






座 
set 
Fit & 
104 kW 
(LFF + at 
10®°kW .bh 
座 


Set 
ATE 
10t kW 

LFE oe Zs 

10e° kW eh 

Zs 

ET 

unit 
HTE 
10! kW 

IFE + het 
10kW» h 

Zs 

EI 

unit 
AFR 
104 kW 

亿 于 瓦 ， 小 时 

10°kW eh 



























HFX 
10‘ km 








万 干 米 
104 km 







1995 年 比 
1994 年 
增 减 (%) 

1995 Increase 


or Decrease 


Rate than 
1994 


wa 


( 续 ) 


1995 年 比 
1994 年 
增 减 (%) 
项 g 单 ”位 i 
. 1995 年 1994 年 1995 Increase 
Item Units 
or Decrease 
Rate than 
1994 
3. 变 电 所 容量 Bit 18052 16187 11. 52 
Transformers. Total Capacity 
110kV 2555 2342 9.10 
3900 3618 7.79 
9400 8357 12. 48 
35-63kV 13682 13133 4.18 
22369 21562 3.74 
8596 7830 9.78 
4. 配 电 变压器 容量 合计 23240 21338 8. 91 
Distributing Transformer, Total Capacity 
35/0. 4kV 12377 10964 12. 89 
1117 952 17. 33 
3 一 1070. 4kV 2483830 2395363 3. 69 
22123 20386 8.52 
= .用 电 设 备 总 计 26040 24171 7.73 
Power-Consuming Facilities 
1. 农村 用 电 设 备 。 合计 i 16274 15192 7.12 
Rural Consuming Capacity, Total 
(1) 农 林牧渔 水 利 业 小 计 7788 7536 3. 34 


Agriculture, Forestry Animal Husbandry, 
Fishery and Water Conservancy , Subtotal 
排灌 3762 3571 5. 35 
Irrigation and Drainage 


1335 1389 — 3. 89 
Production 
农 副 加 工 2691 2576 4.46 
Sideline Product Processing 
(2) 乡 镇 工业 小 计 6320 5673 11. 41 
Township and Villages Industry , Subtotal) 
其 中 :村 及 村 以 下 工业 2568 2299 11.70 
Of Which: Village-Level and below 
(3) 其 他 用 电 设 备 2166 1983 9. 23 
Other Power-Consuming Facilities 
2 县 城 用 电 设备 ”合计 9766 8979 8.77 
Power-Consuming Facilities in County City, 
Total 
县 办 工业 7142 6653 7. 35 
County Industry 
2624 2326 12. 81 
Others 
四 .用 电量 ”总计 FB 3779. 4 3360 12. 48 
Total Power Consumption 10°kW eh 
其 中 : 直 供 2050. 0 1815 12. 95 
Of Which; Direct Supply 
a 1228. 3 1126 9. 09 
Allocation 
1. 农村 用 电量 Bit 1955. 4 1722 13. 55 
Total Rural Power Consumption 
(1) 农 林牧渔 水 利 业 小 计 535 502 6.57 


Agriculture, Forestry, Animal Husbandry, 
Fishery and Water Conservancy ,Subtotal 
排灌 264 250 5. 60 


Irrigation and Drainage 
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项 H 
Item 
生产 
Production 
农 副 加 工 
Sideline Product Processing 
(2) 乡 镇 企业 it 


Township and Villages Industry, Subtotal 
其 中 :村 及 村 以 下 工业 
Of Which: Village-Level or below 
(3) 其 他 用 电量 
Other Power Consumption 
(4) 乡 村 居民 生活 用 电 
Residential Power Consumption in Village 
2 县 城 用 电量 ”合计 
Power Consumption in County City, Total 
县 办 工业 
County Industry 


其 他 
Others 


县 城 居 民生 活用 电 


Residential Power Consumption in County 


City 
五 .通电 面 及 类 型 


Electricity-Supplied Area and Classifications 


. ACHR) 总 计 


a 


Number of Counties (including city-suburbs), 


Total 


(1) 通 电 县 数 及 类 型 小 计 


Number of Counties and Classifications, Subto- 


tal 


NK EEE 
Small Hydropower Station Supplied 


小 火电 为 主 供电 县 
Small Thermal Power Station Supplied 


BRE 
Direct-Supplied 
ARE 


Allocation 


不 归 水 利 电力 部 门 管理 的 县 


Number of Counties beyond the Administration 


of Water Conservancy and Electricity System 


无 电 县 


Number of Non-electricity Counties 
2. 3 总 计 

Townships, Total 

已 通电 

Electricity-Supplied 

通电 率 


Percentage 

3. 村 总 计 
Villages, Total 
已 通电 
Electricity-Supplied 
通电 率 
Percentage 

LA it 
Households, Total 
已 通电 
Electricity-Supplied 
通电 率 
Percentage 

六 ,农村 电工 


Number of Rural Electrician 








单 ”位 


Units 





1995 年 1994 年 





576 






89 






705 






983 






i7 







17 










47411 48091 


46583 







47020 





98. 25 97.77 


755115 






755872 






725332 718721 


96. 06 






95. 09 


25845. 39 





25546. 29 










104 households 
万 户 
10* households 





24113. 99 23332. 24 














93. 30 91. 33 


1088474 1076656 





person 





资料 来 源 : 表 33~ 37 由 电力 工业 部 水 电 开发 及 农村 电气 化 司 提供 。 
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( 续 ) 


1995 年 比 
1994 年 
增 减 (%) 
1995 Increase 
or Decrease 
Rate than 
1994 


11. 36 
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表 34 全 国 县 及 县 以 


Electricity Sources at and 


小 水 电 


Small Hydrogenerators 

















































地 K 容量 发 电量 容量 发 电量 容量 发 电量 

Region (千瓦 ) 【万 千 巨 小 时 ) (FE) 【万 干 瓦 小 时 ) CFE) 【万 千瓦 小 时 ) 

Power Electricity Power Electricity Power Electricity 

Capacity | Generated Capacity | Generated Capacity | Generated 
(10 kW +h) (10! kW +h) (10t kW • h) 
全 国 总 计 National 34966430 10779750 4504776 
华北 地 区 Huabeidiqu 451244 
北京 Beijing 0 
天 津 Tianjin 26056 
河北 Hebei 170263 
出 西 ' Shanxi 239509 
内 蒙古 lnner Mongolia 15417 
东北 地 区 Dongbeidiqu 114543 
辽宁 Liaoning 26736 
吉林 Jilin 0 
黑龙 江 Heilongjiang 275823 87807 
华东 地 区 Huadongdiqu 11305893 1515356 
上 海 Shanghai 182750 99434 
江苏 Jiangsu 4434662 564699 
浙江 Zhejiang 325914 
安徽 Anhui 46105 
福建 Fujian 22076 
江西 Jiangxi 31597 
山东 Shandong 425531 
华中 地 区 ”Huazhongdiqu 1879672 
河南 Henan 1307390 
湖北 Hubei 67687 
湖南 Hunan 49350 
广东 Guangdong 375955 
广西 Guangxi 79289 
海南 Hainan 0 
西南 地 区 Xinandiqu 303352 
py H| Sichuan 248971 
贵州 Guizhou 27520 
云南 Yunnan 26861 
西藏 Tibet 0 
西北 地 区 Xibeidiqgu 240610 
陕西 Shaanxi 134028 
甘肃 Gansu 300 
青海 Qinghai 9797 
宁夏 Ningxia 0 
mit Xinjiang 96485 

“7 统计 资料 


下 电源 情况 (1995 年 ) 
below County Level (1995) 


柴油 机 发 电 风力 发 电 其 OE 


Diesel-Generating Sets Wind-Generators Others 


容量 发 电量 
台 台 (FR) | 万 千 所 小 时 ) 





Electricity Electricity Power Electricity 

Capacity Generated Cunit) Capacity Generated (unit) Capacity Generated 
(kW) (104 kW + h) (kW) (10i kW • h) (kW) (JO kW +h) 
8368632 727753 22920 6530 
209557 5513 7119 : 9 
0 0 

23994 0 
14076 0 
155985 0 
15502 ! 9 

0 

0 

0 

0 

4213621 3928 
0 0 
3127287 794 
960946 1107 
9323 24 280 
56193 2163 0 
26896 1250 60 
32976 1196 1687 
3869503 571339 791 
132060 5428 0 
497354 98077 359 
221801 12388 0 
2948280 454482 432 
61304 0 
8704 : 0 

0 107 

0 107 

0 0 

0 Q 

0 :) 

75951 1696 

0 

0 

18 

0 

1678 





表 35 全 国 县 及 县 以 下 
Power Supply Equipment at and 


变 电 所 (万 干 伏 安 ) 
Transformers(10* kVA) 












高 压 线路 (万 干 米 ) 
High-Voltage Lines (10* km) 






(KB 




























线 路 
Low- 
地 K Volts i 110 -F-4k 
Region a 110 | 35063) ”| 容量 合计 110kV 
合计 Lines 
Total FR 干 优 (万 干 米 ) Total 
ora 110kV | 35(63)kV Capacity 座 台 
(10t km) , 
(set) (unit) 





全 国 总 计 National 3900 
华北 地 区 Huabeidiqu 620 
北京 Beijing 27 
天 津 Tianjin 21 
河北 Hebei 306 
山西 Shanxi 193 
内 蒙古 Inner Mongolia 73 
东北 地 区 Dongbeidiqu 58 
iT Liaoning 0 
吉林 Jilin 0 
H ENI. Heilongjiang 58 
华东 地 区 Huadongdigu 1269 
上 海 Shanghai 44 
江苏 Jiangsu 339 
浙江 Zhejiang 217 
安徽 Anhui 160 
福建 Fujian 111 
江西 Jiangxi 44 
山东 Shandong 354 
华中 地 区 Huazhongdiqu 1412 
河南 Henan 240 
湖北 Hubei 308 
湖南 Hunan 208 
广东 Guangdong 566 
广西 Guangxi 88 
海南 Hainan 2 
西南 地 区 Xinandiqu 304 
pg jij Sichuan 196 
贵州 Guizhou 70 
云南 Yunnan 38 
西藏 Tibet 

西北 地 区 Xibeidiqu 237 
陕西 Shaanxi 148 
甘肃 Gansu 0 
青海 Qinghai 10 
宁夏 Ningxia 33 
新 疆 Xinjiang 46 
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供电 设备 (1995 年 ) 
below County Level (1995) 


变 电 所 (万 千 伏 安 》 
Transformers(10* kVA) 


35(63) TR 
35(63)kV 


容量 座 台 容量 
Capacity (set) Cunit) Capacity 
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容量 

合计 

Total 
Capacity 


23240 
3558 
201 
296 


1270 
555 
340 

64 
92 
219 








Be RTF RE) 
Distributing Transformers(104 kVA) 
35/0. 4 FAR 3~10/0. 4 FIR 
35/0. 4kV 3~10/0. 4kV 
台 容量 f 容量 
(unit) Capacity (unit) Capacity 
12377 2483830 22123 
1142 440187 3447 
0 22811 201 
4 23911 296 
649 227407 1737 
402 103167 836 
87 62891 377 
41 266784 1866 
0 126516 888 
0 73506 506 
4) 66762 472 
5586 730847 7707 
689 21045 465 
2217 140672 1972 
377 138444 1423 
1280 93666 796 
154 65425 625 
125 69536 430 
744 202059 1996 
3945 591330 5981 
292 163467 1354 
1073 102491 1062 
468 92806 858 
1599 150371 2128 
506 72726 496 
7 9469 83 
957 249444 1878 
591 147683 1115 
82 36716 261 
284 65045 502 
706 205238 {244 
94 69616 545 
312 60119 337 
15 7467 64 
22 14128 91 
263 53908 207 
279 


全 国 总 计 
华北 地 区 
北京 
天 津 
河北 
山西 

内 蒙古 
东北 地 区 
辽宁 
吉林 
黑龙 江 
华东 地 区 
上 海 
江苏 
安徽 
福建 
江西 
山东 
华中 地 区 
河南 
湖北 


地 K 
Region 


National 
Huabeidiqu 
Beijing 
Tianjin 
Hebei 
Shanxi 
Inner Mongolia 
Dong beidiqu 
Liaoning 
Jilin 
Heilongjiang 
Huadongdiqu 
Shanghai 
Jiangsu 
Zhejiang 
Anhui 
Fujian 
Jiangxi 
Shandong 
Huazhongdiqu 
Henan 
Hubei 
Hunan 
Guangdong 
Guangxi 
Hainan 
Xinandiqu 
Sichuan 
Guizhou 
Yunnan 
Tibet 
Xibeidiqu 
Shaanxi 
Gansu 
Qinghai 
Ningxia 
Xinjiang 


R36 全 国 县 及 县 以 下 


Power-consuming Facilities at and 


AY FAI OT FL) 
Rural Consuming Capacitv (10+ kW) 












农 . 林 . 牧 、 渔 .水 利 业 


Agriculture, Forestry, Animal Husbandry. 


A 


Total 


FIR) 
(10t kW) 


Fishery and Water Conservancy 







农 副 加 工 
生 产 Sideline 
Production Product 


排 灌 


Irrigation 





Subtotal 
and Drainage . 
Processing 


2691 
386 
44 
21 
174 
95 
52 
320 
137 


113 
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用 电 设 备 (1995 年 ) 
below County Level (1995) 






农村 用 电 设备 ( 万 千瓦 ) 县 城 用 电 设 备 ( 万 干 瓦 ) 


Rural Consuming Capacity (10t kW) Power Consuming-Facilities in County City (10' kW) 


乡镇 工业 
Township and 


Villages Industry 其 t 县 办 工业 HE 


其 中 ,村 及 村 以 下 | MERE County Others 
小 tt 工业 Others Industry 


Subtotal Of Which; Village- 
Level and below 
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表 37 全 国 县 及 县 以 下 


Power-Consumption at and 


RORY FA BZ Bs Bt) 
Rural Power Consumption(10® kW « kh) 









其 中， 
Of Which, 







RK BOK A 












































地 区 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry， 
Region a 供 a 个 ait Fishery and Water Conservancy 
Direct | Allocation] Total HE M 农 副 加 工 
小 it | Irrigation] 生 产 Sideline 
Subtotal and Production| Product 
Drainage Processing 
全 国 总 计 National .4 .0 .3 ,4 98 173 
华北 地 区 Huabeidiqu .3 .7 .8 .3 16 20 
北京 Beijing .6 .5 .0 .9 2 2 
Kz Tianjin .9 .2 .7 .2 5 1 
河北 Hebei .0 .0 .0 .5 4 10 
山西 Shanxi .1] .5 .6 .9 3 5 
内 蒙古 Inner Mongolia .8 .5 .5 .8 1 2 
东北 地 区 Dongbeidiqu .7 .2 .4 .0 6 8 
辽宁 Liaoning .5 .2 .3 .7 2 3 
吉林 Jilin .9 .2 .7 .5 2 2 
黑龙 江 Heilongjiang ,2 .7 ,4 .9 2 3 
华东 地 区 Huadongdiqu . 2 .8 .5 .6 39 66 
上 海 Shanghai .8 .8 .0 .2 3 4 
江苏 Jiangsu .3 .7 .2 .4 13 24 
浙江 Zhejiang .6 .2 .3 .9 6 3 
安徽 Anhui .6 .5 .1 .3 5 6 
福建 Fujian .1 .9 .2 .8 5 7 
江西 Jiangxi .0 .5 .4 .3 2 4 
山东 Shandong .7 .2 .4 .7 6 17 
华中 地 区 ”Huazhongdiqu ,2 .9 .0 .7 26 49 
河南 Henan .7 .2 .4 .5 5 20 
湖北 Hubei .8 .0 .6 .1 7 6 
湖南 Hunan .3 .5 ,3 .9 4 8 
广东 Guangdong .0 .4 .4 .3 9 10 
广西 Guangxi .3 .0 .0 .9 1 4 
海南 Hainan .1 .9 .3 .1 1 0 
西南 地 区 Xinandiqu .2 .0 .3 .6 5 18 
四 川 Sichuan .2 .9 .3 .8 3 10 
-贵州 Guizhou .9 .2 .0 .9 1 3 
云南 Yunnan .1 .0 .1 .9 1 5 
西藏 Tibet 
西北 地 区 Xibeidigqu 6 13 
陕西 Shaanxi 3 5 
甘肃 Gansu 1 4 
青海 Qinghai 0 1 
宁夏 Ningxia 1 2 
新 性 Xinjiang 1 2 
282 统计 资料 


用 电量 (1995 年 ) 
below County Level(1995) 





RT FA E Me ZF Bb BD) 县 城 用 电量 ( 亿 千 瓦 小 时 》 
Rural Power Consumption (108 kW。，hy) Power Consumption in County City (108 kW + h) 


乡镇 工业 ERER 
Township and 乡村 居民 生活 用 电 


Villages Industry 生活 用 电 县 办 工业 Residential 
其 中 :村 及 村 其 它 用 电 Residential County KE Power 
Others Others 


、 以 下 工业 Power Industry Consumption 
it 

Of Which: Consumption in County 
Village-Level City 

and below 


小 


Subtotal 


a win oO MN A w D wo 
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全 国 县 及 县 以 下 人 均 


Per Capita Power Consumption at and 












































































县 及 县 以 非 农业 人 口 WADA 
县 及 县 以 下 | 农业 入口 “| 县 及 县 以 下 | FREAD |R 站 
人 均 年 生活 人 均 年 生活 | 年 农村 居民 生 
人 均 年 人 均 年 农 ; 
用 电量 HER 活用 电量 
用 电量 村 用 电量 | 
(千瓦 小 时 (千瓦 小 时 (千瓦 小 时 
《于 瓦 小 时 (千瓦 小 时 | 
/人 ， 年 ) /人 ， 年 ) /人 ， 年 ) 
/人 。，。 年 ) /人 。， 年 ) 
地 区 Average Annual | Average Annual | Average Annual 
, Average Annual | Average Annual . , .) . . 
Region . Residential Residential Residential power 
Power Consumption 、 . 
. , power power Consumption 
Consumption [per Agricultural] . 
Consumption Consumption | per Agricultural 
per Capita Population . 
(kW e h/ (kW « h/ per Capita per Capita Population 
+ s / 
| (kW + h/ (kW + h/ (kW .hy 
person * year) | person。year) 
person * year) | person * year) | person * year) 
全 国 总 计 National 48. 49 
华北 地 区 ”Huabeidiqu 55. 80 
北京 Beijing 134. 34 
天 津 Tianjin 98. 74 
河北 Hebei 59. 24 
山西 Shanxi 38. 16 
内 蒙古 Inner Mongolia 39. 66 
东北 地 区 Dongbeidiqu 99. 44 
辽宁 Liaoning 126. 84 
吉林 Jilin 93. 81 
黑龙 江 Heilongjiang 70. 60 
华东 地 区 Huadongdiqu 61. 26 
上 海 Shanghai 141. 58 
江苏 Jiangsu 79. 69 
浙江 Zhejiang 100. 64 
安徽 Anhui 30. 40 
福建 Fujian 56.46 
江西 Jiangxi 19. 62 
山东 Shandong 65. 20 
华中 地 区 Huazhongdiqu 39. 76 
河南 Henan 21.81 
湖北 Hubei 31. 86 
湖南 Hunan 26. 53 
广东 Guangdong 94. 43 
广西 Guangxi 35. 16 
海南 Hainan 32.57 
西南 地 区 Xinandiqu 28. 70 
四 川 Sichuan 33. 65 
贵州 Guizhou 14. 43 
云南 Yunnan 27, 60 
西北 地 区 Xibeidiqu 22. 28 
陕西 Shaanxi 27. 17 
甘肃 Gansu 15. 87 
青海 Qinghai 11. 66 
TH Ningxia 26. 93 
新 疆 Xinjiang 23.13 
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用 电量 情况 (1995) 
below County Level (1995) 














( 续 ) 
口 
， , 农业 大口 人 均 年 农业 人 人 均 年 农 
县 及 县 以 下 人 均 县 及 县 以 下 人 均 农村 用 电量 大 于 村 居民 生活 用 电量 
年 用 电量 小 于 等 年 用 电量 大 于 等 er DO ERON 大 于 50 FIN 
F 50 F h/h et F 300 千瓦 小 时 7 ; Number of Counties 
Number of Counties . 
Number of Counties Number of Counties th A A | with Average Annual 
er 
with Average Annual with Average Annual wI ` Y age nnua Residential Power 
， . Consumption per ; 
Power Consumption Power Consumption Agricultural Consumption per 
ric 
per Capitas<50kW 。h per Capita 300kW -© h oe Agricultural 


Population2=160kW • h 
PY aon Population>50kW *h 


100. 00 


noe we OC ODF Om O N OOOO ON WwW OO Tw mt CO Co CF Oo 


26 


ks el 0 a 2 od 


m n 
oo w D 
| 天 一 
P a w 
< bBo ei 
oc w 
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be 
oD 


Ta 


全 国 农村 通电 率 分 析 (1995 年 ) 
Rural Electricity-Supplied Percentage (1995) 


( 续 ) 
| | 户 通电 户 通电 
乡 通电 率 村 通电 率 Bex cal 
达到 100% 达到 100% DEST 大 于 等 于 
50% 县 数 95%% 县 数 
县 数 县 数 
Number of Number of 
Number of Number of . , 、 . . 
地 区 . , . , Counties with Counties with 
Counties with Counties with Electricit Electricit 
Region Electricity Electricity ec re! y ec me y 
Supplied to Supplied to 


Supplied to 
100% Villages 


Supplied to 


95% or mo 
100% Towns % or more 


Households 


50% or less 
Households 











(%) 

全 国 总 计 National 6. 90. 43 
华北 地 区 Huabeidiqu 3. 92. 58 
北京 Beijing 0. 100. 00 
天 津 Tianjin 0. 100. 00 
河北 Hebei 0. 99. 33 
山西 Shanxi 0. 100. 00 
内 蒙古 Inner Mongolia 3. 71.43 
东北 地 区 Dongbeidiqu l. 97. 85 
辽宁 Liaoning 0. 100. 00 
吉 Jilin 0. 100. 00 
黑龙 江 Heilongjiang 3. 94.94 
华东 地 区 Huadongdiqu l. 98. 66 
上 海 Shanghai 0. 100. 00 
江苏 Jiangsu 0. 100. 00 
浙江 Zhejiang 0. 100. 00 
安徽 Anhui 0. 100. 00 
福建 Fujian 6. 93. 42 
江西 Jiangxi 2. 97. 87 
山东 Shandong 0. 100. 00 
华中 地 区 Huazhongdiqu 2. 97. 51 
河南 Henan l. 100. 00 
湖北 Hubei 1. 98. 77 
湖南 Hunan 0. 100. 00 
广东 Guangdong 0. 100. 00 
广西 Guangxi 4. 89.77 
海南 Hainan 19. 85.71 
西南 地 区 Xinandiqu 17. 77.62 
四 川 Sichuan 14. 74, 41 
贵州 Guizhou 70. 11 
云南 Yunnan 87.79 
西北 地 区 Xibeidiqu 76. 63 
陕西 Shaanxi 82. 00 
甘肃 Gansu 86. 59 
青海 Qinghai 50. 00 
TH Ningxia 100. 00 
Dr Xinjiang 69. 47 
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全 国 农村 无 电 情 况 (1995 E) 
Rural Non-electricity Supplied (1995) 









( 续 ) 
无 电 乡 情况 无 电 村 情况 无 电 户 情况 无 电 人 口 情况 
Townships Villages Households Population 
占 总 人 
口 数 的 
无 电 户 百分比 
地 , 区 (FP) (%) 
Region Number As 
Percentage 
to Total 
(104 Rural 
households) i Population 
(%4) 
全 国 总 计 National 16 6. 70 
华北 地 区 Huabeidiqu 0 2.74 
北京 Beijing 0 0. 00 
天 津 Tianjin 0 0. 00 
河北 Hebei 0 0. 48 
山西 Shanxi 0 3.48 
内 蒙古 Inner Mongolia 0 119 23 10. 60 
东北 地 区 Dongbeidiqu 0 0 0 0. 32 
辽宁 Liaoning 0 0 0 0. 20 
吉林 Jilin 0 0 0 0. 06 
黑龙 江 Heilongjiang 0 0 0 0. 66 
华东 地 区 Huadongdiqu 0 0 0 2. 90 
上 海 Shanghai 0 0 0 0. 00 
江苏 Jiangsu 0 0 0 3.10 
浙江 Zhejiang 0 0 0 0. 52 
安徽 Anhui 0 0 0 7. 52 
福建 Fujian 0 0 0 1. 54 
江西 Jiangxi 0 0 0 6. 97 
山东 Shandong 0 0 0 0. 36 
华中 地 区 “Huazhongdiqu 0 19 6. 78 
河南 Henan 0 11. 08 
湖北 Hubei 0 2. 93 
湖南 Hunan 0 6. 80 
广东 Guangdong 0 1. 25 
广西 Guangxi 0 8. 91 
海南 Hainan 0 21. 40 
西南 地 区 Xinandiqu 13 15. 24 
四 川 Sichuan 0 8. 82 
贵州 Guizhou 0 35. 76 
云南 Yunnan 0 19.77 
西藏 Tibet 0. 00 
西北 地 区 Xibeidiqu 14. 42 
陕西 Shaanxi 11. 87 
甘肃 Gansu 17. 14 
青海 Qinghai 16. 98 
宁夏 Ningxia 7. 45 
新 疆 Xinjiang 18. 04 
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全 国 总 计 


National 


内 蒙古 


Inner Mongolia 
辽宁 
Liaoning 


Heilongjiang 
浙江 
Zhejiang 
安徽 


福建 
Fujian 
江西 
Jiangxi 
河南 
Henan 


湖北 
Hubei 


湖南 
Hunan 
广东 
Guangdong 
广西 
Guangxi 


海南 
Hainan 
四 川 
Sichuan 
贵州 
Guizhou 
云南 
Yunnan 


陕西 


Shaanxi 


Qinghai 
新 疆 
Xinjiang 


表 38 全 国 第 二 批 农 村 水 电 初级 电气 化 县 统计 资料 (1995 年 ) 
Rural Hydropower Stations and Electrified Counties as the Second Batch (1995) 


FEFFE 





年 用 电量 |。 WFP | coe 


mr | EEE | (Tjep | MEER 

(AFO (TEE Average ( 和 ) 

Annual Average | Annual |Electricity- 
Power Annual Resi- Supplied 
Consum- power dential |Percentage 
Generated.| ption, Consum- oe of 

Total ption Households 

ot aorkw [POP Koray 0 

wee CW DT we py 

1833399 96.55 
6024 99. 94 
4846 95. 09 
1453 95. 14 
645610 99. 96 
1542703 99. 96 
216980 93. 04 
8476088 98. 63 
997880 97. 88 
6089008 98. 44 
4188576 96. 08 
359840 90. 67 
6544782 93. 99 
8623597 95.57 
4039893 97.59 
7924834 94. 39 
112676 61.17 
12621688 97. 89 
2240773 99. 04 
4893108 96. 41 
1089716 93. 45 
800506 97.99 
184390 96. 33 
849643 04. 10 


资料 来 源 :水 利 部 水 电 及 农村 电气 化 司 提供 。 
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农田 水 利 化 统计 资料 
Statistics of Farm Irrigation and Drainage 
表 39 农田 水 利 排 灌 机 械 化 情况 (1995 年 ) 


Mechanization of Farm Irrigation and Drainage (1995) 


Item 


— AR 总 计 


Irrigated Area, Total 


有 效 灌 溉 面积 
Effectively Irrigated Area 


林地 及 果园 灌 小 面积 
Irrgated Area of Forest and Orchard 


牧草 灌溉 面积 


Irrigated Grass Area 


二 .机电 排灌 面积 合计 


Power Irrigated and Drained Area, Total 


机 电 提 灌 面 积 小 计 


Power Irrigated Area, Subtotal 


FE. HL HE 
Of Which; Machine-Drilled Well Irrigated Area 


E soe PR 


Stationary Station Irrigated Area 


流动 机 灌溉 

Mobile Irrigated Area 

喷 滴 灌溉 

Sprinking and Dripping Irrigated Area 


纯 排 游 面 积 
Drained Area 


三 、 排 灌 机 械 保有 量 合计 


Possession of Irrigation and Drainage Machinery, Total 
其 中 :电动 机 装机 容量 
Of Which : Electrical Motor Powered 


内 燃 机 装机 容量 


Internal Combustion Engine 


四 .固定 机 电 排灌 站 


Number of Stationary Pump Stations 


其 中 :电动 机 排灌 站 
Of Which; Electrical Motor Powered 


内 燃 机 排灌 站 


Internal Combustion Engine Powered 


统计 资料 








1995 ALK 








1994 年 增 减 
单位 (% ) 
1995 199 
Units 5 年 4 年 1995 Increase or 
Decrease Rate 
than 1994 
FAH 153891. 1. 29 
kha 
0.95 
5. 26 
2.74 
干 公顷 1. 63 
kha 
1. 50 
2. 10 
0.42 
2.17 
7. 80 
2.59 
ATE , .53 2.00 
104 kW 
. 63 2. 60 
2619. 90 1. 06 
处 495700 494349 2. 04 
ATH | 2106.13 2108. 6 0. 27 
104 kW 
处 406861 403906 0.73 
AFH | 1914.89 | 1912.70 0.12 
10t kW 
处 88839 90443 一 1.77 
万 千瓦 191. 24 195. 92 一 2. 39 
104kW 
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1995 年 
Item 


五 .配套 机 电 井 3169801 
Powered Pump Wells, Total 


2900. 11 


其 中 :机 配 井 1147616 
Of which; Engine-Powered Wells 
1154. 51 

电 配 井 2022185 
Electrical Motor-Powered Wells 
1745. 60 


BSL OR UR KARRE ok ea] $8 HE 


林业 机 械 化 统计 资料 





1994 年 


3062986 


2798. 80 


1108012 


1132. 01 


1954974 


1666. 79 





Statistics of Forestry Mechanization 


表 40 ”林业 机 械 产量 (1995 年 ) 
Output of Forestry Machinery (1995) 








产 品 名 称 产 量 
Item Output 

装载 机 1500 
Loaders 
叉车 117 
Forklifts 
绞盘 机 55 
Hoisters 
营 林 机 械 10662 
Forestation Machineries 
油 锯 8808 
Chain Saws 
MERRE 914 
Artificial Board Facilities 
tH BB R 184 
Saw Blades 
圆 锯 片 2.8 
Circular Saw Blades 
SEE 
Chain Saws with Crooked Handle 
内 燃 机 253540 
Internal Combustion Engines 
木工 机 械 12 
Wocdworking Machinery 
油 锯 链 23418 
Saw Chain 
ALIA 569. 15 





Woodworking Tool 
资料 来 源 : 中 国 林业 机 械 总 公司 提供 。 
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( BE ) 


1995 年 比 
1994 年 增 


RC) 


1995Increasc of 


Dec 


rease Ratc 


than 1994 


1995 年 比 1994 年 增 减 (%》 


1995 Increase or Decrease 
Rate than 1994 


11. 


—15. 


83. 


53. 


51. 


27. 


85. 


81. 


94 


20 


30 


00 


.25 


32 


40 


35 
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渔业 机 械 统计 资料 
Statistics of Fishery Machinery 


m 41 全 国 机 动 渔船 年 末 拥 有 量 (1995 年 ) 
Year-end Possession of Motor Fishing Boats (1995) 
渔 用 机 动 船 
Motor fishing Boats 









其 中 :国有 
























































































































































Of Which; State-Owned 





4 区 7 
ae 数 R 总 吨位 J 率 数 量 总 吨位 功 率 
8 (8) ( 吨 ) (FH) (8) ( 吨 ) CFE) 
Number Tonnage Capacity Number Tonnage Capacity 
(vessel) (t) (kW) (vessel) (t) (kW) 
& 计 National 432674 5574755 10990995 430161 775903 
北 京 Beijing 36 477 36 477 
天 Æ Tianjin 27992 46439 10746 
河 北 Hebei 120900 240678 11648 
th 西 Shanxi 55 321 321 
内 蒙古 Inner Mongolia 888 2793 2068 
if 宁 Liaoning 309796 641320 121257 
吉 $k Jilin 1284 3607 2726 
黑龙 江 Heilongjiang 9038 48758 12053 
上 海 Shanghai 98717 183100 107628 
江 苏 Jiangsu 671186 1055188 61519 
# 江 Zhejiang 1666338 3057053 184745 
安 徽 Anhui 207181 122663 4964 
W 建 Fujian 595579 1511183 13125 
江 西 Jiangxi 33775 60602 4843 
山 Æ Shandong 669437 1098992 132775 
河 南 Henan 1898 4863 3053 
#H 北 Hubei 35484 67760 8242 
湖南 Hunan 20220 26221 2244 
广东 Guangdong 758966 1973423 54073 
广西 Guangxi 175111 404583 15457 
海 fy Hainan 154911 382461 10406 
四 Jil Sichuan 2494 7215 860 
& 州 Guizhou 183 540 114 
云 Yunnan 12057 46983 7061 
Py ME Tibet 一 一 
BE PG Shaanxi 537 
H #@ Gansu 323 
BH 海 Qinghai 1151 
宁 夏 Ningxia 一 
新 wk Xinjiang 1487 

资料 来 源 : 表 42 一 表 43 由 农业 部 渔业 局 提供 。 
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合 计 
t X 
Kw 
河 北 
山西 
内 蒙古 
辽 F 
吉林 
黑龙 江 
上 海 
江 苏 
浙 江 
ER 
福 建 
江 西 
山东 
河 南 
湖 北 
湖南 
广东 
广西 
海南 


be) — 


44 Moe BN ee 
meee HS 


中 国 水 
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省 市 区 
Region 


National 


Beijing 

Tianjin 

Hebei 

Shanxi 

Inner Mongolia 


Liaoning 
Jilin 
Heilongjiang 


Shanghai 
Jiangsu 
Zhejiang 
Anhui 
Fujian 
Jiangxi 


Shandong 


Henan 
Hubei 
Hunan 
Guangdong 
Guangxi 


Hainan 


Sichuan 
Guizhou 
Yunnan 


Tibet 


Shaanxi 

Gansu 

Qinghai 

Ningxia 
Xinjiang 

China Nationa! 
Aquatic Product 


Corporation 


表 42 


全 国 水 产品 产量 (1995 年 ) 


Output of Aquatic Products (1995) 


水 产品 
总 产量 
Total 
Aquatic 


Products 


25171794 


80523 
153481 
396125 

17539 

47644 


1978640 
110550 
292900 


290739 
2194737 
3180742 

751997 
2572685 

840354 
3809420 


180939 
1509119 
862750 
3543383 
1033690 
432509 


419966 
32686 
84209 

1291 


37655 
7625 
2444 

18420 

44432 

282600 


海水 产品 


Seawater 
Aquatic 
Products 


14391297 
22 


25845 
210215 


1784276 


162135 
650868 
2787032 
2241947 


3273162 


1972136 
645706 
355353 


282600 


其 中 : 
Of Which: 


10268373 


24067 
160118 


911465 


161790 
567078 
2470182 
1619996 


1618119 


1614186 
498192 
340580 


282600 


养 殖 


Cultured 


4122924 


22 


872811 


345 
83790 
316850 


621951 


1655043 


357950 
147514 
14773 


淡水 产品 


Freshwater 


Aquatic 


Artificially] Products 


10780497 


80501 
127636 
185910 

17539 

47644 


194364 
110550 
252900 


128604 
1543869 
393710 
751997 
330738 
840354 
936258 


180939 
1509119 
862750 
1571247 
387984 
77156 


419966 
32686 
84209 

1291 


37655 
7625 
2444 

18420 

44432 


(ME) Ct) 






1372864 


15775 
37851 

335 
18508 


36694 
32132 
52212 


5540 
254636 
49384 
120762 
35320 
166699 
61367 


11795 
192243 
84722 
73560 
46217 
7831 


34206 
3770 
17615 
1291 


870 
384 
1804 
250 
9091 


其 中 ， 
Of Which， 


ž M 


Artificially 
Cultrued 


9407633 


80501 
111861 
148059 

17204 

29136 


157670 
78418 
200688 


123064 
1289233 
344326 
631235 
295418 
673655 
474891 


169144 
1316876 
778028 
1497687 
341767 
69325 


385760 
28916 
66594 


36785 
7241 
640 
18170 
35341 
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国家 标准 、 行 业 标 准 





标准 编号 


推荐 性 标准 : 
GB/T 3594 一 83 
GB/T 8586 一 88 
GB/T 15404 一 94 
GB/T 5668. 1 一 95 
GB/T 5668. 3 一 95 
GB/T 5669—95 
GB/T 6229—95 
GB/T 15832 一 95 
强制 性 标准 : 

GB 9953—88 
GB 9953 一 88 
GB 6376 一 95 
GB 6960. 1 一 95 
GB 6960. 2 一 95 
GB 6960. 3—95 
GB 6960. 4—95 
GB 6960. 5—95 
GB 6960. 6—95 
GB 6960. 7 一 95 
GB 15739 一 95 


标准 编号 
JB/T 7718 一 95 
JB/T 7719—95 
JB/T 7720—95 
JB/T 7721—95 
JB/T 7722—95 
JB/T 7723. 1 一 95 
JB/T 7723. 2 一 95 
JB/T 7724 一 95 
JB/T 7725—95 
JB/T 7726—95 
JB/T 7727—95 
JB/T 7728—95 
JB/T 7729—95 
JB/T 7730. 1—95 
JB. E 7730. 2 一 95 
JB/T 7731. 1--95 
JB/T 7731. 2- -95 
JB/T 7732. 1- 一 95 
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农业 机 械 国家 标准 (1983~1995 年 ) 


. 标准 名 称 代 E 标准 


渔船 电子 设备 电源 的 技术 要 求 GB3594—83 

探 鱼 仪 工作 频率 分 配 及 防止 声波 干扰 技术 条 件 GB8586 一 88 

喷 轩 器 试验 方法 

旋 耕 机 械 GB5668. 1~. 2—85 
旋 耕 机 械 ”试验 方法 GB5668. 3 一 86 
旋 耕 机 械 JIAJI E GB5669—85 
手 扶 拖拉 机 ”试验 方法 GB/T 6229 一 86 
林业 轮 式 和 履带 拖拉 机 通用 技术 条 件 


保温 救生 服 ”技术 要 求 
保温 救生 服 ”试验 方法 


拖拉 机 噪声 限 值 GB 6376—86 
拖拉 机 术语 整 机 GB 6960. 1 一 86 
拖拉 机 术语 传动 系 GB 6960. 2 一 86 
拖拉 机 术语 制 动 系 GB 6960. 3 一 86 
拖拉 机 术语 “行走 系 GB 6960. 4 一 86 
拖拉 机 术语 转向 系 GB 6960. 5 一 86 
拖拉 机 术语 “液压 芸 挂 及 牵引 覆盖 件 GB 6960. 6 一 86 
拖拉 机 术语 驾驶 室 驾 驶 座 和 覆盖 件 GB 6960. 7 一 86 
小 型 汽油 机 噪声 限 值 GB 264—86 


行业 标准 


农业 机 械 机 械 工 业 部 行业 标准 (1995 F) 


m ME 名 称 t # 标准 
鸡 用 杯 式 饮水 器 NJ 294 一 296 一 83 
电热 育雏 保温 伞 NJ 301-—83 
鸡 用 乳头 式 饮 水 器 NJ 292~293—83 


粮食 清 选 机 技术 条 件 





粮食 清 选 机 ”试验 方法 

ARAMA RARE ZBB 91004—87 
背负 式 喷 雾 喷 粉 机 ”试验 方法 | GB 8096—87 
皮 辊 轧 花 机 技术 条 件 

鸡 用 牵引 式 地 面 刊 板 清 类 机 NJ 299~ 300—83 
EAER AMEA 

AS A ER EL NJ 302 一 304 一 83 
AS, FA SE ie FH BE UO KL HL NJ 297~ 29883 
BE XG x SE A 5E SR N] 291—83 


种 子 包 衣 机 ”技术 条 件 

种 子 包 衣 机 试验 方法 

小 型 汽油 机 直 联 高 速 离心 泵 ”型 式 与 基本 参数 
小 型 汽油 机 直 联 高 速 离心 条 “技术 条 件 

地 腊 覆 党 机 技术 条 件 


国家 标准 、 行 业 标准 


标准 编号 
JB/T 7732. 2 一 95 
JB/T 7733 一 95 
JB/T 7734 一 95 
JB/T 7735 一 95 
JB/T 7736 一 95 
JB/T 7762 一 95 
JB/T 7764—95 
JB/T 7765—95 
JB/T 7766—95 
JB/T 7767. 1—95 
JB/T 7767. 2 一 95 
JB/T 7862.1 一 95 
JB/T 7862. 2 一 95 
JB/T 7862. 3 一 95 
JB/T 7862. 4 一 95 
JB/T 7863 一 95 
JB/T 7864 一 95 
JB/T 7865—95 
JB/T 7866—95 
JB/T 7867. 1—95 
JB/T 7867. 2 一 95 
JB/T 7867. 3 一 95 
JB/T 7868—95 
JB/T 7869. 1 一 95 
JB/T 7869. 2 一 95 
JB/T 7870 一 95 
JB/T 7871. 1 一 95 
JB/T 7871. 2 一 95 
JB/T 7871. 3 一 95 
JB/T 7871. 4 一 95 
JB/T 7872—95 
JB/T 7873—95 
JB/T 7874—95 
JB/T 7875—95 
JB/T 7876. 1—95 
JB/T 7876. 2 一 95 
JB/T 7876. 3 一 95 
JB/T 7877—95 
JB/T 7880—95 
JB/T 7881. 1 一 95 
JB/T 7881. 2 一 95 
JB/T 7881. 3 一 95 
JB/T 7881. 4 一 95 
JB/T 7881. 5 一 95 
JB/T 7882 一 95 
JB/T 7883—95 
JB/T 7884—95 
JB/T 7885—95 
JB/T 7886—95 
JB/T 8092. 1—95 
JB/T 8118—95 
JB/T 8119 一 95 


国家 标准 、 行 业 标准 


m E 名 称 
地 膜 覆 盖 机 ”试验 方法 
小 扶 禾 器 收割 机 技术 条 件 
拖拉 机 防 泥水 密封 性 试验 方法 
四 轮 农 用 运输 车 型 号 编制 规则 
四 轮 农 用 运输 车 可 靠 性 考核 
内 燃 机 气缸 盖 垫 片 ”技术 条件 
方 草 捆 压 捆 机 ”型 式 与 基本 参数 
牧草 播种 机 术语 
ERREI “型式 与 基本 参数 
牛奶 分 离 器 ”技术 条 件 
牛奶 分 离 咒 ”试验 方法 
农业 机 械 ”切割 器 护 刃 器 
农业 机 械 ”切割 器 的 动 刀片 、 定 刀片 及 刀 杆 
农业 机 械 ”切割 器 的 压 刃 器 
农业 机 械 切割 器 的 摩擦 片 
茶叶 机 械 名词 术 语 
旱 由 中 耕 追 肥 机 ”试验 方法 
农林 拖拉 机 和 机 具 ”使 用 说 明 书 和 技术 文件 编 印 要 求 
农业 机 械 输 送 螺 旋 
旋转 式 喷头 “型 式 与 基本 参数 
旋转 式 喷头 ”技术 杂 件 
旋转 式 喷头 ”试验 方法 
脱粒 马 齿 
喷 滞 用 金属 薄 壁 管 及 管件 ”技术 条 件 
RRS RRR RA TK 
喷灌 用 金属 薄 壁 管 
AR. BER KARA Pik 
AM. BRAKE Bae 
AS, BRR KAR Re 
A, KARAM RMR 
喷灌 机 械 Biel Ris 
耕耘 机 械 ”名 词 术 语 
种 植 机 械 “名词 术语 
植物 保护 机 械 名词 术语 
手动 泵 ”型 式 与 基本 参数 
手动 泵 ”技术 条 件 
手动 泵 ”试验 方法 
土壤 耕作 机 械 TM) fin A ak 
挤 奶 器 ”名 词 术语 
前 羊毛 机 ”术语 
前 羊毛 机 ”型式 与 基本 参数 
前 羊毛 机 技术 条 件 
前 羊毛 机 ”试验 方法 
WEE AK 
颗粒 饲料 压制 机 ”型式 与 基本 参数 
稳 完 膨化 机 ”试验 方法 
锯齿 轧 花 机 试验 方法 
锯齿 剥 绕 机 ”试验 方法 
RFL, RARR H 
小 型 潜水 电 泵 “型式 与 基本 参数 
内 燃 机 活塞 销 技术 条 件 
ERA ARE KEKR 


(7x) 
代 # 标 W 
NJ 360 一 85 
NJ 370 一 85 


ZBT 60003 一 87 


NJ 36 一 85 


国标 GB 1210—86 调整 为 行 标 
国标 GB 1211—86 调整 为 行 标 
国标 GB 1212—86 调整 为 行 标 
国标 GB 1213—86 调整 为 行 村 
国标 GB 8057—87 调整 为 行 标 
国标 GB 9479 一 88 调整 为 行 标 
国标 GB 9480 一 88 调整 为 行 标 
国标 GB 10393 一 89 调整 为 行 标 
国标 GB 5670. 1 一 85 调整 为 行 标 
国标 GB 5670. 2 一 85 调整 为 行 标 
国标 GB 5670. 3-- 85 调整 为 行 标 
国标 GB 5798—86 调整 为 行 村 
国标 GB 5897 一 86 调整 为 行 标 
国标 GB 5895 一 86 调整 为 行 标 
国标 GB 5896—86 TBA tT tk 
国标 GB 6248. 1 一 86 调整 为 行 标 
国标 GB 6248. 2—86 调整 为 行 标 
国标 GB 6248. 3—86 调整 为 行 标 
国标 GB 6248. 4 一 86 调整 为 行 标 
国标 GB 6956 一 86 调整 为 行 标 
国标 GB 6957 一 86 调整 为 行 标 
国标 GB 6958—86 调整 为 行 标 
国标 GB 6959—86 调整 为 行 标 
国标 GB 8092. 1—87 调整 为 行 标 
国标 GB 8092. 2—87 调整 为 行 标 
国标 GB 8596 一 88 调整 为 行 标 
国标 GB 8093 一 -87 WE X íT hi 
国标 GB 5981—86 调整 为 行 标 
国标 GB 8909 一 86 调整 为 行 标 
国标 GB 10394 一 89 调整 为 行 标 
国标 GB 10395 一 89 调整 为 行 标 
国标 GB 10396 一 89 调整 为 行 标 
国标 GB 10397—89 调整 为 行 标 
国标 GB 10828 一 89 调整 为 行 村: 
国标 GB 10491 一 89 调整 At yh 
国标 GB 5672—85 调整 为 行 标 
国标 GB 5673 一 85 调整 为 行 标 
国标 GB 5674 一 85 调整 为 行 标 
国标 GB 9477—88 调整 为 行 标 
国标 GB 6928—86 调整 为 行 标 
国标 GB 9484—88 调整 为 行 标 


295 


慰 准 编号 
JB/T 8122 一 95 
JB/T 8124 一 95 
JB/T 8125 一 95 
JB/T 8126 一 95 
JB/T 8127. 1 一 95 
JB/T 8127. 2 一 95 
JB/T 8127. 3 一 95 
JB/T 8297 一 95 
JB/T 8298 一 95 
JB/T 8299—95 
JB/T 8300 一 95 
JB/T 8301—95 
JB/T 8302--95 
JB/T 8303—95 
JB/T 8304—95 
JB/T 8305. 1 一 95 
JB/T 8305. 2 一 95 
JB/T 8305. 3 一 95 
JB/T 8305. 4 一 95 
JB/T 8305. 5—-95 
JB/T 8305. 6—95 


标准 编号 
JB/T 50061—95 
JB/T 50062- 95 
JB/T 50063—95 





标准 编导 
SC/T 6003--78 
SC/T 6004—78 
SC/T 6005—78 
SC/T 8003—78 
SC/T 7004—82 
SC/T 6006. 1—-83 
SC/T 6006. 2—83 
SC: T 6006. 3—83 
C.-T 6006. 4—83 
SC/T 6006. 5—83 
SC/T 6006. 6—83 
SC/T 6006. 7—83 
SC/T 6006. 8—83 
SC/T 6014—83 
SC/T 6015—83 
SC/T 7003—83 
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fr 准 名 称 





柴油 机 柴油 滤 清 器 ”试验 方法 
离心 式 机 油 滤 清 器 ”试验 方法 
内 燃 机 管 沉 式 机 油 冷 却 器 ”技术 条 件 
内 燃 机 冷却 水 泵 ”性 能 试验 方法 
燃油 加 热 器 ”基本 参数 
燃油 加 热 器 ”技术 条 件 
燃油 加 热 器 ”试验 方法 
拖拉 机 清洁 度 ”测定 方法 
机 耕 船 (船形 拖拉 机 ，) 
拖拉 机 传动 系 效 率 的 测定 
农业 拖拉 机 轮 距 ( 轨 距 ) 
农业 拖拉 机 前 配 重 支架 
农业 拖拉 机 和 机 具 ”一 般 用 途 液压 输出 快 换 接头 ”技术 条 件 
农业 拖拉 机 驾驶 室 安全 带 

农业 拖拉 机 驾驶 室 基本 技术 条 件 

胶 轮 力 车 
Bee HE 
RNF 
胶 轮 力 车 
胶 轮 力 车 
胶 轮 力 车 


试验 方法 


#0 
ei A ME 


农业 机 械 机 械 工业 部 行业 内 部 标准 





FF Fe AO SE MY BLP ih We BA oP 
大 豆 磨 浆 机 产品 质量 分 等 

柴油 机 喷 油 泵 供 油 角 度 自动 提前 器 总 成 可 靠 性 评定 方 
法 .试验 方法 .故障 分 类 及 判定 规则 








(ŻE) 
代 # 标准 

国标 GB 10825 一 89 调整 为 行 标 
国标 GB 5200—85 调整 为 行 标 
国标 GB 10906 一 89 调整 为 行 标 
国标 GB 1882 一 89 调整 为 行 标 
国标 GB 10907 一 89 调整 为 行 标 
国标 GB 10908 一 89 调整 为 行 标 
国标 GB 10909 一 89 调整 为 行 标 
国标 GB 6231—86 调整 为 行 标 
国标 GB 6377—86 调整 为 行 标 
国标 GB 10918 一 89 调整 为 行 标 
国标 GB 6234—86 调整 为 行 标 
国标 GB 4328 一 84 调整 为 行 标 
国标 GB 6233 一 86 调整 为 行 标 
国标 GB 6237 一 86 调整 为 行 标 
国标 GB 10912 一 89 调整 为 行 标 
国标 GB 3936. 1 一 83 调整 为 行 标 
国标 GB 3936. 2 一 83 调整 为 行 标 
国标 GB 3936. 3 一 83 调整 为 行 标 
国标 GB 3936. 4 一 83 调整 为 行 标 
国标 GB 3936. 5 一 83 调整 为 行 标 
国标 GB 3936. 6 一 83 调整 为 行 标 






















(1995 年 ) 





代 E 标准 
JB/T 51188. 1~. 3—94 










渔业 机 械 农 业 部 行业 标准 (1978 一 1994 E) 





i E 名 称 代 # 标 HE 

渔 轮 绞 纲 机 类 型 和 基本 参数 SC6-—78 

海洋 机 帆 渔 船 绞 纲 机 类 型 系列 参数 和 技术 要 求 SC8—78 

渔船 围 网 起 网 机 类 型 系列 参数 和 技术 要 求 SC7 一 78 

渔船 船型 分 类 编号 CB3039—78 
探 鱼 仪 换 能 器 通用 技术 条 件 SC70 一 82 

渔业 码头 用 皮带 输送 机 “型式 基本 参数 与 技术 要 求 SC113. 1 一 83 
渔业 码头 用 皮带 输送 机 ”传动 滚 简 基 本 参数 尺寸 与 技术 要 求 SC113. 2 一 83 
渔业 码头 用 皮带 输送 机 ” 改 向 滚 简 基 本 参数 尺寸 与 技术 要 求 SC113. 3 一 83 
渔业 码头 用 皮带 输送 机 ”平行 托 辊 基本 参数 ”尺寸 与 技术 要 求 SC113. 4 一 83 
渔业 码头 用 皮带 输送 机 “” 滑 块 式 螺旋 拉 紧 装置 基本 参数 ”尺寸 与 技术 要 求 | SC113. 5—83 
渔业 码头 用 皮带 输送 机 ” 挡 鱼 板 基 本 参数 与 尺寸 SC113. 6 一 83 
渔业 码头 用 皮带 输送 机 ”辅助 装置 一 锥 形 托 辊 基本 参数 ”尺寸 与 技术 要 求 | SC113. 7 一 83 
渔业 码头 用 皮带 输送 机 辅助 装置 一 连接 板 基 本 参数 与 尺寸 SC113. 8 一 83 
立 式 泥 桨 和 系列 参数 及 技术 条 件 SC114 一 83 
鱼 罕 采取 机 系列 参数 及 技术 条 件 SC115 一 83 
垂直 回声 探 鱼 仪 通用 技术 条 件 SC3 一 83 


国家 标准 、 行 业 标准 


( 续 ) 
标准 编号 m E 名 称 代 # 标准 





SC/T 6016 一 84 渔 轮 绞 纲 机 摩擦 鼓 轮 SC124—84 

SC/T 6002—86 渔船 捕捞 机 械 设 备 图 形 符号 GB/6634—86 
SC/T 8004—86 渔船 钢 质 渔 舱 口 SC4— 86 

SC/T 8005—86 渔船 渔 舱 舱 口 盖 SC5— 86 

SC/T 8057—86 渔船 号 灯 .号 型 配置 SC57—86 

SC/T 8058. 1—86 HLE ARAT HE 35 一 50m SC58. 1—86 

SC/T 8058. 2—86 PLAAT HE 20 一 35m SC58. 2 一 86 

SC/T 8058. 3 一 86 BLS MARAT HE 12 一 20m SC58. 3 一 86 

SC/T 8066. 1 一 86 小 型 钢 质 海洋 渔船 建造 标准 总则、 船体 结构 和 船 装 SC150. 1 一 86 
SC/T 8066. 2 一 86 小 型 钢 质 海洋 渔船 建造 标准 ”轮机 及 捕捞 机 械 设 备 SC150. 2 一 86 
SC/T 8066. 3 一 86 小 型 钢 质 海洋 渔船 建造 标准 电气 设备 SC150. 3-—86 
SC/T 8068. 1 一 86 渔船 玻璃 钢 船 装 件 通用 技术 条 件 SC152. 1 一 86 
SC/T 8068. 2 一 86 渔船 玻璃 钢 船 装 件 ”消防 砂 箱 SC152. 2 一 -86 
SC/T 8068. 3 一 86 渔船 玻璃 钢 稻 装 件 水 龙 带 箱 SC152. 3 一 86 
SC/T 8068. 4 一 86 渔船 玻璃 钢 船 装 件 ”蓄电池 箱 SC152. 4 一 86 
SC/T 8068. 5 一 86 渔船 玻璃 钢 船 装 件 ” 船 铭牌 SC152. 5 一 86 
SC/T 8068. 6 一 86 re Ath Be Sh AE ” 航 灯 架 SC 152. 6—86 
SC/T 8068. 7—86 HARAR RF MRA SC152. 7—86 
SC/T 8068. 8—86 WAAR SR TAIRA mer E SC152. 8 一 86 
SC/T 8069—86 HFAB ECR KOR BE OR SC153—86 

SC/T 6007—87 理 鱼 用 带 式 输 送 机 “型式 基本 参数 及 技术 要 求 SC162 一 87 

SC/T 6009 一 87 增 氧 机 增 氧 能 力 试 验方 法 SC161—87 

SC/T 6010—87 叶轮 增 氧 机 通用 技术 条 件 SC160 一 87 

SC/T 6011 一 87 平 模式 颗粒 饲料 压制 机 通用 技术 条件 SC147 一 87 

SC/T 6012 一 87 平 模式 颗粒 饲料 讨 制 机 试验 方法 SC148--87 

SC/T 6013 一 87 曙 杆 挤 压 式 颗 料 饲料 膨化 机 通用 技术 条 件 SC149 一 87 

SC/T 7007 一 87 渔船 天 线 转换 开关 SC112 一 83 

SC/T 8001 一 87 海洋 渔业 渔船 油耗 SC155 一 87 

SC/T 8054. 1 一 87 渔船 氟 利 昂 制冷 系统 修理 质量 标准 “试验 要 求 SC54. 1—87 

SC/T 8054. 1—87 HAARR i FA EE FE E mHE 10 系列 船用 活塞 压缩 机 SC54. 2—87 

SC/T 8054. 3—87 渔船 气 利 昂 制 冷 系 统 修理 质量 标准 ” 管 路 ,辅助 设备 和 绝热 设备 SC54. 3—87 

SC/T 8070—87 渔船 燃油 电 加 热 器 装置 安装 技术 要 求 SC154 一 87 

SC/T 6008 一 88 RX F AY ER IX] EL GB8835—88 

SC/T 7006—88 溶解 氧 测定 仪 GB8587-—88 
SC/T 8009—88 两 面 错 GB293— 88 

SC/T 8067—88 钢 质 海洋 渔船 油水 配备 定额 SC151 一 88 

SC/T 6001. 1 一 88 渔业 机 械 基 本 术语 捕捞 机 械 GB/T9955. 1- 一 88 
SC/T 6001. 2 一 88 渔业 机 械 基 本 术语 养殖 机 械 GB/T9955. 2- 88 
SC/T 6001. 3 一 88 渔业 机 械 基 本 术语 KP GB/T9955. 3--88 
SC/T 6001. 4 一 88 渔业 机 械 基 本 术语 强 网 机 械 GB/T9955. 4—88 
SC/T 7005 一 89 渔船 雷达 性 能 要 求 ZB U 65001 一 89 
SC/T 8002 一 89 渔业 船舶 基本 术语 GB 11721 一 89 
SC/T 8010—89 KH ZB U 26001—89 
SC/T 8016—89 渔船 产品 质量 评级 ZB U 00001 一 89 
SC/T 8017. 1 一 89 渔船 建造 质量 评级 标准 ”评级 项 目 ZB U 00002. 1—89 
SC/T 8017. 2 一 89 渔船 建造 质量 评级 标准 ”船舶 质量 评定 ZB U 00002. 2—89 
SC/T 8017. 3—89 渔船 建造 质量 评级 标准 ”轮机 质量 评定 ZB U 00002. 3 一 89 
SC/T 8017. 4 一 89 渔船 建造 质量 评级 标准 电器 质量 评定 ZB U 00002. 4 一 89 
SC/T 8017. 5 一 89 渔船 建造 质量 评级 标准 管 系 质量 评定 ZB U 00002. 5 一 89 
SC/T 8017. 6 一 89 渔船 建造 质量 评级 标准 ” 舌 装 质量 评定 ZB U 00002. 6 一 89 
SC/T 8017. 7 一 89 渔船 建造 质量 评级 标准 ” 涂 装 ,木工 .绝缘 质量 评定 ZB U 00002. 7 一 89 


ZB U 00002. 8—89 





SC/T 8017. 8—89 渔船 建造 质量 评级 标准 焊 缝 射线 检查 评定 
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HAER 


SC/T 8025—89 
SC/T 8026—89 
SC/T 8027—89 
SC/T 8039—89 
SC/T 8097—89 
SC/T 8099—89 
SC/T 8053—90 


渔船 修理 优质 工程 考核 细则 

渔船 修理 优质 工程 考核 标准 

渔船 技术 经 济 效益 评价 方法 

渔船 尾部 长 深 简 

渔船 中 高 压 液 压 系 统 安装 、 调 试 通用 技术 条 件 
渔船 小 型 电气 号 灯 

柴油 机 动力 海洋 渔船 系 泊 、 航 行 .捕捞 试验 通则 


( 续 ) 


代 & 标准 
ZB R 30001 一 89 
ZB U 30002 一 89 
ZB U 02001 一 89 
ZB U 20001 一 89 
ZB U 57001 一 89 
ZB U 63001 一 89 
ZB U 21002 一 90 


SC/T 7002. 1 一 92 船用 电子 设备 环境 试验 条 件 和 方法 BW SC 59. 1—84 
SC/T 7002. 2—92 船用 电子 设备 环境 试验 条 件 和 方法 ”高温 SC 59. 2—84 
SC/T 7002. 3—92 船用 电子 设备 环境 试验 条 件 和 方法 ”低温 SC 59. 3 一 84 
SC/T 7002. 4 一 92 船用 电子 设备 环境 试验 条 件 和 方法 ” 交 变 湿热 SC 59. 4 一 84 
SC/T 7002.5 一 92 船用 电子 设备 环境 试验 条 件 和 方法 ”恒定 湿热 SC 59. 5 一 84 
SC/T 7002. 6 一 92 船用 电子 设备 环境 试验 条 件 和 方法 ” 盐 雾 SC 59. 6 一 84 
SC/T 7002.7 一 92 AGFA HE FIR SIMA RPA AIK WEEE SC 59. 7—84 
SC/T 7002. 8 一 92 船用 电子 设备 环境 试验 条 件 和 方法 ”正弦 振动 SC 59. 8 一 84 
SC/T 7002. 9 一 92 船用 电子 设备 环境 试验 条 件 和 方法 ”碰撞 SC 59. 9 一 84 
SC/T 7002. 10 一 92 办 用 电子 设备 环境 试验 条 件 和 方法 ”外 党 防护 SC 59. 10—84 
SC/T 7002. 11—92 和 用 电子 设备 环境 试验 条 件 和 方法 eg SC 59. 11—84 
SC/T 7002. 12—92 船用 电子 设备 环境 试验 条 件 和 方法 ”长 霉 SC 59. 12 一 84 
SC/T 7002. 13 一 92 船用 电子 设备 环境 试验 条 件 和 方法 MAE SC 59. 13—84 
SC/T 7002. 14—92 船用 电子 设备 环境 试验 条 件 和 方法 ”电磁 兼容 性 SC 59. 14 一 84 
SC/T 8007—94 渔船 航 边 出 水 全 CB 750 一 77 
SC/T 8008—94 AAG DUK FL E CB 762—77 
SC/T 8011—94 渔船 超重 钢 索 请 车 SC 11 一 78 
SC/T 8012 一 94 渔船 无 线 电 通信 和 导航 及 助 渔 设备 配备 定额 CB 3049 一 78 
SC/T 8013 一 94 渔船 落地 滑轮 SC 13 一 79 
SC/T 8014 一 94 渔船 蚊 问 滚 简 SC 14 一 79 
SC/T 8015 一 94 渔船 导向 滑轮 SC 15 一 79 
SC/T 8018- 一 94 渔船 吊 杆 CB 18—79 
SC/T 8019—94 渔船 是 杆 承 座 CB 19 一 79 
SC/T 8020 一 94 渔船 吊 杆 千斤 察 拉 环 CB 20 一 79 
SC/T 8021 一 94 渔船 300 系列 柴油 机 修理 技术 要 求 SC 21 一 79 
SC/T 8022—94 渔船 6260 系列 柴油 机 修理 技术 要 求 SC 22 一 79 
SC/T 8024 一 94 渔船 135 系列 柴油 机 修理 技术 要 求 SC 24 一 79 
SC/T 8028 一 94 渔船 2105 型 柴油 机 修理 技术 要 求 SC 28 一 79 
SC/T 8031. 1 一 94 渔船 液压 串联 式 绞 网 机 修理 技术 要 求 (黄海 区 ) SC 31. 1—79 
SC/T 8031. 2—94 渔船 串联 式 绞 纲 机 修理 技术 要 求 ( 东 海区 ) SC 31. 2 一 79 
SC/T 8033 一 94 渔船 电动 式 起 锚 机 修理 技术 条 件 SC 33 一 79 
SC/T 8034 一 94 渔船 柱 塞 式 液压 舵 机 修理 技术 要 求 SC 34 一 79 
SC/T 8036 一 94 a ASA A Ae HR he AR BT OR BOR SC 36—79 
SC/T 8037—94 渔船 空 压 机 修理 技术 要 求 SC 37 一 79 
SC/T 8038 一 94 渔船 CB/HY01 型 齿轮 泵 修理 技术 要 求 SC 38 一 79 
SC/T 8040—94 渔船 100Nm/45Nm 单 片 离合 器 修理 技术 要 求 SC 40 一 79 
SC/T 8041 一 94 渔船 管 系 修理 技术 要 求 SC 41 一 79 
SC/T 8042—94 渔船 电机 修理 技术 要 求 SC42,SC43 一 79 
SC/T 8044—94 渔船 电气 设备 修理 技术 要 求 SC 44 一 79 


SC/T 8045 一 94 
SC/T 8046 一 94 
SC/T 8047—94 


渔船 无 线 电 通信 设备 修理 .安装 及 调试 技术 要 求 


渔船 导航 设备 修理 .安装 及 调试 技术 要 求 
渔船 助 渔 设备 修理 .安装 及 调试 技术 要 求 


SC 45.8C97—82 
SC 46,SC99—82 
SC 47,SC100—82 


SC/T 8048—94 渔船 船体 修理 技术 要 求 SC 48 一 79 
SC/T 8049- 一 94 渔船 舵 系 修理 技术 要 求 SC 49 一 79 
SC/T 8050 一 94 渔船 策 闭 设备 修理 技术 要 求 SC 50 一 79 
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国家 标准 、 行 业 标 准 


标准 编号 
SC/T 8051 一 94 
SC/T 8052—94 
SC/T 8055—94 
SC/T 8056—94 
SC/T 8071—94 
SC/T 8072—94 
SC/T 8073—94 
SC/T 8074—94 
SC/T 8075—94 
SC/T 8076—94 
SC/T 8077—94 
SC/T 8078—94 
SC/T 8079—94 
SC/T 8080—94 
SC/T 8081—94 
SC/T 8082—94 
SC/T 8083—94 
SC/T 8084 一 94 
SC/T 8085 一 94 
SC/T 8086 一 94 
SC/T 8087—94 
SC/T 8088—94 
SC/T 8089 一 94 
SC/T 8090 一 94 
SC/T 8091 一 94 
SC/T 8092—94 
SC/T 8093—94 
SC/T 8094—94 
SC/T 8096—94 
SC/T 8098—94 
SC/T 8101—94 
SC/T 8102—94 
SC/T 8103—94 
SC/T 8104—94 
SC/T 8105—94 
SC/T 8106—94 
SC/T 8107—94 
SC/T 8122 一 -94 
SC/T 8131 一 94 
SC/T 8132 一 94 
SC/T 8133 一 94 
SC/T 8134—94 
SC/T 8135—94 
SC/T 8136—94 






LY/T 1164—95 





标 HE 名 称 






渔船 手动 拖网 弹 钩 
rs ALT FP] a p a E 
渔船 锚 设 备 安装 技术 要 求 

渔船 系 泪 设 备 安装 技术 要 求 

渔船 舱室 木 作 制作 安装 技术 要 求 

渔船 鱼 舱 绝热 安装 技术 要 求 

渔船 冰 鲜 鱼 舱 绝热 结构 形式 
渔船 船体 涂 装 技术 要 求 
渔船 管 系 试验 方法 

渔船 船体 建造 精度 

渔船 螺旋 桨 制造 及 装配 技术 要 求 

渔船 柴油 主机 安装 技术 要 求 
渔船 辅 机 安装 技术 要 求 

渔船 轴 系 校 中 技术 要 求 

渔船 尾 轴 .中 间 轴 .推力 轴 技 术 要 求 
渔船 轴 系 .轴承 及 密封 装置 技术 要 求 

WA BB ESR TL Sy Be RAR AK AR ER 
渔船 制冷 机 组 安装 技术 要 求 

渔船 制冷 系统 密封 性 试验 技术 要 求 
渔船 制冷 系统 效用 试验 技术 要 求 

渔船 管 系 制 作 和 安装 技术 要 求 

渔船 液压 舵 机 安装 技术 要 求 

渔船 液压 串联 式 绞 纲 机 安装 技术 要 求 
(渔船 ?2X2. 5t/42m 电动 绞 纲 机 安装 技术 要 求 
渔船 主机 前 端 轴 系 安装 技术 要 求 

渔船 电气 设备 安装 技术 要 求 

渔船 电气 设备 安装 调试 

渔船 电缆 甫 设 技 术 要 求 
钢丝 网 水 泥 海洋 渔船 ”建造 规程 
钢丝 网 水 泥 海 洋 渔船 ”工艺 规程 
钢丝 网 水 泥 海 洋 渔船 ”检验 规程 

木质 渔船 主机 安装 技术 要 求 

木质 渔船 尾 轴 系 列 

木质 渔船 尾 轴 系 安装 技术 要 求 
渔船 网 板 架 

渔船 牺牲 阳极 安装 技术 要 求 

渔船 船体 焊 甸 外 观 质量 要 求 

渔船 消防 设备 安装 技术 要 求 

渔船 通风 设备 安装 技术 要 求 

渔船 柴油 机 润滑 油 净化 器 
润滑 油 净 化 器 滤芯 
渔船 管 系 阀 件 修理 质量 


林业 机 械 林 业 部 行业 标准 (1995 年 ) 


旋 切 机 维修 规则 


国家 标准 、 行 业 标 准 


渔船 300 系列 柴油 机 胀 瓦 式 离合 器 修理 技术 要 求 
渔船 300 系列 柴油 机 干 片 式 离合 器 修理 技术 要 求 








代 B pi 
SC 51—80 
SC 52—80 
SC 55—80 
SC 36—80 
SC 71—82 
SC 72—82 
SC 73—82 
SC 74—82 
SC 75—82 
SC 76—83 
SC 77—82 
SC 78—82 
SC 79—82 
SC 80—82 
SC 81—82 
SC 82—82 
SC 83—82 
SC 84—82 
SC 85—82 
SC 86—82 
SC 87—82 
SC 88—82 
SC 89—82 
SC 90—82 
SC 91—82 
SC 92—82 
SC 93—82 
SC94.5C95—82 
SC 96—82 
SC 98—82 
SC/Z 101 一 82 
SC/Z 102 一 82 
SC/Z 103—82 
SC 104—82 
SC 105—82 
SC 106—82 








































SC 122—83 
SC 131—85 
SC 132—85 
SC 133 一 85 
SC 134 一 84 
SC 135 一 84 
SC 136 一 85 













299 





代 ot 







LY/T 1165—95 
LY/T 1166—95 
LY/T 1167—95 
LY/T 1168 一 95 
LY/T 1169—95 





HAH AL ih ie BR ot 
油 锯 ， 护 手 器 ”机 械 强度 
WH PER R 
辊 简 运 输 机 

林 用 架空 索道 架设 拆 转 技术 规范 











水 利 机 械 水 利 部 行业 标准 (1995 年 ) 






代 E i W 











SL/T 102 一 95 水 文 自动 测报 系统 设备 基本 技术 条 件 

SL/T 105 一 95 水 工 金属 结构 防腐 蚀 规范 

SL/T 107—95 溶 雪 型 雨 雪 量 计 

SL/T 108 一 95 水 文 仪器 命名 方法 SD182 一 86 









SL/T 149—95 水 文 数据 固态 存储 收集 系统 通用 技术 条 件 





农业 机 械 中 华 全 国 供销 合作 总 社 行业 标准 (1994 E) 








代 & 标准 








SB/T 10236 一 94 
SB/T 10237 一 94 
SB/T 10238 一 94 
SB/T 10239 一 94 
SB/T 10240 一 94 


MQT 一 400X 240 型 双 辊 密封 弹 棉 机 
籽棉 干燥 机 技术 条 件 
锯齿 轧 花 机 

St HAL 

液压 棉花 打包 机 试验 方法 
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政 宵 法 规 及 重 竖 文件 





机 械 工业 部 
关于 加 强 企业 质量 工作 ， 开 
创 机 械 工 业 质 量 工作 
新 局 面 的 通知 
(1995 年 1 月 3 日 机 械 科 [1995] 1 号 ) 


各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 、 计 划 单 列 市 机 械 厅 局 ( 公 
司 )、 汽车 办 (公司 ), 各 重点 骨干 企业 , 各 计划 单列 
企业 集团 , 部 直属 单位 , 各 产品 质量 监督 检测 中 心 : 

最 近 , 部 召开 了 机 械 工 业 质 量 工作 座谈 会 ,会议 
以 邓小平 同志 建设 有 中 国 特色 的 社会 主义 理论 为 指 
导 , 贯 彻 中 央 经 济 工作 会 议 精神 ,总 结 和 交流 了 质量 
工作 的 经 验 ， 深入 分 析 了 质量 工作 的 形势 和 存在 的 
主要 问题 ， 研 究 了 在 社会 主义 市 场 经 济 条 件 下 搞 好 
质量 工作 的 思路 , 达到 了 认 清 形势 、 统 一 认识 ,振奋 
精神 、 明 确 方 向 的 日 的 。 会 议 确 定 1995 年 机 械 工业 
质量 工作 的 指导 思想 是 ， 全面 贯彻 党 的 十 四 届 三 中 
全 会 和 中 央 经 济 工 作 会 议 精 神 ， 以 加 强 企 业 质 量 工 
作为 重点 ,深化 企业 改革 ,强化 企业 管理 , 推进 科技 
进步 ,稳定 和 提高 产品 质量 ,开创 机 械 工业 质量 工作 
新 局 面 。 现 就 有 关 要 求 通 知 如 下 : 

一 、 认 清 形 势 , 转变 观念 , 增强 提高 产品 质量 的 
紧迫 感 

改革 开放 以 来 ， 我 国 机 械 工 业 的 产品 质量 有 了 


很 大 提高 ,部 分 产品 已 达到 或 接近 国际 先进 水 平 ,在 


国有 大 中 型 企业 .中 小 企业 和 乡镇 企业 中 ,都 涌现 出 
一 批 能 适应 市 场 经 济 发 展 需要 、 走 上 质量 效益 型 发 
展 道路 的 企业 。 近 一 年 多 来 ， 全 行业 为 扭转 质量 波 
动 、 下 降 所 做 的 努力 初步 取得 成 效 。 但 从 总 体 上 看 ， 
品种 少 、 质量 差 、 服务 跟 不 上 , DAER A fF E R 
题 .综合 各 类 质量 监督 检查 结果 和 用 户 反 映 , 总 的 质 
量 情况 是 : 重点 企业 、 重点 产品 的 质量 基本 稳定 , 重 
点 跟踪 监督 的 产品 质量 有 所 好 转 ; 但 仍 有 相当 一 部 
分 中 小 企业 和 乡镇 企业 的 产品 质量 问题 仍然 严重 ， 
特别 是 少数 重点 骨干 企业 的 部 分 产品 质量 也 有 波 
动 ,重点 工程 肥 映 重大 装备 质量 问题 增多 ,有 的 机 械 
设备 发 生 重大 质量 事故 ， 造 成 重大 经 济 损失 或 人 员 
伤亡 ;一 些 企 业 质 量 信誉 下 降 ,已 面临 生产 任务 严重 
不 足 的 困境 , 质量 形势 依然 严峻 。 此 外 , 当前 在 思想 
认识 和 实际 工作 中 还 存在 一 些 倾向 性 问题 ， 部 分 企 
业 ， 特 别 是 部 分 国有 大 中 型 企业 的 领导 质量 观念 淡 
漠 ， 缺 乏 竞 争 意识 ; 部 分 企业 不 能 正确 处 理 深化 改 
革 、 促 进发 展 和 严格 管理 的 关系 , 重 速 度 , 轻 质 量 ， 
“以 包 代 管 “以 改 代 管 "， 相 当 一 部 分 企业 质量 管 
理 、 工 艺 管理 、 质 量 检验 机 构 被 合并 、 和 下放 , 质量 管 
理 职能 受到 削 胖 ， 基 础 管理 滑坡 ， 造 成 产品 质量 波 
动 . 下 降 ; 一 些 政府 主管 部 门 在 市 场 机 制 尚 不 健全 的 
情况 下 , 宏观 调控 行政 管理 未 能 跟 上 , 放松 了 对 质 
量 工 作 的 领导 ,出 现 了 政府 部 门 该 管 的 不 敢 管 .企业 
不 要 管 的 问题 、 这些 情 况 已 成 为 制约 我 国 机 械 工 业 
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发 展 的 重要 因素 ,全 行业 对 此 要 有 清醒 的 认识 ,增强 
提高 产品 质量 的 紧迫 感 ,切实 加 强 企 业 质量 工作 ,着 
力 提高 经 济 增长 的 质量 和 效益 ， 促 进 质量 工 作 牙 上 
一 个 新 台阶 。 

二 、 把 加 强 企 业 质 量 工作 作为 全 行业 质量 工作 
的 重点 

质量 工作 的 主 战场 在 企业 ， 提 高 产品 质量 的 基 
础 也 在 企业 。 提 高 产品 质量 的 根本 出 路 在 于 深化 企 
业 改 革 ， 建 立 并 完善 市 场 机制 ， 发 挥 市 场 机 制 的 作 
用 。 在 建立 现代 企业 制度 的 过 程 中 ， 要 增强 质量 总 
识 ,加强 质量 管理 ,建立 起 自身 充满 生机 活力 的 质量 
保证 机 制 ,确保 产品 质量 的 稳定 提高 .针对 当前 部 分 
企业 基础 管理 滑坡 .产品 质量 下 降 的 严峻 形势 ,近期 
要 把 加 强 企 业 质 量 工 作 作 为 搞 好 机 械 工业 质量 工作 
的 重点 。 当 前 要 抓 好 的 重点 工作 是 ， 

(一 ) 在 建立 社会 主义 市 场 经 济 体制 的 条 件 下 ， 
企业 要 不 断 地 更 新 质量 观念 ,提高 质量 意识 ,树立 社 
会 主义 市 场 经 济 的 质量 观 。1. 树立 竞争 性 的 质量 
观 , 面向 市 场 , 平等 竞争 , 以 质 取 胜 , 优胜 劣 汰 。 树 
立 名 牌 意识 ,实施 名 牌 战略 。2. 树立 适用 性 的 质量 
观 , 以 最 大 限度 满足 用 户 需要 为 最 终 目 标 . 要 充分 认 
识 用 户 需要 是 动态 的 、 发 展 的 ， 必 须 持 续 地 改进 质 
E. 不 断 地 推陈出新 , 才能 保持 市 场 , 扩大 市 场 。3. 
树立 质量 法 制 观念 ， 认 真 学 习 贵 彻 《产品 质量 法 》、 
《标准 化 法 》《 计 量 法 》《 反 不 正当 竞争 法 》 和 《 消 
费 者 权益 保护 法 》 等 法 律 法 规 , 规范 企业 行为 , 依法 
经 营 , 依法 治 厂 , 并 依法 保护 企业 自身 的 合法 权益 。 
A. 树立 全 面 质量 管理 的 质量 观 , HE EA i 
防 性 管理 ， 克 服 不 适当 的 居 层 划 小 承包 单位 造成 的 
管理 割裂 的 状况 。 

(二 ) 认真 落实 厂 长 〈 经 理 ) 的 质量 责任 。 厂 长 
是 企业 产品 质量 的 第 -责任 者 ， 抓 质量 要 做 到 思想 
到 位 、 责 任 到 位 、 工 作 到 位 .三 长 要 切实 加 强 对 企业 
质量 工作 的 领导 ,接受 必要 的 质量 管理 知识 培训 , 提 
高 质量 意识 ,充实 质量 管理 知识 。 当 前 厂 长 必须 亲自 
抓 好 以 下 工作 : 1. 组 织 制订 并 颁布 企业 质量 方针 、 
目标 。2. 组 织 建立 企业 质量 体系 并 使 其 有 效 运 行 。 
3. 建立 企业 质量 例会 制度 并 主持 质量 例会 .4， 直接 
领导 企业 质量 管理 和 质量 检验 部 门 的 工作， 强化 质 
量 管理 、 质 量 检 验 职 能 。 

(=) 强化 企业 内 部 管理 。 要 正确 处 理 深化 改革 
与 加 强 管理 的 关系 ,严格 质量 管理 是 深化 企业 改革 、 
建立 现代 企业 制度 的 :项 重要 内 容 。 改 革 与 管理 要 
统筹 规划 , 同步 实施 ,质量 管理 是 寿 得 到 加 强 , 产品 
质量 是 否 稳定 提高 ,是 衡量 企业 深化 改革 .转变 机 制 
是 否 成 功 的 一 个 重要 标志 ,在 实际 工作 中 ,要 继续 按 
照 部 的 统一 部 署 和 上 要求 ,结合 企业 实际 , 有 计划 、 有 
步 又、 分 层次 、 有 侧重 地 深入 开展 “工艺 突破 口 ” 工 
作 ， 深 入 推行 全 面 质量 管理 ,积极 贯彻 GB/ 
T19000 一 ISO9000 系列 标准 . 开展 质量 体系 认证 ， 
大 力 推进 可 靠 性 工作 , 深入 开展 “转机 制 , WER, 
练 内 功 , 增 效 益 ” 的 活动 。 要 重视 群众 性 质量 管理 活 
动 ， 积极 开展 质量 改进 、“ 降 废 减损 ”活动 ， 为 提高 


政策 法 规 及 重要 文件 





经 济 效 益 服 务 ,切实 加 强 技 术 基 础 工作 ,做 好 标准 化 
和 计量 工作 。 要 认真 纠正 削弱 质量 、 荆 和 艺 、 标 准 化 、 
计量 工作 的 错误 做 法 ， 

(四 ) 继续 贯彻 “以 科技 为 先导 ， 以 质量 为 主 
线 ” 的 工作 方针 ,依靠 科技 进步 提高 产品 质量 。 技术 
是 产品 质量 形成 的 基础 ， 产 品质 量 是 科技 水 平 的 最 
终 体 现 , 质 量 和 技术 是 体现 在 产品 中 的 统一 体 .企业 
要 以 提高 产品 实物 质量 为 中 心 , 加 大 质量 投入 ,重点 
ME: 1. 技术 开发 和 工艺 攻关 工作 ， 认 真 解决 突出 
的 质量 问题 。2. 技术 改造 工作 , 提高 工艺 水 平和 装 
备 水 平 。3. 扩大 对 外 合作 , 抓 好 引进 技术 的 消化 吸 
收 和 创新 ， 逐步 形 成 有 自己 特色 的 先进 技术 。4. 积 
极 采用 国际 标准 和 国外 先进 标准 ， 制 定 严 于 国家 标 
准 和 行业 标准 的 企业 内 挖 标准， 努力 使 产品 质量 达 
到 国际 先进 水 平 。5. 继续 淘汰 落后 产品 。 

(五 ) 建立 严格 的 质量 责任 制 , 建立 能 够 有 效 地 
促进 提高 产品 质量 的 激励 和 约束 相 结 合 的 机 制 。 企 
业内 部 的 分 配 要 向 质量 倾斜 ,实行 “质量 否决 权 ”, 严 
格 考核 ,奖惩 兑现 ,激励 企业 职工 提高 产品 质量 的 积 
极 性 。 

三 、 机 械 工业 各 级 主管 部 门 要 加 强 对 企业 质量 
工作 的 领导 、 监 督 和 服务 

(一 ) 各 级 主管 部 门 要 认真 贯彻 《国务 院 关 于 进 
一 步 加 强 质 量 工 作 的 决定 》, 认 真 落实 对 质量 工作 的 
领导 职能 , 对 企业 质量 工作 切实 做 好 指导 、 监督 、 协 
调和 服务 工作 。 要 坚持 调查 研究 , 总 结 经 验 , 典型 引 
路 ,分 类 指导 的 工作 方法 ,为 企业 深化 改革 、 加 强 管 
理 服务 。 

(二 ) 各 级 主管 部 门 在 培育 市 场 体 系 中 , 要 加 强 
市 场 导 癌 ， 为 企业 创造 平等 竞争 、 优 胜 劣 汰 的 统一 、 
开放 、 竞 争 有 序 的 市 场 环 境 。 要 认真 贯彻 有 关 法 律 
法 规 , 制订 相应 的 规章 办 法 , 规范 市 场 行 为 。 建 立 质 
量 激励 机 制 ， 表 彰 质量 管理 先进 企业 ， 推 荐 优质 产 
品 ; 配合 有 关 部 门 严 厉 打 击 生 产 和 销售 假冒 伪劣 产 
品 的 行为 。 

(=) 为 企业 提供 法 律 法 规 、 标 准 计 量 、 工 艺 管 
理 、 全 面 质量 管理 、 质 量 检验 、 贯 标 认 证 、 可 靠 性 等 
方面 的 培训 和 咨询 服务 .有 计划 地 对 企业 厂 长 .质量 
管理 及 质量 检验 人 员 和 职工 开展 质量 培训 ， 提 高 领 
导 和 职工 素质 。 

(四 ) 依法 对 产品 质量 加 强 监 督 检查 , 做 好 各 项 
日 常 监督 管理 工作 。 近 期 要 加 强 对 重大 装备 和 其 他 
重点 产品 的 监督 检查 ， 继 续 做 好 后 处 理工 作 ， 达 到 
“检查 一 类 产品 ， 整 顿 一 个 行业 ”的 目的 。 

(五 ) 部 和 省 市 主管 部 门 要 组 织 有 关中 介 组 织 ， 
为 部 分 重大 装备 生产 企业 进行 系统 的 技术 服务 ， 促 
进 重大 技术 装备 质量 稳定 提高 ， 确 保重 点 工程 建设 
需要 。 

(六 ) 加 强 质量 工作 中 介 组 织 的 建设 和 管理 。 各 
中 介 组 织 要 不 断 加 强 自 身 建设 ， 使 之 与 所 承担 的 工 
作 任 务 相 适应 .要 增强 为 企业 服务 的 观念 ,改进 工作 
作风 ,提高 业务 水 平 , 为 企业 多 办 实事 。 要 贯彻 不 以 
盘 利 为 目的 的 原则 ,注意 减轻 企业 负担 .部 和 省 市 证 
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管 部 门 虎 加 强 对 各 中 介 组 织 的 管理 和 上 监督， 协调 在 
天 业务 工作 使 之 能 够 健康 发 展 。 

(七 ) 以 上 各 项 工作 胡 要 突出 重点 ,讲求 实效, 企 
业 重点 是 ; Ear Fale. MT AR Sa lh. tE 
是 企业 ,为 重点 工程 提供 重要 设备 的 企业 ,省 市 重点 
企业 。 产品 重点 是 : 重要 的 基础 机 械 , 重 归 基础 件 ， 
内 燃 机 和 工程 机 械 ， 为 国防 建设 配套 的 重点 产 铝 故 
部 队 武器 装备 ， 以 电力 设备 为 代表 的 重大 技术 装备 
和 汽车 及 汽车 零 部 件 。 

为 切实 加 强 企业 质量 工作 ,请 各 省 市 主管 部 门 、 
各 重点 骨干 企业 和 各 计划 单列 企业 集团 根据 本 遂 知 
要 求 及 部 科技 与 质量 监督 司 提出 的 具体 质量 了 作 此 
H E) MAH AAAS Polk BAL hh 
质量 形势 .存在 的 主要 问题 及 原因 .加强 质 最 工作 和 和 
提高 产品 质量 的 措施 ,进行 TK PRA OD OTE IE tj 
出 书面 报告 。 企 业 的 报告 请 二 UU HE 
分 别 报 省 市 证 管 部 门 或 企业 集团 ， 并 分 别 抄 报 部 科 
技 与 质量 监督 司 .汽车 工业 梧 . 和 省 市 主管 部 门 和 企业 
集团 汇总 后 的 报告 请 于 一 九 几 五 年 :月 谋 前 分 别 报 
部 科技 与 质量 监督 本 和 汽车 工业 本。 


机 械 工 业 部 ”国家 技术 监督 局 
关于 加 强 机 械 工 业 企 业 
质量 工作 的 决定 


(1995 Æ 3 F 31 日 机 械 租 [1995] 276 5) 


A. HRK., ARR. i ALAR A 
司 )、 汽 车 办 (公司 ), ERRE mE. iP. fe 
计量 ) 局 , 各 重点 骨干 企业 ,各 计划 单 蜀 企业 集团 ， 
部 直属 单位 ， 各 产品 质 基 监督 检测 中 心 : 

机 械 工 业 是 国民 经 济 的 装备 部 门 ， 它 的 发 展 小 
节 和 产品 质量 直接 影响 国民 经 济 各 部 门 技术 水 于 和 和 
经 济 效益 的 提高 。 长 期 以 来 , 特别 是 改革 开放 以 米 ， 
机 械 行业 的 广大 职工 为 稳定 和 提高 产品 质 最 做 了 大 
最 工作 ,机 械 产 品质 量 总 体 水 平 不 断 提 高 ,为 国民 经 
济 的 发 展 作出 了 贡献 。 但 是 , 我 们 必须 清醒 地 看 介 ， 
当前 机 械 产 品 的 质量 与 国民 经 济 的 发 展 要 求 和 国际 
先进 水 平 相 比 , 仍 有 很 大 差距 ,机 械 工 业 企 业 存 在 的 
装备 陈旧 、 生 产 工艺 落后 .管理 水 平 低 .质量 不 稳定 、 
可 靠 性 差 等 问题 ， 已 成 为 制约 机 械 工 业 制 造 水 六 进 
-- 步 提高 的 薄弱 环节 .因此 ,机 械 工 业 广 大 职工 要 进 
一 步 提高 对 质量 工作 重要 意义 的 认识 ， 增 强 烷 迫 感 
和 和 危机 感 ,在 改革 中 要 将 加 强 质量 管 理 , 建 忆 健 全 质 
最 体系 并 有 效 运 行 作为 建 并 现代 企业 制度 的 重要 内 
容 ， 在 企业 内 部 建 并 起 自身 充满 生机 活力 的 质量 保 
证 机 制 ， 人 确保 产品 和 质 最 稳步 提高 。 

在 社会 主义 市 场 经 济 条 件 上 下， 企业 要 真正 成 为 
质量 工作 的 主体 。 企 业 的 质量 工作 不 仪 是 企业 行为 ， 
更 是 企业 对 社会 的 责任 。 根 据 《 国 务 院 关 于 进步 加 
强 质 量 工 作 的 决定 》 和 机 械 工 业 的 实际 情况 ER A 
SRL RR Tolle Balbo he EPEE ae eae : 
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一 、 机 械 工 业 企 业 必 须 坚 决 贯彻 “质量 第 --” 的 
方针 ,坚持 “质量 兴业 ”, 在 不 断 提高 质量 的 基础 上 
求 发 展 , 企业 要 加 强 全 员 的 质量 教育 , 认真 学 习 、 坚 
决 贯彻 《中 华人 民 共 和 国 质量 法 》《 中 华人 民 共 和 国 
标准 化 法 》《 计 量 法 》 和 《国务 院 关 于 进一步 加 强 质 
量 工 作 的 决定 》 等 法 律 规 和 文件 ,增强 质量 意识 和 法 
制 观念 ， 明 确 自 身 的 产品 质量 责任 和 义务 .依法 经 
营 ， 处 理 好 “四 自 经 营 ” 与 质量 工作 的 关系 ， 克 服 
“以 包 代 管 >、“ 以 股 代 管 ”的 倾向 ,主动 接受 政府 和 
用 户 的 监督 ,真正 把 质量 是 企业 的 生命 贯彻 到 生产 、 
建设 和 发 展 的 全 过 程 . 要 树立 名 牌 意识 ,实施 名 牌 战 
BE ,积极 争 创 国家 名 牌 和 国际 名 牌 产 品 , 参 与 国际 竞 
# 

二 ,在 建立 社会 主义 市 场 经 济 体制 的 过 程 中 , 企 
业 要 尽快 转变 质量 观念 ,树立 竞争 性 质量 观 .适用 性 
质量 观 . 全 面 质量 的 观念 和 质量 法 制 观念 ,要 面向 市 
RH, 调整 产品 结构 ,提高 产品 质量 , 改进 用 户 服务 ， 
把 最 大 限度 地 满足 用 户 需 求 作为 一 切 质 量 工作 的 基 
本 出 发 点 和 最 终日 标 , 在 此 基础 上 , 提高 竞争 能 力 ， 
增加 经 济 效 益 。 

三 .产品 质量 的 提高 ,需要 依靠 管理 和 技术 两 条 
腿 来 支撑 .技术 是 产品 质量 得 以 形成 的 基础 ,只 有 上 先 
进 的 制造 技术 ， 才 能 保证 产品 经 济 技术 指标 的 最 终 
实现 ,科技 水 平 的 最 终 体 现 是 产品 质量 .企业 要 以 提 
高 实物 质量 为 中 心 ,增加 质量 投入 ,紧密 依靠 技术 进 
步 , 重视 技术 改造 , 推行 科学 管理 方法 ,通过 采用 先 
进 的 设计 、 工 艺 、 材 料 、 装 备 和 先进 的 质量 保证 手段 ， 
提高 产品 的 技术 起 点 。 

四 、 企业 的 厂 长 (经 理 ) 是 企业 产品 质量 的 第 一 
责任 者 ， 企 业 产 品 的 质量 状况 是 考核 厂 长 业绩 的 重 
要 内 容 。 厂 长 必须 亲自 抓 质量 工作 , 做 到 思想 到 位 、 
责任 到 位 、 工 作 到 位 ; 必须 有 计划 的 接受 GB/ 
T19000- 一 ISO9000《 质 量 管理 和 质量 保证 》 系 列 标准 
的 培训 ， 并 做 到 以 下 几 点 ; 

(一 ) 组 织 建立 企业 质量 体系 并 使 其 有 效 运 行 ; 

(二 ) 在 企业 建立 质量 例会 制度 并 亲自 主持 质量 
例会 ; 

三 ) 质 量 管理 和 质量 检验 部 门 的 工作 由 厂 长 直 
接 领 导 ， 其 职能 要 在 法 人 层次 上 落实 。 

五 .推行 科学 的 质量 管理 方法 .企业 要 严格 质量 
管理 ,建立 健全 质量 管理 机 构 , 坚 决 纠正 前 弱 质 量 管 
理 和 质量 检验 的 错误 做 法 。 要 落实 各 类 机 构 的 质量 
职能 ， 并 由 质量 管理 机 构 对 全 部 质量 工作 过 程 实行 
有 效 的 监督 考核 .深入 推行 全 面 质量 管理 ,认真 贯彻 
GB/T19000—ISO9000 系列 标准 ， 努 力 使 质量 管理 
工作 与 国际 接轨 。 要 制订 贯 标 计 划 , 落实 进度 , 加 快 
贯 标 和 质量 体系 认证 工作 的 步伐 。 贯 标 和 质量 体系 
认证 工作 要 讲究 实效 ,企业 要 加 强 内 部 审核 工作 ,不 
断 提 高 质量 体系 运行 的 有 效 性 ;有 关 认 证 机 构 要 提 
高 工作 质量 ， 并 对 认证 企业 实行 有 效 的 监督 。 

六 ,企业 要 进一步 加 强 质 量 检验 工作 , 严 把 产品 
质量 关 , 建 立 必 要 的 规章 制度 ,保证 检验 部 门 及 其 工 
作 人 员 独 立行 使 监督 检验 职能 。 任 何人 不 得 强迫 检 


304 


验 部 门 及 其 工作 人 员 违 反 制度 和 程序 。 权 跟踪 生产 
和 科技 发 展 , 充实 、 更 新 检测 仪器 设备 , 以 满足 检测 
需要 .此 不 断 提高 检验 人 员 素 质 。 对 坚持 原则 的 检验 
入 员 不 得 打击 报复 。 

七 .企业 要 不 断 加 强 技术 基础 工作 .企业 必须 严 
格 执行 强制 性 标准 ， 积 极 采 用 推荐 性 的 国家 标准 和 
行业 标准 ,积极 推行 末 标 标志 ,鼓励 企业 参照 国际 标 
准 、 国 外 先进 标准 ,制订 具有 竞争 优势 的 企业 标准 和 
严 于 国家 标准 ,行业 标准 的 企业 内 控 标 准 , 建 并 和 健 
全 企业 标准 体系 ,建立 ,完善 计量 检测 体系 , 充实 手 
段 , 严 格 管理 ,加 快 与 国际 企业 计量 管理 水 平 接 轨 步 
伐 。 

八 、 要 继续 深入 开展 “工艺 突破 口 ”工作 。*“ 工 
艺 突 破 口 ? 工 作 是 从 工艺 工作 入 手 , 稳 定 与 提高 产品 
质量 的 一 项 基础 工作 ， 对 于 加 强 企业 基础 管理 和 提 
高 企业 素质 具有 重要 的 作用 。 企 业 要 根据 部 “关于 围 
绕 振兴 机 械 工 业 推动 企业 科技 进步 和 开展 转机 制 、 
抓 管 理 、 练 内 功 、 增 效益 活动 ”的 要 求 ， 继 续 抓 好 
“工艺 突破 口 ” 工 作 ， 促 进 企 业 基 础 管理 。 

九 . 机 电 产 品质 量 的 重要 指标 是 可 靠 性 。 随 着 国 
民 经 济 的 发 展 和 科学 技术 的 进步 ， 各 部 门 对 机 电 产 
品 的 可 靠 性 要 求 越 来 越 高 , 越 来 越 迫 切 . 抓 可 靠 性 必 
须 从 产品 设计 开发 抓 起 ,要 以 用 户 和 市 场 需求 出 发 ， 
加 强 可 靠 性 设计 和 试验 研究 工作 。 企 业 应 对 自己 的 
产品 进行 可 靠 性 分 析 摸 底 , 积 累 数据 ,制订 可 靠 性 内 
控 指 标 , 并 大 力 开展 可 靠 性 增长 活动 ,采取 有 效 的 技 
术 措 施 和 管理 措施 米 保 证 产品 可 靠 性 。 

十 .企业 内 部 的 分 配 应 贯彻 向 质量 倾斜 的 方针 ， 
实行 以 “质量 否决 权 ” 为 主要 方式 的 分 配制 度 , 制订 
严格 的 质量 责任 制 和 相应 的 考核 办 法 ， 考 核 结果 作 
为 职工 提升 、 晋 级 、 奖 励 或 处 罚 的 重要 条 件 。 

十 一 、 企 业 要 把 为 用 户 服 务工 作 作为 产品 质量 
工作 的 重要 组 成 部 分 ， 转 变 上 服务 观念 ， 改 变 服 务 态 
度 ， 从 “三 包 服 务 ” 变 为 “用 户 满意 ”， 建 立 售 前 售 
后 服务 的 规章 制度 ， 提 高 服务 人 员 的 业务 素质 和 职 
业 道德 ,并 通过 服务 树立 良好 的 企业 形象 .不 仅 要 解 
决 好 现场 质量 问题 ,而 且 要 重视 企业 内 部 整改 ,防止 
同类 问题 的 重复 发 生 。 

十 二 、 企 业 应 自沉 接受 法 律 法规 所 规定 的 产品 
质量 监督 检查 。 国 家 实施 安全 认证 强制 性 监督 管理 
和 生产 许可 证 制度 的 产品 ， 企 业 必须 按照 有 关 规 定 
获准 认证 和 取得 生产 许可 证 ， 并 如 强 日 常 的 质量 管 
理 ， 切 实 保证 产品 质量 。 

十 三 、 各 级 机 械 工业 行业 管理 部 门 要 切实 加 强 
对 质量 工作 的 领导 ,加 强 宏观 调控 ,做 好 指导 、 监 督 、 
协调 和 服务 。 各 级 技术 监督 部 门 要 加 强 质 量 监督 , 严 
格 整改 措施 , 扶 优 治 劣 ,建立 和 完善 激励 机 制 与 制约 
机 制 .机构 改革 后 ,政府 部 门 着 重 在 政策 导向 、 质量 
监督 .贯彻 标准 .示范 引导 等 方面 加 强 对 质量 工作 的 
领导 。 

在 从 计划 经 济 向 市 场 经 济 转变 的 过 程 中 ， 各 级 
政府 有 关 部 门 要 注意 培 育 市 场 , 规 范 市 场 行为 ,为 企 
业 创 造 平等 竞争 .优胜 劣 汰 的 外 部 环境 ,加 强 市 场 和 
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流通 领域 的 质量 管理 ， 明 确 市 场 的 产品 质量 准 入 要 
求 ， 试 行经 销 单位 质量 先行 负责 制度 。 


机 械 工 业 部 ”国家 技术 监督 局 
关于 产 格 实施 机 械 工业 
强制 性 标准 的 通知 
(1995 年 6 月 30 日 机 械 科 C1995) 513 号 ) 


各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 和 计划 单列 市 机 械 厅 局 ( 公 
司 )、 技 术 监 督 局 ,各 专业 标准 化 技术 委员 会 ,各行 
业 标 准 化 技术 归口 研究 所 ， 

机 械 工 业 现 行 强制 性 国家 标准 、 行 业 标准 计 
417 个 (目录 见 附 件 )。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国标 准 
化 法 》 规 定 ,，“ 强 制 性 标准 ， 必须 执 行 。 不 符合 强制 
性 标准 的 产品 , 禁止 生产 、 销 售 和 进口 ”"。 依 法 严格 
执行 强制 性 标准 是 保障 人 体 健 康 ， 人身、 财产 安全 ， 
保护 消费 者 利益 , 保护 环境 , 保证 产品 质量 , 合理 利 
用 国家 资源 的 重要 措施 ， 为 进一步 推动 机 械 工 业 强 
制 性 标准 的 实施 ， 提 出 如 下 要 求 : 

一 、 凡 在 中 华人 民 共 和 国境 内 从 事 机 械 产 品 世 
科研 、 生 产 、 经 营 的 单位 和 个 人 ,必须 严格 执行 机 械 
工业 强制 性 国家 标准 ,行业 标准 ,不 符合 强制 性 标准 
的 产品 , 禁止 生产 、 销售 和 进口 (出口 产品 的 技术 要 
求 由 双方 合同 约定 )。 

二 .机 械 工 业 强制 性 国家 标准 .行业 标准 适用 范 
围 内 的 产品 ,包括 老 产品 、 企 业 研 制 新 产品 、 改进 产 
品 和 进行 技术 改造 ， 均 应 符合 强制 性 标准 要 求 。 

三 ,企业 在 各 种 生产 ,经 营 和 进口 活动 中 ,要 全 
面 实施 、 严格 执行 强制 性 标准 。 要 认真 组 织 自 查 , 对 
不 符合 标准 要 求 的 ,要 及 时 进行 整改 ,确保 产品 符合 
强制 性 标准 要 求 。 

四 企业 在 实施 强制 性 标准 中 遇 到 问题 ,要 认真 
研究 解决 . 若 发 现 确 属 强制 性 标准 本 身 存 在 的 问题 ， 
请 告知 机 械 工业 部 科技 与 质量 监督 司 、 国 家 技术 监 
督 局 标准 化 司 和 有 关 专 业 标 准 化 技术 委员 会 或 行业 
标准 化 技术 归口 单位 ， 并 抄 当 地 机 械 工 业主 管 部 门 
和 技术 监督 部 门 。 

五 、 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 和 计划 单列 市 机 械 厅 
局 (公司 ) 要 会 同 技术 监督 部 门 , 做 好 宣 贯 实施 强制 
性 标准 的 规划 、 计划, 制定 措施 , 认真 组 织 推动 机 械 
工业 强制 性 标准 的 贯彻 实施 工作 ， 并 有 重点 地 对 企 
业 实 施 强制 性 标准 的 情况 进行 检查 。 于 今年 12 月 
底 ， 将 本 地 区 强制 性 标准 的 实施 情况 及 存在 问题 报 
机 械 工业 部 科技 与 质量 监督 司 和 国家 技术 监督 局 标 
准 化 司 。 

六 、 各 专业 标准 化 技术 委员 会 或 行业 标准 化 技 
术 归 口 研 究 所 ， 要 做 好 强制 性 标准 实施 中 的 技术 咨 
询 与 技术 服务 工作 ， 加 强 强制 性 标准 规定 内 容 在 实 
施 中 的 操作 性 。 并 于 今年 12 月 底 , 将 本 行业 强制 性 
标准 的 实施 情况 及 对 强制 性 标准 内 容 调 整 的 意见 ， 
报 机 械 工 业 部 科技 与 质量 监督 可 和 国家 技术 监督 局 
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标准 化 司 。 

附件 :机械 工业 强制 性 国家 标准 、 行 业 标 准 革 有 刘 

本 书 编者 注 ; 

1. 附件 略 。 

2. 附件 中 有 关 农 业 机 械 的 强制 性 国家 标准 、 行 
业 标 准 有 : 

农业 拖拉 机 动力 输出 轴 实 全 防护 章 ， 型 式 尺 十 
和 强度 要 求 (GB/T2777 一 92) 

农用 轮 式 拖拉 机 防护 装置 强度 试验 方法 和 验收 
条 件 (GB7121—86) 

农林 拖拉 机 和 机 械 安 全 技术 要 求 单一 部 分 
总 则 (GB10395 一 89) 

农林 拖拉 机 和 机 械 安 全 标志 (GB10396 89) 

农林 拖拉 机 机 械 安 全 技术 要 求 第 三 部 分 : th 
拉 机 (GB15369— 94) 

农业 拖拉 机 暂 驶 座 安全 带 (GB6237 -86 调整 
为 行业 标准 的 国家 标准 ) 

HHEN ZARREK (ZBB92007 88) 

往复 式 割 草 机 ”安全 技术 要 求 (ZBB92008 - 
88) 

饲 草 粉 碎 机 ”安全 要 求 (JB9638 - 93) 

农林 空 轮 距 轮 式 拖拉 机 防护 装置 ”强度 试验 方 
法 和 验收 条 件 (JB7325 一 94) 


机 械 工业 部 农业 闭 备 司 
关于 提高 农机 产品 质量 ， 确 保 
农业 生产 的 紧急 通知 


(1995 年 3 月 17 日 机 农 [1995] 6 号》 


各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 、 计 划 单 列 市 机 械 厅 (局 ) 及 
有 关 企 业 

党 中 央 、 国 务 院 和 各 级 政府 部 门 高 度 重 视 农 业 ， 
加 大 了 对 农业 的 投入 。 农 业 生产 形势 日 趋 好 转 , 促 进 
了 农机 产品 的 销售 .。 小 拖 , 小柴, 三 轮 车 等 农机 产品 
出 现 产 销 两 旺 .农民 持 币 待 购 的 局 面 为 确保 农业 生 
产 ,保护 农民 利益 , 现 就 农机 产品 质量 以 及 有 关 问 题 
紧急 通知 如 下 : 

1. 严格 贯彻 (质量 法 》 与 有 关 质 量 管理 的 法 规 。 
认真 贯彻 落实 机 械 工 业 部 1 号 文件 和 去 年 12 月 中 
旬 机 械 工 业 部 召开 的 全 国 质量 工作 座谈 会 议 精神 ， 
从 根本 上 提高 农机 产品 的 质量 。 特 别 是 生产 紧俏 产 
喇 企 业 , 不 能 因 扩 大 批量 忽视 质量 ,始终 要 把 保证 质 
量 放 在 第 一 位 ， 珍 惜 和 保护 来 之 不 易 的 局 面 。 

2. 各 企业 三 长 要 亲自 抓 好 产品 质量 , 亲 目 领导 
并 发 挥 质量 部 门 的 监督 保证 作用 。 强 化 产品 的 生产 
和 质量 管理 工作 ,坚决 克服 只 顾 数 量 ,不 顾 质量 的 意 
识 和 行为 ， 把 农机 产品 质量 的 好 坏 作为 对 农业 是 否 
高 度 负 责 和 真正 重视 的 大 问题 来 看 符 。 

3. 各 经 销 、 生 产 单位 ， 要 立即 组 织 力量 加 强 售 
后 服务 工作 , 加 强 现 场 服 务 和 指导 , 认真 贯彻 《消费 
者 权益 保护 法 》。 对 季节 性 使 用 较 强 的 产品 〈 如 各 种 
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播种 机 、 植 保 机 械 、 联 合 收割 机 等 ) 尤其 要 做 好 现场 
服务 。 力 争 做 到 : 有 用 户 就 有 现场 跟踪 服务 。 注 重用 
户 对 农机 产品 使 用 与 保养 的 培训 ， 切 实 保护 农业 用 
户 的 利益 。 

4. 重视 配套 件 和 维修 配件 生产 。 主 机 厂 在 购 进 
配套 件 时 ,一 定 要 严格 把 好 质量 关 , 绝 不 能 因为 产品 
紧俏 , 就 购买 不 合格 的 配套 件 . 降低 产品 质量 。 要 保 
证 维修 配件 供应 ,力争 做 到 有 求 必 应 ,改进 服务 态度 
和 提高 服务 质量 。 

5. 采取 坚决 措施 ,打击 假冒 、 光 质 产品 零 部 件 
生产 及 非法 营销 单位 ,防止 劣质 产品 到 用 户 手中 , 延 
误 农 时 ,损害 几 户 利益 .没有 列 入 农用 运输 车 生产 目 
录 的 企业 和 产品 ， 不 得 随意 生产 和 销售 。 

6. 有 关 主 管 部 门 要 切实 抓 好 企业 质量 管理 ,加 
大 对 农机 产 虹 质 量 监 督 的 力度 ,对 用 户 反 映 大 ,产品 
质量 问题 多 的 生产 企业 ,各 主管 部 门 要 责令 限期 改 
正 。 对 生产 假 骨 、 劣 质 产品 的 单位 和 个 人 ,要 子 以 曝 
光 和 配合 有 关 执 法 部 门 子 以 严惩 。 


机 械 工 业 部 农业 装备 司 
关于 重申 严格 控制 农用 运输 
车 生产 厂 点 及 做 好 产品 
目录 调整 准备 工作 的 
通 知 


(1995 年 8 月 18 日 机 农 [1995] 20 号 ) 


各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 机 械 厅 Cla): 

1996 年 ， 机 械 部 、 公 安 部 将 对 《农用 运输 车 生 
Pe REP AR) (CF HH. OH. UPR 
“目录 ”) 进行 调整 和 编制 ,为 做 好 此 项 工作 , 针对 各 
地 发 展 农 用 运输 车 工业 存在 的 问题 ， 现 提出 如 下 意 
见 ， 请 提前 做 好 准备 工作 : 

1. 自从 机 农 [1993] 24 号 文 “ 关 于 严格 控制 农 
用 运输 车 生产 企业 的 通知 ?下 发 以 后 ,各 地 在 压缩 厂 
点 .推动 企业 联合 .建立 合理 的 生产 规模 和 改善 生产 
条 件 、 提 高 产品 水 平和 质量 等 方面 ， 做 了 大 量 的 工 
作 ， 收 到 了 较 好 的 效果 。 但 是 ， 从 各 地 正在 编制 的 
“ 九 五 ”规划 中 看 , 部 分 地 区 对 农用 运输 车 的 市 场 形 
势 和 发 展 了 解 不 够 ， 并 对 已 经 出 现 的 各 种 运输 车 辆 
在 同一 市 场 上 竞争 的 局 面 认识 不 足 ， 出 现 了 盲目 投 
资 、 重 复 建设 .大 上 、 新 上 农用 运输 车 生产 厂 点 的 现 
象 ,有 的 省 “ 九 五 > 规划 量 超过 全 国 规 划 总 量 . 目前 
全 国 农 用 运输 车 生产 能 力 已 经 大 于 市 场 需要 ， 部 分 
企业 的 农用 运输 车 已 处 于 滞销 状态 ,如 再 盲目 投资 ， 
势必 给 国家 、 地方 和 企业 带 来 经 济 损 失 。 为 此 重申 . 
各 地 应 加 强 宏 观 调控 力度 、 严格 控制 农用 运输 车 生 
产 三 点 ,不 要 至 日 扩大 生产 能 力 , 不 鼓励 新 建 农用 运 
输 车 生产 企业 ， 要 在 调整 企业 结构 和 专业 化 协作 方 
面 下 功夫 。 通过“ 九 五 ”规划 , 力争 使 本 地 区 农用 运 
输 车 生产 企业 布局 逐步 趋 于 合理 . 选择 现 有 “目录 ?” 
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内 基础 条 件 较 好 的 企业 , 文 持 共 进 行 技术 改造 , 进 
步 改 善 生 产 菜 件 ， 拱 高 产品 质量 和 发 展 拓 度 规模 经 
济 生 产 。 

2. AHA. Pee ANTE PL eR BRT” AX 
出 Sea TE ZS A Alok” 2G dE “EL” eb 
进行 生产 和 销售 ;， 不 得 以 公司 和 集团 名 义 利 用 “日 
oe” ARR. 擅自 扩大 生产 三 点 。1996 E “Hok” 
报 前 ,请 各 地 对 此 类 现象 子 以 纠正 和 查处 .两 部 也 将 
进行 核查 。- -经 发 现 , 将 取消 该 地 区 、 该 企业 的 “日 
录 ” 申 报 资格 。 

3. 各 地 机 械 厅 、 局 (公司 ), 应 严格 按照 有 关 标 
准 规定 ， 认 真 审批 试验 大 纲 ， 保 证 可 靠 性 行驶 时 程 
数 ， 做 好 鉴定 和 “目录 ”申报 的 前 期 准备 上 作 。 

4.1996 年 “日 录 ” 的 上 其 体 要 求 和 申报 日 期 ， 罗 
行 通知 。 


机 械 工 业 部 农业 装备 司 
关于 印发 《四 轮 农 用 运输 车 定 
型 试验 暂行 规程 》 的 
18 知 


(1995 年 2 月 17 日 机 家 (1995) 3 号 ) 


各 农用 运输 车 鉴定 这 验 站 : 

现 将 《四 轮 农 用 运输 车 定型 试验 暂行 规程 》( 附 
件 一 ， 以 下 简称 “试验 规程 ”) 发 给 你 们 ， 请 认真 执 
行 。 并 随 文 印发 四 轮 农 用 运输 车 定型 性 能 试验 报告 
格式 (附件 二 ,以 下 简称 “性 能 试验 报告 ") 和 四 轮 
农用 运输 车 定 志 可 千 性 试验 报告 格式 (附件 二 ,以 下 
简称 “可 靠 性 试验 报喜” 。 有 关 问 题 通知 如 下 ; 

1. “试验 规程 ”起 执行 JB/T?7235-- 94《 农 用 运 
输 车 试验 方法 的 技术 规范 ,在 该 标准 生效 时 正式 实 
施 。 在 此 之 前 ， 各 检测 单位 可 参照 试行 。 

2.“ 性 能 试验 报告 ”和 “可 知性 试验 报告 ”， 作 
为 统 - -的 定型 试验 报告 格式 ， 各 检测 单位 必须 认真 
填写 ， 不 得 随意 减少 试验 项 目 和 可 靠 性 试验 里 程 。 

3. 定型 试验 ( 含 性 能 试验 和 可 靠 性 试验 ) 必须 
由 机 械 部 认可 的 试验 站 负责 完成 ， 并 对 试验 数据 人 负 
全 部 责任 .各 试验 站 不 得 以 监督 试验 的 名 义 , 对 企业 
出 具 的 试验 报告 加 盖 试 验 站 公章 。 

4. 各 试验 站 必须 严格 执行 “试验 规程 ”和 有 关 
技术 标准 ,在 试行 过 程 中 , 如 发 现 问 题 , 请 及 时 反映 
给 我 本 农机 处 ， 

MHE: 一、 四 轮 农 用 运输 车 定型 试验 暂行 规程 

-、 四 轮 农 用 运输 车 定型 性 能 试验 报告 
格式 
三 、 四 轮 农 用 运输 车 定型 可 靠 性 试验 报 
告 格式 
(KBB HE, 附件 略 ) 





政策 法 规 及 重要 文件 


ALK SB KV SO] 
关于 转发 公安 部 “关于 调整 
农用 运输 车 部 分 技术 要 求 
的 通知 ”的 通知 
(1995 年 6 月 27 日 机 农 [1995] 17 号 ) 


各 省 、 上 自治 区 、 直 辖 市 机 械 厅 (局 )、 公 司 : 

现 将 公安 部 交通 管理 局 公交 管 [1995j 115 号 文 
“关于 调整 农用 运输 车 部 分 技术 要 求 的 通知 ”转发 给 
你 们 。 

请 及 时 通知 农用 运输 车 生产 企业 ,并 监督 .指导 
企业 认真 执行 公安 部 发 布 的 "安全 基准 ”及 我 部 制定 
的 有 关 技 术 标 准 。 


公安 部 
关于 调整 农用 运输 车 部 分 
技术 要 求 的 通知 
(1995 年 6 月 20 日 公交 管 (1995) 115 号 ) 


FE ERK., 直辖 市 公安 厅 、 局 交通 管理 局 、 处 : 

1993 年 5 月 ， 我 部 发 布 《 农 用 运输 车 安全 基 
准 》 以 来 , 随 着 农用 运输 车 技术 的 发 展 和 市 场 需求 ， 
一 些 新 生产 的 农用 运输 车 已 突破 了 《农用 运输 车 安 
全 基准 》 的 规定 。 为 解决 这 一 问题 , 我 局 与 机 械 部 农 
业 装 备 司 联合 邀请 有 关 专 家 进行 了 专题 研究 。 经 研 
究 , 决定 对 《农用 运输 车 安全 基准 》 中 部 分 技术 要 求 
进行 调整 ; 

1. 四 轮 农 用 运输 车 后 轴 人 允许 装 双 轮胎 ; 

2. 三 轮 农 用 运输 车 允许 装 用 195 柴油 发 动机 。 

本 通知 从 文 到 之 日 起 执行 。 


ALLY SB Pe MY Se BSB] 
关于 印发 《 载 客 农用 运输 车 
暂行 技术 条 件 》 和 《 载 客 
农用 运输 车 暂行 试验 
方法 》 的 通知 
(1995 年 9 月 26 日 机 农 [1995] 22 号 ) 


各 有 关 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 机 械 厅 (局 )、 公 司 : 
随 着 农村 经 济 的 迅速 发 展 , 城 、 乡 .村 之 问 的 客 
运 矛 盾 已 十 分 突出 。 为 解决 农村 客运 工具 不 足 的 问 
题 ,部 分 地 区 的 四 轮 农 用 运输 车 生产 企业 ,在 当地 公 
安 车 管 部 门 的 支持 和 指导 下 ， 相 继 开发 载 客 农用 运 
输 车 ,在 一 些 地 区 已 发 挥 了 重要 作用 ,产生 了 和 良好 的 
社会 效益 , 深 受 农民 欢迎 。 为 指导 各 地 载 客 农用 运输 
车 的 发 展 , 经 与 公安 部 交通 管理 局 协商 ,我 司 组 织 有 
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关 方 面 专 家 制订 了 《 载 客 农用 运输 车 加 行 技术 条 件 》 
(附件 一 ) 和 《 载 客 农用 运输 车 暂行 试验 方法 》 (附件 
二 )， 现 子 以 下 发 ,请 认真 执行 。 遇 有 问题 ， 请 及 时 
反馈 给 我 司 农 机 处 。 

(本 书 编者 注 : 附件 略 ) 


国家 计 委 ”财政 部 
关于 “ 九 二 ” 式 拖拉 机 
牌 证 收费 标准 的 通知 
(1995 年 3 月 1 日 计价 格 [51995] 225 号 ) 


农业 部 , 各省、 自治区、 直辖市 及 计划 单列 市 物价 局 
(委员 会 )、 财 政 厅 A): 

为 了 适应 全 国道 路 交通 管理 和 农业 生产 的 要 
求 , 农 业 部 决定 从 3 月 1 日 起 ,逐步 局 用 全 国 统 -的 
“FL” RTL SR SE. A “LO” A 
拉 机 牌 证 收费 标准 规定 如 下 ， 

一 、 拖 拉 机 号 牌 收费 标准 为 : 不 芭 光 导 牌 每 副 
30 元 ， 反 光 号 牌 每 副 50 元 ， 临 时 行驶 拖拉 机 与 牌 
(纸牌 ) 每 副 5 元; 拖拉 机 行驶 证 每 本 10 元 ,临时 行 
驶 证 每 本 5 元。 

补 发 拖拉 机 有 牌 证 费 按 上 述 收 费 标准 加 一 倍 计 
收 。 

本 、 几 确 需 安装 号 脾 架 的 ,可 由 农机 户 按 安装 标 
准 安装 ,也 可 按照 农机 户 目 愿 的 原则 , 申 农机 监理 部 
门 安装 ,由 农机 监理 部 门 安装 的 , 铁 质 号 牌 架 及 问 类 
产品 每 只 5 元 , 铝 合 金 号 牌 架 及 同类 产品 得 只 10 元 
(PRR). 

三 、 换 发 “ 九 二 ” 式 牌 证 与 当年 拖拉 机 年 度 检验 
结合 进行 。 拖 拉 机 年 度 检 验 费 仍 按 各 省 、 目 治 区 、 直 
辖 市 物价 、 财 政 部 门 规定 的 收费 标准 收取 。 

四 、 本 通知 规定 的 收费 标准 为 最 高 收费 标准 ,各 
B. 自治区、 直辖 市 可 根据 本 地 实际 情况 ,在 不 超过 
最 高 收费 标准 的 前 提 下 ， 由 物价 部 门 会 问 财政 部 门 
制定 本 地 执行 的 具体 收费 标准 ,并 抄 报国 家 计 委 、 财 
政 部 备案 。 

本 通知 自 1995 年 3 月 1 日 起 执行 。 


公安 部 ”农业 部 
关于 启用 换 发 九 二 式 
拖拉 机 与 牌 及 行驶 证 

有 关 问 题 的 通知 

(1995 年 6 月 5 日 公 通 字 [1995] 49 号 ) 


各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 公安 厅 (局 )、 主 管 农机 化 管 
理工 作 的 厅 Cay): 

为 了 进一步 加 强 拖拉 机 管理 ,保障 交通 安全 、 畅 
通 , 促进 农业 和 农村 经 济 的 发 展 , 公安 部 .农业 部 决 
定 从 1995 年 7 月 1 日 起 到 1997 年 6 月 30 有 日 小 , 启 
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用 、 换 发 九 二 式 拖拉 机 号 牌 及 行驶 证 。 现 将 有 关 问 题 
通知 如 下 : 

一 、 局 用 、 换 发 九 二 式 拖 拉 机 号 牌 及 行驶 证 工作 
分 两 步 进行 ,各 地 应 先 选 择 一 个 地 市 ) 进行 试点 ， 
取得 经 验 后 从 1996 年 1 月 1 日 起 , 再 全 面 展 开 。 有 
关 业 务 规定 按照 《公安 部 交通 管理 局 关于 启用 换 发 
九 二 式 机 动车 号 牌 及 行驶 证 有 关 问 题 的 通知 光 公 交 
管 [1994] 44 号 ) 执行 。 换 发 期 间 新 旧 牌 证 同时 有 
效 , 从 1997 年 7 月 1 日 起 现行 的 拖拉 机 号 牌 及 行驶 
证 废止 。 

二 ,拖拉 机 号 牌 及 行驶 证 执行 《中 华人 民 共 和 国 
机 动车 号 牌 》(GA36 一 92) 和 《中 华人 民 共 和 国 机 动 
车 行驶 证 证 件 》(GA37 一 92) 标准 , 号 牌 生产 按 《 机 
动车 号 牌 生产 管理 办 法 》 有 关 规 定 执行 ,行驶 证 主页 
全 国 统一 制版 , 在 已 实行 委托 管理 的 省 、 K., 市 , 按 
各 地 现行 的 委托 方法 ,由 农机 部 门 核发 ,为 了 便于 管 
理 和 牌 证 的 统 一， 将 九 二 式 拖 拉 机 号 牌 发 牌 机 关 的 
数字 代码 改 为 英文 字母 ;行驶 证 不 贴 照 片 , 在 该 位 置 
加 印 与 正面 相同 的 底 纹 .图案 , 正中 增加 “ 受 委托 机 
KER” EA. 

三 .启用 、 换 发 九 二 式 拖拉 机 牌 证 工作 必须 严格 
执行 国家 收费 标准 ,秉公 执法 ,不 准 随意 提高 收费 标 
准 和 利用 换 发 牌 证 搞 集 资 .摊派 等 “搭车 ?收费 活动 ， 
严禁 利用 职权 为 本 部 门 和 个 人 谋 利益 。 

四 .启用 、 换 发 九 二 式 拖 拉 机 牌 证 工作 涉及 交通 
安全 、 农 业 生产 和 农民 利益 , 各 级 公安 、 农 机 管理 部 
门 要 高 度 重 视 , 严格 按照 《公安 部 、 农 牧 渔业 部 关于 
农用 拖拉 机 道路 交通 管理 问题 的 通知 》( [872 公 
(交管 ) 字 82 号 ) 精神 ,加 强 联系 ,密切 配合 , 本 着 
统筹 安排 , 精心 组 织 , 减少 环节 , 提高 效率 , 方便 群 
众 的 原则 ,切实 搞 好 拖拉 机 新 牌 证 换 发 工作 ,防止 出 
现 换 发 牌 证 中 让 车 主 往返 多 次 的 现象 发 生 。 

附件 : 拖拉 机 号 牌 式样 

(本 书 编者 注 : 附件 略 ) 


农业 部 农业 机 械 化 管理 司 
关于 做 好 启用 换 发 九 二 式 
拖拉 机 号 牌 及 行驶 证 
工作 的 通知 
(1995 年 8 月 10 日 (1995) 

农 〈 机 监 ) 字 第 46 号 ) 


各 省 .自治 区 .直辖 市 主管 农机 化 管理 工作 的 厅 、 局 : 
为 了 认真 贯彻 公安 .农业 两 部 4 关于 启用 换 发 九 
二 式 拖 拉 机 号 牌 及 行驶 证 有 关 问 题 的 通知 精神 ,做 
好 启用 换 发 新 牌 证 工作 ， 现 将 有 关 问 题 通知 如 下 : 
一 、 启 用 换 发 九 二 式 拖拉 机 号 牌 及 行驶 证 工作 ， 
由 各 省 、 自 治 区 、 直辖 市 农机 管理 部 门 负责 组 织 , 各 
级 农机 监理 部 门 具体 实施 。 启 用 换 发 拖拉 机 新 牌 证 
涉及 农业 生产 和 交通 安全 , 政策 性 强 , LEEK, 各 
级 农机 管理 部 门 必须 高 度 重视 ,要 切实 加 强 领导 , 制 
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定 计划 , 精心 组 织 , 周密 部 署 ,确保 启用 换 发 工作 二 
顺利 进行 。 

二 ,认真 做 好 拖拉 机 新 牌 证 启用 换 发 试点 工作 。 
各 地 应 按照 先 试 点 后 展开 的 工作 步 又， 选择 农机 监 
理工 作 基 础 比较 好 ,监理 人 员 素 质 比较 高 ,技术 装备 
比较 齐 ,部 门 工作 关系 比较 顺 的 地 区 进行 试点 .承担 
试点 工作 的 地 区 要 认真 做 好 各 项 准备 工作 ， 做 到 试 
点 方案 切实 可 行 ,组 织 发 动 广泛 深入 , 人 员 、 物 质 准 
备 充分 , 要 把 完善 牌 证 管理 制度 、 配 齐 技 术 装 备 、 开 
展 人 员 培 训 . 如 强 宣传 教育 及 密切 与 公安 、 物价. 财 
政 等 部 门 配合 作为 主要 试点 任务 来 完成 。 要 本 着 简 
力 探 索 经 验 , 为 全 面 开展 启用 换 发 工作 打下 基础 , 试 
点 工作 结束 后 ， 各 地 要 及 时 总 结 推广 经 验 。 

三 ,执行 统一 的 拖拉 机 号 牌 及 行驶 证 标准 ,拖拉 
机 号 牌 及 行驶 证 的 制作 或 购置 , 由 各 省 、 自治 区 、 直 
辖 市 农机 监理 部 门 统一 负责 组 织 ， 按 要 求 认真 把 好 
生产 企业 选 点 和 产品 质量 关 。 号 牌 安装 要 按 拖 拉 机 
类 型 统 -确定 安装 位 置 , 做 到 固 封 有 效 、 识 别 方便 。 

四 完善 拖拉 机 牌 证 管理 制度 .拖拉 机 号 段 由 各 
省 、 自治 区 、 直辖 市 统一 划 定 ,号 段 划 分 要 充分 考虑 
拖拉 机 的 发 展 和 地 域 之 间 的 识别 。 拖拉 机 行驶 证 填 
写 一 律 使 用 计算 机 完成 ,操作 必须 符合 规范 .行驶 证 
上 应 有 受 委托 的 省 .自治 区 .直辖 市 农机 管理 部 门 和 
实施 核发 牌 证 工作 的 农机 监理 机 关 印 章 ， 以 明确 职 
责 , 便于 接受 社会 监督 。 行 驶 证 “登记 日 期 “发 证 
日 期 ”分 别 填写 初次 注册 登记 时 间 和 核发 该 行驶 证 
的 时 间 ,“ 检 验 ” 栏 内 盖 检验 专用 章 , 并 填写 初次 检 
验 或 定期 检验 的 时 间 ,“ 记 录 ” 栏 内 记载 拖拉 机 在 发 
证 机 关 辖 区 内 办 理 变 更 和 其 他 经 核准 的 内 容 。 

五 .严格 执行 国家 收费 标准 .收费 项 目 肥 标准 必 
须 经 过 省 级 物价 .财政 部 门 批准 。 牌 证 制作 及 核发 要 
减少 环节 ,以 降低 成 本 和 便于 工作 开展 ,不 准 利用 换 
发 牌 证 搞 集资 、 摊 派 等 “搭车 ”收费 活动 。 各 地 要 公 
E. 

六 ,进一步 加 强 对 拖拉 机 的 安全 管理 .结合 换 发 
新 牌 证 ,各 地 要 做 好 拖拉 机 重新 登记 工作 ,掌握 拖拉 
机 数量 、 类 型 、 从 事 生产 经 营 活动 的 领域 和 范围 、 技 
术 状 态 、 使 用 管理 等 方面 的 情况 和 问题 ;认真 搞 好 拖 
拉 机 安全 技术 检验 ,对 技术 状态 不 合格 的 ,要 限期 修 
复 ,应 子 报废 的 不 再 发 给 新 牌 证 ;要 积极 开展 农机 安 
全 生产 检查 活动 ,加 大 治理 无 牌 证 行驶 作业 、 违 章 载 
人 人、 驾驶 安全 设施 不 良 的 机 车 等 违章 行为 的 力度 , 确 
保 农机 安全 生产 。 

七 、 各 级 农机 管理 部 门 要 加 强 与 公安 、 物 价 、 财 
政 等 部 门 联系 , 争取 支持 , 搞 好 配合 , 及 时 协调 解决 
工作 中 遇 到 的 问题 ,各 省 、 自治 区 、 直辖 市 启用 换 发 
拖拉 机 新 牌 证 工作 计划 、 号 段 划 分 和 发 牌 机 关 、 检 验 
机 关 代 号 方案 确定 后 报 我 司 备案 。 
附件 ， 一 、 拖 拉 机 分 类 ; 

二 、《 罩 驶 证 、 行 驶 证 竺 办 凭证 》 
三 、《 拖 拉 机 登记 表 》; 
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四 、 检 验 专 用 章 式 样 ; 
五 、 拖 拉 机 号 牌 尺 寸 及 发 牌 机 关 代 号 用 字 

母 ; 
六 、 行 怠 证 主页 背面 式样 。 
(ABBR: 附件 二 、 三 、 


附件 一 : 
拖拉 机 分 类 


一 、 大 中 型 拖拉 机 : 发 动机 功率 大 于 或 等 14.7 
FRA: 

二 、 小 型 拖拉 机 :发 动机 功率 小 于 14.7 FR 

三 . 手 扶 拖拉 机 :转向 操纵 机 构 为 手 扶 式 的 拖拉 
机 。 


a, E, K) 


财政 部 ”农业 部 
关于 和 颁发 (农业 生产 救灾 能 由 、 
化 肥 专 项 补贴 资金 使 用 管理 
暂行 办 法 》 的 通知 


(1995 年 8 月 9 日 财 农 字 [1995] 189 号 ) 


fi. RRK, 直辖 市 、 计 划 单 列 市 财政 厅 (局 )、 农 
WIT (局 )、 农 机 局 ， 

农业 生产 救灾 柴油 、 化 肥 专 项 补贴 资金 是 中 央 
财政 为 抗御 自然 灾害 、 恢 复 农 业 生产 而 设立 的 专项 
资金 ， 主 要 用 于 遭受 特大 自然 灾害 的 地 区 购买 农业 
生产 救灾 柴油 和 救灾 化 肥 的 补贴 

为 了 加 强 此 项 资金 的 管理 ,保证 资金 使 用 效果 ， 
特制 定 4 农业 生产 救灾 柴油 .化 肥 专 项 补贴 资金 使 用 
管理 暂行 办 法 》, 现 颁发 给 你 们 ,请 遵照 执行 。 执 行 
中 有 何 问题 ， 望 及 时 反馈 给 我 们 ，。 

附件 :农业 生产 救灾 柴油 .化 肥 专 项 补贴 资金 使 

用 管理 暂行 办 法 


附件: 


RLS FRR. (HES IN 
补贴 资金 使 用 管理 暂行 办 法 


第 一 条 ”为 加 强 对 农业 生产 救灾 柴油 和 救灾 化 
肥 专 项 补贴 资金 的 管理 ,保证 资金 使 用 效果 ,特制 定 
本 暂行 办 法 。 

第 二 条 ”农业 生产 救灾 柴油 、 救 灾 化 肥 专 项 补 
贴 资金 (以 下 简称 “补贴 资金 ”) 是 中 央 财 政 为 抗御 
自然 灾害 .恢复 农业 生产 而 设立 的 专项 资金 ,补贴 资 
金 由 中 央 财 政 预算 安排 ， 用 于 遭受 特大 自然 灾害 的 
地 区 购买 农业 生产 救灾 柴油 .救灾 化 肥 的 补贴 , 列 入 
“其 他 农林 水 事业 费 ” 预 算 科目 。 
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第 三 条 ”遭受 特大 自然 灾害 需要 农业 救火 柴油 
和 救灾 化 肥 的 省 (自治 区 、 直辖市、 计划 单列 市 ， 下 
同 ), 其 专项 补贴 应 先 通过 地 方 财力 解决 , 地 方 补贴 
后 仍 有 困难 的 ， 可 加 中 央 申 请 。 

第 四 条 ”救灾 柴油 的 使 用 范围 为 抗 早 、 排 洲 、 灾 
后 恢复 生产 ,救灾 化 肥 的 使 用 范围 为 灾后 农作物 补 
种 、 改 种 、 田间 管理 ,恢复 生产 。 凡 不 属于 上 上述 范围 
的 ， 不 得 申请 和 使 用 专项 补贴 资金 。 

第 五 条 补贴 资金 的 补助 对 象 为 受灾 地 区 的 农 
机 、 农 业 部 门 组 织 的 承担 抗灾 救灾 任务 的 服务 组 织 
及 农民 个 人 。 , 

第 六 条 ”遭受 特大 目 然 灾害 的 省 要 求 中 央 给 予 
补贴 时 ,由 省 人 民政 府 向 国务 院 或 省 财政 和 农机 、 农 
WY (局 ) 联合 向 财政 部 、 农 业 部 申报 。 

申报 内 容 包 括 ; 灾害 情况 ,抗灾 救灾 措施 、 地方 
自 筹 的 用 于 购买 救灾 柴油 及 化 肥 的 资金 落实 情况 、 
申请 救灾 柴油 和 救灾 化 肥 指 款 以 及 补贴 资金 数额 
等 。 

第 七 条 ”农业 部 根据 受灾 省 的 灾情 ， 提 出 救灾 
柴油 、 救 灾 化 肥 指 标 及 补贴 资金 的 分 配 意见 商 财政 
部 ， 财 政 部 同意 后 将 补贴 资金 下 达到 受灾 省 财政 厅 
(局 ), 同时 抄 送 农业 部 及 受灾 省 农机 、 农 业 厅 (局 ); 
柴油 和 化 肥 指 标 由 农业 部 下 达到 受灾 省 农机 、 农 业 
厅 (局 )。 

第 八条 ”补贴 资金 的 具体 使 用 办 法 由 省 级 财政 
与 农机 、 农 业 厅 (局 ) 协商 制定 , 并 抄 报 财 政 部 和 农 
业 部 。 补 贴 资金 的 安排 应 遵循 以 下 原则 ， 

1. 农业 救灾 柴油 、 救灾 化 肥 指 标 及 专项 补贴 资 
金 的 分 配 ， 要 根据 灾情 及 作业 任务 确定 。 

2. 农业 救灾 柴油 、 化肥 指标 和 补贴 资金 最终 要 
落实 到 承担 救灾 任务 的 服务 组 织 和 农民 个 人 ， 不 得 
截留 挪用 。 

3. 灾情 不 重 或 受灾 面积 不 大 的 ， 不 予 安排 。 

第 九条 ” 除 特 殊 情 况 外 ,不 按 规定 程序 申报 的 ， 
中 央 不 于 安排 补贴 资金 。 . 

第 十 条 ”补贴 资金 是 农业 抗灾 .救灾 专业 资金 ， 


- 必须 专款 专用 ， 任 何 单位 和 个 人 不 得 以 任何 理由 挤 


占 或 挪用 。 几 虚报 冒 领 和 挪用 的 ， 一 经 查 出 严肃 处 
HH 

第 十 一 条 ”抗灾 救灾 工作 结束 后 ， 各 省 要 将 补 
贴 资金 使 用 情况 上 报 财 政 部 和 农业 部 。 

第 十 二 条 ”名 级 财政 、 农 机、 农业 部 门 等 要 加强 
对 补贴 资金 的 分 配 管理 .使 用 情况 的 监督 ,每 年 要 会 
同 有 关 部 门 进行 检查 ， 并 将 检查 情况 上 报 财 政 部 和 
农业 部 。 

第 十 三 条 ”本 暂行 办 法 由 财政 部 负责 解释 . 

第 十 四 条 本 暂行 办 法 自 下 发 之 日 起 执行 。 
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农业 部 
关于 印发 《加 强 农 机 化 外 经 
工作 的 意见 》 的 通知 


(1995 年 8 月 8 日 农机 发 〔1995] 4 号 ) 


各 省 、 自治 区 、 直辖 市 ,计划 单列 市 农机 管理 局 , 部 
属 各 农机 企 事业 单位 : 

为 进一步 贯彻 农业 部 全 国 农 业 对 外 开放 工作 会 
议 提 出 的 “在 党 的 改革 开放 方针 指引 下 , 解放 思想 ， 
开拓 进取， 紧 紧 围 绕 我 国 农业 和 农村 经 济 发 展 与 改 
革 的 目标 ,积极 有 效 地 引进 国外 先进 农业 技术 、 资 金 
和 智力 成 果 , 为 我 所 用 ;大 力 发 展 外 向 型 农业 和 农村 
经 济 , 千方百计 把 产品 打出 去 , 劳务 输出 去 , 企业 办 
出 去 ; 多 渠道 、 多 层次 、 多 领域 、 全 方位 地 推进 农业 
对 外 开放 ,促进 我 国 农业 和 农村 经 济 发 展 ” 的 外 经 工 
作 思 路 ,加 强 对 农机 化 外 经 工作 的 指导 ,推动 农机 化 
外 经 工作 的 开展 。 现 将 《加 强 农机 化 外 经 工作 的 意 
网 》 印 发 给 你 们 ， 请 结合 本 地 实际 贯彻 落实 。 

附件 ， 吉 强 农 机 化 外 经 工作 的 意见 


附件 : 
加 强 农机 化 外 经 工作 的 意见 


改革 开放 十 五 年 来 ， 我 国 农业 对 外 开放 工作 取 
得 了 显著 的 成 效 ， 在 我 国 农 业 生 产 和 农村 经 济 发 展 
中 产生 了 积极 的 促进 作用 。 农 机 化 外 经 工作 是 农业 
对 外 开放 工作 重要 组 成 部 分 ， 近 年 来 也 取得 了 一 定 
的 成 效 , 已 成 为 我 国 农 机 管理 工作 与 农业 生产 增长 、 
农村 经 济 发 展 、 农民 收入 增加 相 结合 的 一 个 重要 内 
容 。 八 五 ?期间 农机 管理 系统 引进 外 资金 额 6000 万 
美元 ,1993 年 完成 出 口交 货 值 26 亿 人 民 币 。 农 机 化 
外 经 工作 的 发 展 不 仅 对 促进 农机 化 技术 进步 ， 弥 补 
农机 化 资金 的 不 足 ,提高 我 国 农 业 综合 生产 能 力 , 增 
加 粮 、 棉 、 油 和 “菜篮子 ” 产品 产量 ,发 展 农村 经 济 
发 挥 了 重要 的 作用 ， 而 且 为 我 国 农机 管理 系统 转变 
观念 ,拓宽 思路 ,推动 农机 化 服务 市 场 化 、 实 体 化 、 
企业 化 、 产 业 化 发 挥 了 积极 的 推动 作用 ,但 是 , 总 体 
上 讲 农机 化 外 经 工作 起 步 晚 ,基础 差 , 外 经 工作 队伍 
不 健全 ;各 地 工作 的 开展 情况 不 平衡 ;与 其 他 农业 部 
门 相 比 农机 化 对 外 经 济 合作 、 技 术 交 流 还 有 和 较 大 差 
距 ; 利 用 的 外 资 . 引 进 国外 先进 技术 在 农业 总 体 中 的 
比重 还 很 低 。 为 进一步 贯彻 全 国 农业 对 外 开放 工作 
会 议 精神 , 摘 好 农机 化 外 经 工作 的 开展 ,推动 农机 管 
理 系 统 对 外 开放 ， 提 出 如 下 意见 

一 、 解 放 思 想 ， 转 变 观念 

名 级 农机 管理 部 门 应 进一步 解放 思想 ， 转 变 观 
念 , 树 记 六 外 开放 向 意识 。 农 机 化 外 经 工作 是 农机 管 
理工 作 的 重要 组 成 部 分 ， 要 把 农机 化 外 经 工作 与 促 
进 农业 技术 进步 .提高 农业 综合 生产 能 力 ,增加 粮 棉 
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油 产 量 , 完成 “四 个 后 ”的 战略 任务 ,及 增加 农民 
收入 紧密 结合 起 来 ， E E A DAEA R “T. fe, 
B” ER., EAEI A EEA AY g IF aA E 
恋 ; 从 传统 农业 向 为 太 农 业 和 农村 经 济 服 务 的 转变 
从 行政 管理 型 向 管理 服务 型 的 转变 ;从 以 社会 效益 
为 主 向 以 经 济 效益 、 社 会 效益 并 重 的 转变 。 

要 树立 市 场 化 、 实 体 化 、 企 业 化 、 产 业 化 意识 ， 
发 挥 农机 管理 系统 优势 ， 积极 利用 国际 组 织 优惠 贷 
款 、 外 国政 府 贷 款 、 境 外 无 途 援 助 、 吸 引 外 商 投资 ; 
要 按 “ 科 教 兴 农 "的 要 求 积极 引进 国外 先进 农机 化 技 
术 , 扩 大 对 外 农机 化 技术 交流 ,促进 农业 和 农机 化 技 
术 进 步 ; 要 积极 引导 农机 管理 系统 的 企业 发 展 对 外 
经 济 合 作 , 加 快 技术 改造 ,促进 农机 化 外 向 型 经 济 的 
发 展 。 

Z. Riis. SRR 

农机 化 外 经 工作 政策 性 强 .涉及 面 广 .各 地 农机 
管理 部 门 要 积极 主动 ,加 强 宣传 ,争取 地 方 政 府 和 有 
关 部 门 对 农机 化 外 经 工作 的 支持 .要 广泛 利用 广播 、 
电视 、 报 刊 等 新 闻 媒 介 宣 传 介绍 农机 化 外 经 工作 成 
R, 在 条 件 允 许 情 放下 , 积极 参加 或 举办 展销 会 、 商 
务 洽 谈 会 ,宣传 农机 化 利用 外 资 的 环境 .优势 和 可 开 
发 的 产品 .各 好 农机 管理 部 门 还 应 及 时 总 结 .推广 农 
机 化 对 外 开放 工作 中 的 好 经 验 .做 法 ,并 积极 向 有 关 
部 门 汇报 、 宣 传 ， 使 人 们 更 多 地 了 解 农 机 化 外 经 工 
作 。 同 时 应 积极 与 地 方 政 府 外 办 (外 资 办 ) 及 计 委 、 
经 贸 委 、 科 委 等 涉外 部 门 加 强 联系 , 在 引进 资金 、 技 
术 、 智 力 和 人 员 派 出 培训 考察 研修 、 技 术 交 流 、 外 向 
型 经 济 等 具体 项 目 方面 争取 他 们 的 支持 ， 为 农机 化 
外 经 工作 的 开展 创造 良好 的 外 部 环境 。 

三 、 做 好 规划 和 项 目 储备 

在 认真 分 析 农 机 管理 系统 自身 优势 和 不 同 渠 道 
的 外 资 、 人 员 派 出 、 技 术 交 流 和 条件、 特点 的 基础 上 ， 
结合 落实 农业 和 农机 化 发 展 规划 ,加 强 农 机 化 外 资 、 
人 员 派 出 .技术 交流 的 规划 工作 ,特别 要 选择 .论证 、 
储备 一 批 符合 国家 产业 政策 和 农业 、 农 机 化 发 展 重 
点 、 经 济 效益 突出 、 社 会 效益 好 的 项 目 , 建立 适用 当 
地 经 济 技术 条 件 的 利用 外 资 项 目 库 ， 并 及 时 间 我 部 
和 地 方 政 府 外 办 、 计 委 、 外 经 委 、 科 委 等 部 门 申报 ， 
争取 纳入 国家 或 地 方 利 用 外 资 、 人 员 派 出 和 科技 交 
流 计划 。 

(一 ) 要 在 农机 化 服务 体系 的 基础 上 , 以 经 济 效 
益 为 中 心 ,按照 产业 化 的 要 求 , 通 过 兴办 或 依托 农机 
企业 、 集 团 和 经 济 实体 .在 明确 承 贷 还 贷 责任 的 基础 
上 ,围绕 中 低产 田 改 造 , 废弃 耕地 、 宜 农 荡 地 的 开发 
和 资源 综合 利用 ,按照 种 养 加 一 条 龙 , 贸 工农 一 体 化 
的 方式 ,储备 :- 批 有 一 定 规模 ,能 发 挥 农 业 机 械 优势 
的 农业 综合 开发 项 目 。 

(二 ) 要 根据 农村 经 济 及 农机 化 自身 发 展 的 需 
要 ,围绕 农 副 产品 深加工 实现 农 副 产品 增产 、 增 质 、 
增值 、 增 效 的 目标 , 储备 -- 批 养殖 、 果 园 及 设施 农业 
生产 、 农 产品 的 保鲜 、 加 工 、 储 运 农机 化 项 目 , 丰富 
城乡 人 民 的 “菜篮子 ”。 

(三 ) 要 根据 发 展 “ 两 高 - - 优 ” 农 业 的 要 求 , 重 


政策 法 规 及 重要 文件 


点 围绕 粮 、 棉 、 油 生产 机 械 化 关键 技术 、 节 本 增 效 技 
术 、 名 特 优 农产品 生产 开发 机 械 化 技术 ,储备 - 批 技 
术 水 平 高 ， 增 产 增收 效益 好 示范 性 强 的 农机 化 技术 
HH. 

(四 ) 要 根据 国内 .国际 市 场 的 需求 , 有 重点 、 有 
计划 地 进行 招商 引资 , 积极 发 展 “三 资 ”企业 和 “三 
来 一 补 ” 及 立足 本 地 资源 开发 出 口 蚀 汇 等 外 向 型 企 
业 , 为 吸收 农村 多 余 劳 力 , 扩大 农业 出 口 创 汇 , 促进 
农村 经 济 的 发 展 做 出 贡献 。 农 机 管理 系统 的 企业 还 
应 积极 创造 条 件 , 到 国外 创办 合资 .独资 企业 ,为 我 
国 农机 化 技术 和 产品 出 日 ， 探 索 境 外 办 企业 的 路 子 
积累 经 验 。 

四 、 加 强 领 导 , 制订 措施 , 推动 农机 化 外 经 工作 
开展 

(一 ) 加 强 对 农机 化 外 经 工作 的 领导 。 各 级 农机 
管理 部 门 要 在 思想 上 切实 重视 农机 化 外 经 工作 ， 进 
一 步 提 高 对 农机 化 外 经 工作 的 重要 性 和 紧迫 性 的 认 
识 , 切 实 将 其 摆 到 重要 议事 日 程 ,要 拿 出 更 多 的 精力 
考虑 加 强 农机 化 外 经 工作 ， 推 动 农机 化 系统 对 外 开 
放 的 思路 , 研究 政策 ,解决 问题 ,农机 化 外 经 工作 不 
仪 涉及 技术 、 生产 和 管理 , 更 多 地 与 兴办 实业 、 开 发 
市 场 、 发展 农业 生产 、 农 村 经 济 紧密 相 联 , 因此 应 花 
气力 创新 性 的 研究 农机 化 外 经 工作 ， 调 动 各 方面 的 
有 利 因 素 ， 推 进 农机 化 外 经 工作 的 健康 发 展 。 

(二 ) 加 强 农 机 化 外 经 队伍 建设 。 建立 一 支 业务 
素质 高 工作 作风 好 的 外 经 ,外 事 队 伍 , 是 搞 好 农机 化 
外 经 工作 的 基础 。 各 省 (自治 区 、 直 辖 市 、 计 划 单 列 
市 ) 农 机 管理 部 门 , 应 有 负责 农机 化 外 事 外 经 工作 的 
机 构 和 专职 人 员 ， 并 为 他 们 提供 必要 的 经 费 和 工作 
条 件 。 

(=) 加 强 农机 化 外 经 工作 管理 。 各 地 农机 管理 
部 门 要 加 强 对 农机 化 系统 利用 外 资 , 引 进 技术 、 对 外 
经 济 合 作 、 人 员 派 出 的 管理 , 做 好 相关 工作 的 指导 、 
协调 和 服务 。 对 已 立项 准备 实施 和 已 经 实施 的 农机 
化 外 资 项 目 ， 农 机 管理 部 门 要 加 强 对 项 目 实施 的 监 
督 、 协 调和 管理 , 保证 项 目 实施 达到 预定 的 目的 ; 要 
加 强 农机 化 系统 的 “三 资 ” 企 业 、“ 三 来 一 补 ” 企 业 
的 管理 , 重点 抓 好 协调 和 服务 , 健全 各 项 规章 制度 ; 
要 开拓 农机 化 技术 和 管理 人 员 出 国 培训 .研修 ,考察 
渠道 , 并 有 领导 、 有 组 织 、 有 计划 地 派出 ; 要 加 强 农 
机 化 科研 系统 对 外 技术 交流 ， 重 点 围绕 我 国 农业 生 
产 、 农 村 经 济 急 需 解决 、 提 高 的 技术 问题 , 积极 开展 
引进 、 消 化 、 吸 收工 作 ，。 

(四 ) 加 强 农机 化 外 经 人 员 的 业务 培训 。 各 地 农 
机 管理 部 门 应 根据 实际 情况 ， 对 从 事 农机 化 外 经 工 
作 人 员 的 外 语 、 外 经 .外 事 等 方面 的 业务 知识 进行 培 
训 , 提高 业务 素质 , 尽快 建立 农机 化 外 经 工作 队伍 。 

(五 ) 加 强 农机 化 外 经 信息 网 络 建设 .各 地 农机 
管理 部 门 在 加 强 农 机 化 外 经 信息 网 络 建设 工作 中 ， 
应 把 农机 化 外 经 信息 交流 工作 与 农机 化 信息 交流 工 
作 、 当 地 经 济 、 财政 、 金融、 商贸 等 部 门 的 外 经 信息 
网 络 结合 起 来 ,做 好 农机 化 外 经 信息 交流 工作 .要 认 
真 研究 ,落实 目前 国家 现 有 对 外 开放 的 有 关 方 针 、 政 
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策 、 法 规 , 积 极 参与 有 关外 事 外 经 政策 的 制定 并 应 结 
合 当地 的 实际 情况 提出 和 制定 农机 化 外 经 工作 的 思 
路 、 工 作 计划 和 相关 制度 、 办 法 、 措 施 ， 


农业 部 农业 机 械 化 管理 司 
关于 贯彻 《农业 机 械 维修 
工人 技术 考核 办 法 》 的 意见 


(1995 年 5 月 15 8 (1995) 
KR MA) 字 第 27 号 ) 


各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 主管 农机 化 管理 工作 的 厅 
(fay): 

为 了 更 好 地 贯彻 执行 《农业 机 械 维修 LAGER 
考核 办 法 》 CR (机 ) 发 1994) 6 号 ， 以 下 简称 
《办 法 汀 , 推进 农机 维修 行业 管理 , 提高 二 人 技术 水 
平 ， 现 就 贯彻 《办 法 》 提 出 如 下 意见 ， 

农机 维修 工人 技术 考核 ,是 社会 主义 市 场 经 
济 条 件 下 ,农机 维修 行业 管理 的 主要 内 容 之 o 
证 维修 质量 的 重要 措施 .。《 办 法 》 是 技术 考核 工作 的 
依据 ,贯彻 《办 法 》 不 是 简单 的 换 证 发 让 , 而 是 要 通 
过 贯彻 《办 法 》， 履行 行业 管理 的 职责 , 促进 从 业 人 
员 技 术 水 平 的 提高 。 各 地 要 将 农机 维修 工人 的 技术 
培训 、 考 核 和 管理 工作 纳入 行业 管理 的 重要 1. 作 日 
程 ， 加强 领导 , 认真 研究 贯彻 《办 法 》 的 具体 意见 和 
方案 。 

二 、 各 级 农机 管理 部 门 应 落实 专 、 兼 职 人 员 , 认 
真 搞 好 农机 维修 网 点 和 从 业 人 员 的 调查 统计 ， 掌 握 
网 点 的 数量 、 变 动情 况 和 从 业 人 员 的 技术 水 平 状况 ， 
为 制定 培训 、 考 核 计划 打 好 基础 。 

三 、 认 真 做 好 建 档 工 作 . 省 、 地 、 县 分 工 负责 建 
立 高 、 中 、 初级 农机 维修 工人 技术 档案 ,将 辖区 内 农 
机 维修 工人 基本 情况 、 培训 考核 成 绩 、 换 发 证 件 、 检 
审结 果 等 情况 登记 入 册 、 整 理 归档 。 

四 、 省 .地 .县 要 建立 农机 维修 工人 技术 痊 核 委 
AS. 分 别 负 责 高 、 中 、 初级 农机 修理 工 的 考核 、 审 
定 。 技 术 考 核 委员 会 由 同 级 农机 管理 部 门 审批 , 报 计 
… 级 农机 管理 部 门 备案 。 其 成 员 -- 般 由 5~?7 人 组 
成 ， 企 期 3 E, 

五 .农机 维修 工人 技术 培训 .考核 工作 要 逐步 实 
现 规范 化 .制度 化 。 培 训 与 考核 应 独立 进行 , 从 1997 
年 起 技术 考核 试题 由 省 (区 ,市 ) 农机 管理 部 门 从 全 
国 统一 试题 库 提取 。 目前 , 暂 由 各 省 (区 、 吊 ) 农机 
管理 部 门 根据 4 中 华人 民 共 和 国 工 人 技术 等 级 标准 》 
规定 的 要 求 统一 命题 。 

六 、 各 地 在 发 证 工作 中 ,应 主动 与 地 方 劳 动 部 门 
协商 ， 从 本 地 区 的 实际 出 发 ,明确 职责 ， 加 强 配 从， 
保持 农机 部 门 对 维修 行业 的 有 效 管理 ， 确 保 发 证 工 
作 的 质量 ,使 同一 等 级 持 证 人 员 的 技术 水 平 基本 相 
同 ， 满 足 维修 工人 流动 的 需要 。 

七 、 省、 地 、 县 农机 管理 部 门 分 别 签发 高 、 中 、 
初级 工 的 《技术 合格 证 书 》, 报 上 一 级 农机 管理 部 门 
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备案 。 

八 、 对 已 取得 原 八 级 制 技术 等 级 证 书 的 三 、 六 、 
ARI., 可 直接 换 发 新 的 初中 、 高 级 工 《 技 术 合格 
证 书 》 对 已 取得 其 他 级 别 证 书 的 ， 需 经 “认定 考 
核 ” 合 格 后 换取 相应 的 新 证 书 。“ 认 定 考核 ”办 法 由 
省 (区 、 市 ) 农 机 管理 部 门 根据 有 关 标 准 并 结合 本 地 
区 实际 制定 。 全 国 的 换 证 工作 要 求 1996 年 底 前 完 
成 ， 原 八 级 制 技 术 等 级 证 书 1997 年 1 月 1 日 起 作 
废 。《 技 术 合 格 证书 》 签 发 办 法 见 附件 。 

九 、 工 人 等 级 从 八 级 制 改 为 初 、 中 、 高 三 级 制 ， 
需要 有 一 个 过 渡 阶 段 .初级 工 晋 升 中 级 工 , 或 中 级 工 
晋升 高 级 工 的 从 业 年 限 , 暂 由 各 省 (区 、 市 ) 规定 。 

十 、 对 持 有 《技术 合格 证 书 》 的 农机 维修 工人 ， 
由 发 证 机 关 每 两 年 组 织 审验 一 次 。 审 验 可 结合 维修 
网 点 年 检 进 行 。 对 审验 不 合格 者 允许 在 3 个 月 内 复 
检 ， 如 再 不 合格 ,收回 《技术 合格 证 书 》。 对 超期 不 
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参加 审验 者 ,其 《技术 合格 证 书 》 上 自行 失效 。 《技术 
合 客 证 书 》 有 效 期 五 年 ， 到 期 应 更 换 新 证 。 

十 一 、 农 机 维修 工 的 培训 、 考核、 发 证 工作 所 发 
生 的 农机 服务 费 , 依照 《办 法 》 第 十 二 条 规定 办 理 ， 
各 级 农机 管理 部 门 要 主动 与 物价 部 门 取 得 联系 ， 根 
据 当 地 的 经 济 发 展 水 平 、 物 价 等 因素 制定 相应 的 收 
费 标 准 和 管理 办 法 。 

十 二 、 各 级 农机 管理 部 门 要 对 农机 维修 工人 技 
术 考 核 工作 定期 进行 督促 和 检查 。 对 在 工作 中 做 出 
突出 成 绩 的 单位 和 个 人 予以 表彰 。 对 考核 .评审 过 程 
HRV. HARTA. FRA He A 
H, 
RCE (PML PRE ET AR ROG MIE) BR 
办 法 

(本 书 编 者 注 : 附件 略 ) 
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第 十 部 分 


农机 工业 及 农机 化 管理 机 构 
















































































































































































































































































一 、 国 务 院 各 部 农机 管理 机 构 
机 械 工 业 部 农业 装备 司 北京 西城 区 三 里 河 路 46 号 100823 68595054 高 元 思 
机 械 工 业 部 内 燃 机 大 行业 规划 办 公 室 | 北京 西城 区 三 里 河 路 46 号 100823 68595061 EA 
农业 部 农业 机 械 化 管理 司 北京 农 展 馆 南 里 11 号 100026 64192816 魏 克 住 
农业 部 农 明 局 北京 农 展 馆 南 里 11 号 100026 64192656 Bo Si IE 
农业 部 畜牧 兽医 司 北京 农 展 馆 南 里 11 号 100026 64192844 HEAR 
全 国 饲 料 工业 办 公 室 北京 农 展 馆 南 里 11 号 100026 64192844 IFAR (FE) 
农业 部 渔业 局 北京 农 展 馆 南 里 11 号 100026 64192936 E Ae Wi 
农业 部 乡镇 企业 局 北京 农 展 馆 南 里 11 号 100026 64192746 齐 景 发 
农业 部 环保 能 源 司 北京 农 展 馆 南 里 11 号 100026 64192948 ERA 
林业 部 林业 机 械 管理 办 公 室 北京 东城 区 和 平 里 东 街 18 号 100714 64278829 杭 锡 勤 
水 利 部 机 械 局 北京 白 广 路 二 条 2 号 10076] 63202302 汉 丽 珍 
水 利 部 水 电 及 农村 电气 化 司 北京 白 广 路 二 条 2 号 10076] 63202888 郑 A 
水 利 部 农村 水 利 司 北京 白 广 路 二 条 2 号 100761 63202869 k 雷 
电力 工业 部 水 电 开 发 与 农村 电气 化 司 | 北京 府 右 街 137 号 100031 63415096 张 学 知 . 
国内 贸易 部 工业 司 北京 西城 区 月 坛 北 街 25 号 100834 68392353 王 树 培 
国内 贸易 部 机 电 设 备 流通 司 北京 西城 区 月 坛 北 街 25 号 100834 68391708 顾 向 东 
中 华 全 国 供 销 合 作 总 社 棉 麻 局 北京 西城 区 复 内 大 街 45 号 100801 66094717 黄 ot 
二 、 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 、 计 划 单 
列 市 农机 工业 管理 机 构 
北京 市 农机 总 公司 北京 复兴 路 2 号 100038 63273336 刘 振 山 
北京 市 汽车 工业 总 公司 北京 宣武 区 南 纬 路 31 号 100050 63033185 马 守 平 
天 津 市 机 械 工 业 管 理 局 天 津 和 平 区 锦州 道 2 号 300020 7303067 金 纪元 
天 津 市 汽车 工业 总 公证 天 津 和 平 区 烟台 道 78 号 300040 3310858 纪 学 激 
河北 省 机 械 电 子 工业 厅 河北 石家庄 市 合作 路 9 号 050051 7044441 杜 书 箱 
山西 省 机 械 电 子 工 业 厅 山西 太原 市 并 州 路 143 号 030001 4040912 牛 建 业 
内 蒙古 自治 区 冶金 机 械 工业 厅 内 蒙 呼和浩特 市 新 华 街 1 号 010055 6963041 乔 岐 山 
辽宁 省 机 械 工 业 厅 辽宁 沈阳 市 和 平 区 四 马路 28 号 110032 3871987 陈 国 涛 
大 连 市 机 械 工业 管理 局 辽宁 大 连 市 人 民 路 5 号 116001 2638811 李 学 勤 
吉林 省 机 械 工 业 厅 吉林 长 春 市 富 锦 路 2 一 1 号 130021 5660606 陶 长 福 
黑龙 江 省 机 械 工 业 厅 黑龙 江 哈 尔 洗 市 和 平 路 60 号 150040 2625678 刘 柏 常 
上 海 市 机 电工 业 控股 (集团 ) 公司 上 海 四 川中 路 110 号 200002 63215530 HN 
上 海 市 郊 县 工业 管理 局 上 海 市 中 山东 一 路 14 号 200002 63212793 周文 玄 
江苏 省 机 械 工 业 厅 江苏 南京 市 中 山北 路 32 号 210008 3210427 许 汉 文 
浙江 省 机 械 工业 厅 浙江 杭州 市 大 学 路 高 官 弄 9 号 310009 7048124 BF 
宁波 市 机 械 工 业 局 浙江 宁波 市 解放 南路 78 号 315000 7301349 姚 光辉 
安徽 省 机 械 工 业 厅 安徽 合肥 市 庐江 路 22 号 230001 2650291 许 金 和 
福建 省 机 械 工 业 厅 福建 福州 市 省 府 路 1 号 350001 7552772 BR IC 
厦门 市 经 济 委 员 会 福建 厦门 市 湖滨 北 路 61 号 361012 5059487 
江西 省 机 械 工 业 厅 江西 南昌 市 北京 西 路 50 号 330046 6226768 李 立 德 
山东 省 机 械 工业 打 山东 济南 市 解放 路 134 号 250013 6948991 张建国 
青岛 市 机 械 工 业 总 公司 山东 青岛 市 湖南 路 37 号 266001 2865867 HER 
河南 省 机 械 电 子 工业 厅 河南 郑州 市 红旗 路 3 号 450003 9955344 RE at 
湖北 省 机 械 工 业 厅 MAIER RA BR 245 号 430070 7814430 WAG 
湖南 省 机 械 工 业 厅 湖南 长 沙市 东 茅 街 49 号 410002 4425374 EH 
广东 省 机 械 电 子 工业 厅 广东 广州 市 环 市 中 路 315 号 510030 83329981 RE 
深圳 市 经 济 发 展 局 广东 深圳 市 上 步 中 路 8 号 518006 2240974 陶 炎 民 
广西 壮族 自治 区 机 械 工 业 厅 广西 南宁 市 民主 路 17 号 530023 5863841 Atit 
海南 省 机 械 工 业 局 海南 海口 市 海 秀 大 道 17 号 570005 6796852 喜庆 海 
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四 川 省 机 械 工业 厅 四 川 成 都 市 人 民 东 路 1 号 610013 6634892 

重庆 市 机 械 工 业 管理 局 四 川 重庆 市 江北 区 观音 恬 小 湾 二 村 630020 7854462 
贵州 省 机 械 工 业 厅 贵州 贵阳 市 瑞金 中 路 80 号 550003 5824322 
云南 省 机 械 工 业 厅 云南 昆明 市 白 塔 路 27 号 650011 3166968 
西藏 藏族 自治 区 经 贸 体 改 委员 会 西藏 拉萨 市 林 廓 北 路 16 号 350000 6322565 
陕西 省 机 械 工 业 厅 陕西 西安 市 新 城 广场 省 府 大 楼 710004 7293410 
甘肃 省 机 械 集 团 公司 甘肃 兰州 市 城关 区 农民 埠 105 号 730000 8415001 
青海 省 机 械 电 子 工 业 厅 青海 西宁 市 西 大 街 66 号 810000 8247915 









750001 
830002 


5043074 
2819889 


宁夏 回族 目 治 区 重工 业 厅 
新 疆 维 吾 尔 自治 区 机 械 电 子 工 业 厅 


宁夏 银川 市 凤凰 北 街 46 号 
新 疆 乌 鲁 木 齐 市 光明 路 17 号 










































三 、 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 、 计 划 单 
































































































































































































列 市 农机 化 管理 机 构 
北京 市 农机 总 公司 北京 海淀 区 复兴 路 2 号 100038 63466193 
天 津 市 农机 局 天 津 河 西区 气象 台 路 91 号 300074 3344108 
河北 省 农机 局 河北 石家庄 市 裕 华 路 富强 街 1 号 050051 6341003 
山西 省 农机 局 山西 太原 市 新 建 路 中 段 28 号 030002 3040141 
内 蒙古 农机 局 内 蒙 呼和浩特 市 新 华 大 街 1 号 010055 6965005 
辽宁 省 农机 局 辽宁 沈阳 市 和 平 区 太原 街 2 号 110001 2825293 
大 连 市 农 牧 业 局 农机 处 辽宁 大 连 市 沙河 口 区 泉涌 街 79 号 116001 4648527 
吉林 省 农机 局 吉林 长 春 市 斯 大 林 大 街 60 号 130061 8923206 
黑龙 江 省 农机 局 黑龙 江 哈 尔 滨 市 南岗 区 文明 街 17 号 150001 2625507 
上 将 农机 局 上 上海 西藏 中 路 90 号 200001 63205573 
江苏 省 农机 局 江苏 南京 市 北京 西 路 24 号 210024 3317166 
浙江 省 农机 局 浙江 杭州 市 环 城 北 路 71 号 310006 5102799 
宁波 市 农机 局 浙江 宁波 市 解放 北 路 91 号 315000 7361548 
安徽 省 农机 局 安徽 合肥 市 徽州 路 31 号 230001 2655633 
福建 省 农机 局 福建 福州 市 通 湖 路 109 号 350001 7555822 
厦门 市 农机 管理 总 站 福建 厦门 市 湖滨 南路 18 一 1 号 361004 2017091 
江西 省 农机 局 江西 南昌 市 第 四 交通 路 省 府 大 院 330046 6225631 
山东 省 农机 局 山东 济南 市 解放 路 15 号 250013 8930273 
青岛 市 农机 局 山东 青岛 市 广西 路 47 号 266001 2862078 
河南 省 农机 局 河南 郑州 市 红旗 路 3 号 450003 5952490 
湖北 省 农机 局 湖北 武汉 市 汉口 胜利 街 194 号 430014 2811696 
湖南 省 农机 局 湖南 长 沙市 胜利 路 223 号 410007 5557221 
广东 省 农机 局 广东 广州 市 环 市 中 路 315 5 510060 83331450 
广西 壮族 自治 区 农机 局 广西 南宁 市 民主 路 17 号 530023 5865094 
海南 省 农机 局 海南 海口 市 海 府 路 省 府 大 楼 11 号 570004 5338097 
四 川 省 农机 局 四 川 成 都 市 新 华 大 道德 盛 路 50 号 610017 5678461 
重庆 市 农机 水 电 局 四 川 重庆 市 市 中 区 人 民 路 234 号 630015 3852855 
贵州 省 农机 局 贵州 贵阳 市 延安 西 路 67 号 550003 4842323 
云南 省 农机 局 云南 昆明 市 北京 路 和 平 新 村 3 号 650011 3166247 
西藏 藏族 自治 区 农 牧 业 机 械 管理 局 | 拉萨 市 金 珠 中 路 92 号 850002 6335080 
陕西 省 农机 局 陕西 西安 市 陵园 路 北 段 6 号 710068 7219476 
甘肃 省 农机 局 甘肃 兰州 市 滨河 东 路 209 号 730030 8821153 
青海 省 农机 局 青海 西宁 市 同仁 路 27 号 810001 6134922 
宁夏 回族 自治 区 农机 化 总 公司 宁夏 银川 市 解放 西 街 128 号 750001 5043974 
新 疆 维 吾 尔 自治 区 农机 局 新 疆 乌鲁木齐 市 新 医 路 4 号 830000 4813603 
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公司 名 称 通 讯 地 址 

中 国 工 程 与 农机 进出 口 公 局 北京 旱 城 路 43 号 100037 
中 国 林 业 机 械 工 业 公 司 北京 市 和 平 里 七 区 25 号 楼 100013 
中 国 农业 机 械 总 公司 北京 西城 区 月 坛 南 街 26 号 100825 

中 国 农 业 机 械 华 北 公司 天 津 和 平 区 赤峰 道 10 号 30004] 

中 国 农 业 机 械 华 东 公 司 上 海 汉 口 路 422 号 200001 

中 国 农业 机 械 东 北 公司 辽宁 沈阳 市 于 洪 区 崇 山 东 路 28 号 110032 

中 国 农业 机 械 中 南 公司 寡 北 武汉 市 青年 大 道 80 号 430015 

中 国 农业 机 械 西 南 公司 四 川 成 都 市 东 门 街 74 号 610031 
北京 市 农机 公司 北京 广安 门 外 红 居 南 街 1 号 100055 
天 津 市 农机 总 公司 天 津 和 平 区 赤峰 道 76 号 300041 
河北 省 农机 总 公司 河北 石家庄 市 槐 中 路 15 号 050021 
山西 省 农机 总 公司 山西 太原 市 新 建 北 路 30 号 030002 
内 蒙古 农 牧 业 机 械 经 销 集 团 总 公司 内 蒙 呼 和 浩特 市 大 学 路 14 号 010020 
辽宁 省 农机 总 公司 辽宁 沈阳 市 大 东区 北海 222 号 110043 
吉林 省 农机 总 公司 吾 林 长 春 市 西安 大 路 5 号 130061 
黑龙 江 省 农机 供应 公司 黑龙 江 哈 尔 滨 市 南岗 区 文 景 街 40 号 150040 
上 海 市 农机 供应 公司 上 海 延 安 中 路 452 号 200041 
江苏 省 农机 公司 江苏 南京 市 中 央 路 300 号 210037 
浙江 省 农机 公司 浙江 杭州 市 民 山 西 路 178 号 310004 
安徽 省 农机 公司 安徽 合肥 市 明光 路 78 号 240011 
福建 省 农机 公司 福建 福州 市 杨 桥 路 24 号 350001 
江西 省 农机 总 公司 江西 南昌 市 省 府 大 院 330046 
山 京 省 农机 集团 公司 山东 济南 市 解放 路 15 号 250013 
河南 省 农机 公司 河南 郑州 市 红旗 路 东 段 450003 
湖北 省 农机 总 公司 湖北 武汉 市 长 春 街 77 号 430010 
湖南 省 农机 总 公司 湖南 长 沙市 胜利 路 223 号 410007 
广东 省 农机 供应 公司 广东 广州 市 纺织 路 东沙 街 18 号 510220 
广西 壮族 自治 区 农机 供应 总 公司 广西 南宁 市 民主 路 17 号 530023 
海南 省 农机 公司 海南 海口 市 海 秀 大 道 88 号 570206 
四 川 省 农机 供应 总 公司 四 川 成 都 市 少 成 路 5 号 610015 
贵州 省 农机 公司 | 贵州 贵阳 市 沙 冲 路 171 号 550002 
云南 省 农机 总 公司 云南 昆明 市 北京 路 571 一 574 号 650011 
西藏 藏族 自治 区 农 牧 业 机 械 公 司 西藏 拉萨 市 金 珠 中 路 92 号 850002 
陕西 省 农机 总 公司 陕西 西安 市 西 五 路 18 号 710004 
甘肃 省 农机 公司 甘肃 兰州 市 滨河 东 路 209 号 730030 
青海 省 农 牧 机械 公 司 青海 西宁 市 长 江 路 59 号 810000 
宁夏 回族 自治 区 农机 总 公司 甘肃 银川 市 新 城 铁 东北 街 8 号 .750011 
新 疆 维 吾 尔 自治 区 农机 总 公司 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 新 华南 路 48 号 830002 
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邮政 编码 | 电话 号 码 


68417733 
64214255 
68532081 
3313255 
63204139 
6896291 
5797955 
6645997 
62365185 
3310721 
5815826 
7061158 
6922672 
8853827 
7994324 
2621636 
63271829 
3307409 
5158638 
4484661 
7551440 
6224727 
8951240 
5951511 
2895260 
4477032 
84429834 
5628516 
8662251 
6646190 
5824424 
3133980 
6335080 
7292937 
8886634 
6141951 
3066190 
8216704 

















































=: er 理事 长 
协会 及 分 会 、 委 员 会 名 称 w mM 地 H 邮政 编码 } 电话 号 码 
中 国 农 业 机 械 工 业 协 会 北京 西城 区 月 坛 南 衡 26 号 100825 168534358 
拖拉 机 分 会 河南 洛阳 市 西 苑 路 39 号 洛阳 拖拉 机 所 内 | 471039 | 4974924 
农用 运输 车 分 会 北京 西城 区 月 坛 南 街 26 号 100825 |68533202 
齿轮 及 齿轮 箱 分 会 河南 洛阳 市 西 苑 路 39 号 洛阳 拖拉 机 所 内 | 471039 | 4974924 
车 轮 分 会 河南 洛阳 市 西 苑 路 39 号 洛阳 拖拉 机 所 内 | 471039 | 4974924 
耕 整 种 植 机 械 分 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 162017131 
-2431 
旋 耕 机 械 分 会 江苏 南京 市 中 山门 外 柳 营 100 号 210014 | 443276] 











植保 机 械 分 会 江苏 苏州 市 人 民 路 163 号 215005 | 7274666 
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` 理事 长 
zh Le on Am 时 ` H A Ay 





排灌 机 械 分 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 |62017131| pE | ERE 
-2480 
水 利 机 械 分 会 吉林 长 春 市 南湖 大 路 21 号 130012 | 5953225 | ian | 高 国 柱 
挂车 及 力 车 分 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 |62017131) JEA | RMB 
-2440 
挂机 挂 桨 分 会 江苏 南京 市 上 海路 4 号 210029 | 6646093; BEŻ | 路 航 师 
收获 及 场 上 作业 机 械 分 会 北京 西城 区 月 坛 南 街 26 号 100025 |68534688| ‘FRE | eet 
风力 机 械 分 会 北京 西城 区 月 坛 南 街 26 号 100825 |68513557) ARE | ee 
畜牧 及 饲料 加 工 加 机 械 分 会 | 北京 西城 区 月 坛 南 街 26 号 100825 |68534688} HERE | WKAR f 
粮油 机 械 分 会 北京 西城 区 月 坛 北 街 25 号 100834 |68392353| 尝 二 南 | 林 ø 
农 副 产品 加 工 机 械 分 会 北京 西城 区 月 坛 南 街 26 号 100825 |68534688) ERS AAT 
种 子 加 工 及 粮食 处 理 设备 分 会 | 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 |62017131| "mR KE% 
-2461 
淡水 及 滩涂 养殖 机 械 分 会 江苏 南京 市 上 海路 4 号 210029 | 6646843 | RIE (KR 
省 、 市 、 区 工作 委员 会 湖南 长 沙市 下 笨 湘 街 7 号 410002 | 5558154 | ERX | Bape 
产品 宣传 委员 会 北京 西城 区 月 坛 南 街 26 号 100825 |68523380| BRIS | 朱 振 庄 
企业 管理 委员 会 江苏 无 锡 市 人 民 西 路 107 号 威 孚 股份 有 限 | 214031 | 2078345 杨 红 旗 | 杨 国 俊 
公司 内 -240 
质量 管理 委员 会 北京 西城 区 月 坛 南 街 26 号 100825 |68534358 
拖拉 机 行业 价格 委员 会 河南 洛阳 市 润 西区 第 一 拖拉 机 厂 内 471004 | 4973040 | XUR [J X 
标准 化 委员 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 |62017131| HA PEKE 
-2636 
铸造 工艺 委员 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 |62017131 i | Ae Se 
-2434 
劳动 效率 委员 会 北京 崇文 门 外 东 便门 箭楼 100062 165121989} 4 RER 
( 转 ) 
中 国内 燃 机 工业 协会 
(主任 委员 ) 

中 国内 人 燃 机 工业 协会 北京 西城 区 月 坛 南 街 26 号 100825 |68532003 TER 
单 缸 柴油 机 分 会 江苏 常州 市 怀 德 中 路 123 号 常州 柴油 机 厂 内 | 213002 | 6603656 AS (= 
Bit) SLR CHL S | 四 川 成 都 市 外 北 昭 觉 寺 南路 610082 | 3331723 徐 忠义 
中 等 缸径 多 人 缸 柴油 机 及 增 压 器 | 上 海 杨浦 区 军工 路 上 海 柴 油 机 股份 有 限 公 | 200432 |65493506 (i + 

分 会 司 内 

中 低速 柴油 机 分 会 辽宁 大 连 市 西 岗 区 大 连 船 用 柴油 机 厂 内 116021 | 3637574 于 兆 波 

小 汽油 机 分 会 天 津 七 里 台 天 津 大 学 院内 300072 | 3341551 赵 申 

多 和 汽油 机 及 散热 器 分 会 吉林 长 春 市 朝阳 区 东风 大 街 一 汽 发 动机 厂 | 130011 | 5907658 王立 志 
内 

油泵 油嘴 分 会 上 海 浦东 大 道 2748 号 上 海 柴 油 机 股份 有 | 200129 |58713910 Eme 
限 公 司 油泵 分 厂 内 

Ut PM BE a} 安徽 蚌 坟 市 凤 阳 路 220 ESET A | 233043 | 3014324 KKE 

冷却 水 泵 机 油泵 分 会 江西 九江 市 莲花 妙 智 铺 庐 山水 泵 厂 内 332008 | 8903272 朱 建 申 

负 赛 活 蹇 环 分 会 河北 石家庄 市 长 安 区 和 平 东 路 8 号 石家庄 | 050031 | 5054061 Ear fl 
内 配 厂 内 

活塞 活塞 销 分 会 上 海 云 岭 东 路 570 号 200062 |62346011 Ie Hy HE 

轴瓦 分 会 江苏 南通 市 唐 闸 南 市 后 园 226002 | 5544059 施 进 宇 

进 排 气 机 构 分 会 上 海军 工 路 2500 号 200432 |65485865 沈 水 生 

电机 电器 分 会 EHER 340 号 200082 165124945 徐 国 上 
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化 油 器 磁 电 机 分 会 


ii M 地 址 邮政 编码 | 电话 号 码 


四 川 涪陵 市 桥 南 路 18 号 四 川 三 爱 工 业 股 | 648006 | 222478 
份 有 限 公 司 内 













































曲轴 连 杆 及 高 强度 螺栓 分 会 | 河北 承德 市 双 桥 区 大 石 庙 承 德 市 曲轴 连 杆 | 067000 | 2084128 林学 优 
厂 内 

财务 价格 工作 委员 会 dC at BABA R 31 号 北京 内 燃 机 和 集团 | 100022 167715588 李 中 刚 
总 公司 内 

劳动 教育 工作 委员 会 吉林 长 春 市 南 关 区 吉林 工业 大 学 内 130025 | 5684577 蒋 疝 佩 

企业 管理 委员 会 江苏 无 锡 市 人 民 西 路 107 号 无 锡 威 孚 股份 | 214031 | 2708345 杨 国 俊 
ARARA -248 

质量 管理 委员 会 北京 月 坛 南 街 26 号 100825 168532003 





中 国 林 业 机 械 协 会 






协会 及 专业 委员 会 名 称 
中 国 林业 机 械 协 会 



















北京 和 平 里 7 区 25 楼 100013 |642C1132 




























木材 采 运 机 械 专 业 委 员 会 黑龙 江 险 尔 滨 市 和 兴 路 8 号 150040 | 6663161 许 其 春 
人 造 板 设备 专业 委员 会 北京 和 平 里 7 区 25 楼 150013 |64215203 路 建 
营 林 机 械 专业 委员 会 黑龙 江 哈 尔 滨 市 南岗 区 学 府 路 374 号 150086 | 6661137 苏 忠 明 
园林 机 械 专 业 委 员 会 北京 右 安 门 外 二 条 燕 南 大 厦 A E 100054 |63292890 Ey By 
木工 刀具 、 刃 具 专 业 委 员 会 | 天 津南 开 区 临潼 路 19 号 300110 | 7367561 金 培 列 
木工 机 械 专 业 委员 会 黑龙 江 哈尔滨 市 和 兴 路 8 号 150040 | 6661137 王国 才 












林业 小 型 动力 机 械 及 工具 专业 | 黑龙 江 哈 尔 滨 市 南岗 区 学 府 路 62 号 150086 | 6661137 


委员 会 





中 国 农 业 机 械 学 会 


=. 、 理事 长 P 


中 国 农业 机 械 学 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 |62017131 
-2291 
农机 化 学 会 北京 海淀 区 清华 东 路 北京 农业 工程 大 学 内 | 100083 |62017267 
-261 
耕作 机 械 学 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 | 6201713 
-2431 
拖拉 机 学 会 河南 洛阳 市 润 西区 洛阳 拖拉 机 研究 所 内 471039 | 4974849 
收获 加 工 机 械 学 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 |62017131 
-24352 
排灌 机 械 学 会 江苏 镇 江 市 东 郊 江苏 理工 大 学 内 212013 | 8780030 
畜牧 机 械 学 会 内 蒙 呼 和 浅 特 市 昭 乌 达 路 1 号 010010 | 4962211; 门 鸿 宾 
材料 与 制造 技术 学 会 北京 德 外 北 沙 滩 1 号 100083 |62017131| 张 伯 明 
. -2538 
基础 技术 学 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 |62017131! 邓 达 华 
-2686 
农机 维修 学 会 黑龙 江 呼 兰 县 火车 站 南 150501 | 21279 z: HAR 
农机 化 技术 经 济 学 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 |62017131) KE 


-2407 


地 面 机 器 系统 学 会 北京 海淀 区 清华 东 路 中 国 农业 大 学 内 100083 |62017267! 余 群 
-418 
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学 会 名 称 通讯 地 址 下 编码 | 电话 | AM 
农机 市 场 学 会 北京 北京 西城 月 坛 南 街 26 号 100825 |68527538 ' 
能 源 动力 学 学 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 162017131 

-2525 
农垦 农机 化 学 会 北京 昌平 农垦 管理 干部 学 院 102209 | 2911144 董 明亮 
-267 
标准 化 学 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 |62017131 陈 俊 宝 
-2636 
编辑 委员 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 |62017131 Xf Sit SE 
-2610 
教育 工作 委员 会 吉林 长 春 市 吉林 工大 农机 学 院内 130025 | 5682351 陈 晓 光 
-2517 
普及 工作 委员 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 |62017131| 刘 泽 林 | 张 品 纯 
三 长 经 理工 作 委 员 会 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 162017131| 高 元 思 | 张 清 河 
-2292 
农机 监理 学 会 北京 甘 家 口 物资 部 内 19 门 10 号 100037 |68574968| 程 H | 程 H 
北京 农机 学 会 北京 复兴 路 2 号 100083 |63273336| 钱 文 林 | 程 A 
-212 
天 津 市 农机 学 会 天 津 气象 台 路 91 号 300074 | 3349198 | EWM | AA 
河北 省 农机 学 会 石家庄 市 富强 大 街 1 号 050011 | 6046105 | 陈 春风 | ERA 
山西 省 农机 学 会 山西 太原 市 南郊 黄 陵 路 1 号 030031 | 7040274| Bk | PRE 
内 蒙古 区 农机 学 会 内 蒙 呼和浩特 市 新 华 大 街 1 号 010055 | 6963176) RH ”| 安 玉 珍 
辽宁 省 农机 学 会 辽宁 沈阳 市 和 平 区 太原 街 2 号 110001 | 3839392 | Maia | 曲 平 
吉林 省 农机 学 会 吉林 长 春 市 斯 大 林 大 街 138 号 130022 | 5684702 | Sam | EHH 
黑龙 江 省 农机 学 会 黑龙 江 哈 尔 滨 市 南岗 区 文明 街 17 号 150001 | 2623971 | 马 敬 |E dh 
土 海 市 农机 学 会 上 海南 昌 路 47 号 市 科 协 内 200020 |63722040| Xz | 张 中 和 
-3315 
江苏 省 农机 学 会 南京 市 北京 西 路 24 号 210024 | 3316057 | Wf fe | Sis 
浙江 省 农机 学 会 浙江 杭州 市 劳动 路 122 号 310002 | 7021700| 王 月 举 | Wi 
安徽 省 农机 学 会 安徽 合肥 市 西门 外 七 里 塘 230031 | 5564443 | WEW ”| 肯 更 生 
福建 省 农机 学 会 福建 福州 市 六 一 路 78 号 350005 | 7550264 | Bxl Erg 
-225 
江西 省 农机 学 会 江西 南昌 市 蛟 桥 330044 | 6775141 | WRR | RT 
山东 省 农机 学 会 山东 济南 市 解放 路 134 号 250013 | 6948991 | AUL | xT 
-346 
河南 省 农机 学 会 河南 郑州 市 行政 七 街 13 号 450003 | 5953542 | Fhe (ZAR 
湖北 省 农机 学 会 湖北 武汉 市 口 胜 利 街 194 号 430014 | 2811298 | KFE | RRM 
湖南 省 农机 学 会 湖南 长 沙市 青 园 路 10 号 410004 | 5587050 陈 保 民 AKS 
广东 省 农机 学 会 广东 广州 市 石 牌 五 山路 510610 |85516437| Bath | Hie 
广西 区 农机 学 会 广西 南宁 市 安吉 路 5 号 530001 | 3133080 EEE | Rt 
四 川 省 农机 学 会 四 川 成 都 市 二 环 路 东西 段 牛 沙 便道 610066 | 4444201 | FEF | mH 
-3048 
贵州 省 农机 学 会 贵州 贵阳 市 延安 西 路 67 号 550003 | 4842815 | WF | 柴 本 云 
云南 省 农机 学 会 云南 昆明 市 环 西 路 21 号 650031 | 5157041 | BWW | 有 为 
陕西 省 农机 学 会 陕西 西安 市 陵园 6 号 710068 | 7271355 | 陈 明 彦 ”| 周 加 林 
甘肃 省 农机 学 会 甘肃 兰州 市 金昌 路 128 + 730030 | 8822821| ERR | 方 绚 二 
-235 
青海 省 农机 学 会 青海 西宁 市 南川 东 路 49 号 810021 | 6250546! 张 正品 |Ë XIE 
(H) 
宁夏 区 农机 学 会 宁夏 银川 市 西 郊 罗 家 庄 750002 | 5044508 | fx N3 ÈL 
新 疆 区 农机 学 会 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 新 医 路 4 号 830000 | 4813700 | PEINE | FMR 
-Xil 
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中 国内 燃 机 学 会 


上 海军 工 路 2500 号 上 海内 燃 机 研究 所 内 | 200432 |65485856 













中 国内 燃 机 学 会 




























































大 功率 柴油 机 分 会 上 海 青海 路 105 号 上 海 船用 柴油 机 研究 所 | 200041 |62530009 
所 内 -243 
中 小 功率 柴油 机 分 会 上 海军 工 路 2500 号 上 海内 人 燃 机 研究 所 内 | 200432 |65485856 
汽油 机 、 煤 气 机 分 会 湖北 十 卉 市 二 汽 技 术 中 心 内 442001 | 224783 
PRES. THE. PITS 天 津 市 卫 津 路 92 号 天 津 大 学 内 300072 | 7386594 
测试 技术 分 会 山西 大 同市 22 号 信箱 山西 车 用 发 动机 研 | 037036 | 523151 
究 所 内 -343 
基础 件 分 会 上 海军 工 路 2500 号 上 海内 燃 机 研究 所 内 | 200432 |65485856 
材料 和 工艺 分 会 四 川 重庆 市 石 桥 铺 渝 州 路 17 号 机 械 工 业 | 630039 | 8614626 
部 第 三 设计 研究 院内 
特种 发 动机 分 会 上 海 共 青 路 357 FF 1 号 上 海 船用 柴油 机 研 | 200090 |65435121 
究 所 内 -27 
编辑 委员 会 天 津 市 卫 津 路 92 号 天 津 大 学 热能 工程 系 | 300072 | 3319116 
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中 国 林学 会 林业 机 械 分 会 


理事 长 
黑龙 江 哈 尔 滨 市 南岗 区 学 府 路 哈尔滨 林业 | 150086 | 6663548 | 刘 效 林 | 苏 忠 明 
机 械 研 究 所 内 


农业 机 械 科研 、 设 计 单位 













中 国 林学 会 林业 机 械 分 会 


单 位 名 称 通 讯 地 址 负责 人 
中 国 农业 机 械 化 科学 研究 院 北京 德 外 北 沙 潍 1 号 100083 | (010) 62017131 | 陈 志 
中 国 农 业 工程 研究 设计 院 北京 朝阳 区 农 展 馆 南 里 100026 | (010) 65002616 | 胡 南 强 
机 械 工 业 部 洛阳 拖拉 机 研究 所 河南 洛阳 市 西 苑 路 39 号 471039 | (0379) 4921001 | FM 
机 械 工业 部 上 海内 燃 机 研究 所 上 海军 工 路 2500 号 200432 | (021) 65485856 | EZ MB 
BL BRL ML BB 7c TH AR TH FE Br 江苏 无 锡 市 钱 荣 路 15 号 241063 | (0510) 6768741 | 林 圣 光 
机 械 工业 部 呼和浩特 畜牧 机 械 研 究 所 内 蒙 呼和浩特 市 昭 乌 达 路 506 号 010010 | (0471) 4962211 | 段 家 齐 
机 械 工 业 部 第 三 设计 研究 院 四 川 重庆 市 石 桥 铺 州 路 17 号 630039 | (0811) 8612368 | 艾 为 学 
机 械 工业 部 第 四 设计 研究 院 河南 洛阳 市 润 西区 西 苑 路 13 号 471039 | (0379) 4923001 | 申 昌 明 
机 械 工 业 部 第 五 设计 研究 院 天 津南 开 区 红旗 路 370 号 300190 | (022) 3369520 | 周 国 才 
北京 农机 化 研究 所 北京 德 外 北 沙滩 1 号 100083 | (010) 62017131 | 杨 水 才 
农业 部 南京 农机 化 研究 所 江苏 南京 市 中 山门 外 柳 营 100 号 210014 | (025) 4432761 | 杨 德 水 
林业 部 北京 林业 机 械 研 究 所 北京 和 平 里 7 区 25 楼 100013 | (010) 4215203 | 路 健 
林业 部 哈尔滨 林业 机 械 研 究 所 黑龙 江 哈 尔 滨 市 南岗 区 学 府 路 374 号 | 150086 | (0451) 6661136 | 邵 振东 
水 利 部 长 春 机 械 研 究 所 吉林 长 春 市 南湖 大 路 21 号 130012 | (0431) 5952033 | Ham 
中 华 全 国 供销 合作 总 社 北京 商业 机 械 研 | 北京 海淀 区 北 洼 路 3 号 100081 | (010) 68416019 | WW {F 

究 所 

国内 贸易 部 科学 研究 院 北京 西城 区 百 万 庄 11 号 100037 | (010) 68319269 | 时 秀 英 
国内 贸易 部 济南 果品 加 工 研究 所 山东 济南 市 南 马 家 路 南 首 250014 | (0531) 8936411 | 徐 钦 德 
国内 贸易 部 南京 野生 植物 综合 利用 研究 | CT AE EH 170 号 | 210042 | (025) 5507632 | RAR 
所 
国内 贸易 部 无 锡 粮食 科学 研究 设计 院 | 江苏 无 锡 市 惠 河 路 186 号 214035 | (0510) 6706274 | FFE 
国内 贸易 部 武汉 粮食 科学 研究 设计 院 | 湖北 武汉 市 车 九泉 南路 3 号 430070 | (027) 7491076 | RBW 





国内 贸易 部 郑州 棉 麻 加 工 研究 所 河南 郑州 市 东明 路 450004 | (0371) 5955268 | EI R 
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国内 贸易 部 郑州 科学 研究 设计 院 河南 郑州 市 南阳 路 153 号 450053 | (0371) 3731165 | A $ 
国内 贸易 部 西安 油脂 科学 研究 设计 院 ”| 陕西 西安 市 劳动 北 路 56 号 710082 | (029) 4242639 | J Ha Ht 
天 津 内 燃 机 研究 所 天 津南 开 区 卫 津 路 32 号 300070 | (022) 3359116 | 李 德 宽 
-2227 
北京 市 农机 研究 所 北京 德 外 西 三 旗 100085 | (O10) 62913685 | +34] X 
天 津 市 农机 研究 所 天 津南 开 区 南湖 道 50 号 300193 | (022) 7388771 |W #& 
河北 省 农机 化 研究 所 河北 石家庄 市 裕 华 路 富强 街 1 号 050011 | (0311) 6046908 | 4 Aik 
河北 省 机 械 科 学 研究 院 河北 石家庄 市 合作 路 9 号 050051 | (0311) 7043389 | 门 瑞祥 
山西 省 农机 化 研究 所 山西 太 床 市 南部 黄 陵 路 1 号 030031 | (0351) 7042824 | 张 又 良 
内 蒙古 区 农 牧 机 械 化 研究 所 内 蒙 呼和浩特 市 新 城区 昭 乌 达 路 6 号 | 010020 | (0471) 4964139 | WERI 
辽宁 省 农机 化 研究 所 辽宁 沈阳 市 东 陵 蕊 官 桥 18 号 110161 | (024) 8416480 | Frit X 
辽宁 省 农 牧 机 械 研 究 所 辽宁 沈阳 市 皇 姑 区 歧 山 中 路 1 号 110032 | (024) 6853186 | 徐 庆 信 
吉林 省 农机 研究 所 吉林 长 春 市 斯 大 林 大 街 138 号 130022 | (0431) 5684838 | £ RIE 
黑龙 江 省 农机 工程 科学 研究 院 黑龙 江 哈 尔 滨 市 哈 平 路 三 公里 处 150040 | (0541) 6661784 | ate 
黑龙 江 省 畜牧 机 械 化 研究 所 黑龙 江 齐 齐 哈 尔 市 富 拉 尔 基 区 161041 | (0452) 6883734 | {SRE Fl 
黑龙 江 省 水 田 机 械 化 研究 所 黑龙 江 牡 丹 江 市 西 地 明 街 61 号 157011 | (0453) 6534730 | 李 成 林 
黑龙 江 省 农机 运用 研究 所 黑龙 江 绥化 市 中 直 北 路 营 林 街 3 号 152054 | (0455) 8225298 | HH R 
黑龙 江 省 农 副 产品 加 工 机 械 化 研究 所 | 黑龙 江 佳 木 斯 市 友谊 路 50 号 154004 | (0454) 8581104 | 赵 成 图 
上 海 市 农机 研究 所 上 海南 华 路 45 号 201106 | (021) 62200610 | 张 中 和 
江苏 省 农机 研究 所 江苏 南京 市 上 海路 4 号 210029 | (025) 6646093 | FER 
浙江 省 机 电 设 计 研 究 院 浙江 杭州 市 劳动 路 122 号 310002 | (0571) 7077621 | 谢 开 炎 
安徽 省 农机 研究 所 安徽 合肥 市 西门 外 七 里 塘 230031 | (0551) 5564443 | 叶 水 康 
福建 省 机 械 研 究 院 福建 福州 市 六 一 中 路 115 号 350005 | (0591) 3352247 | 何 海 翔 
江西 省 农机 研究 所 江西 南昌 市 蛟 桥 330044 | (0791) 3017141 | 杨 朝 美 
山东 省 农机 研究 所 山东 济南 市 桑 园 路 19 号 250100 | (0531) 8962575 | 刘 竹 三 
河南 省 机 械 研 究 所 河南 郑州 市 红 专 路 9 号 450003 | (0371) 5952864 | 3k +8 
湖北 省 机 电 研 究 院 湖北 武汉 市 洪山 区 石 牌 岭 14 号 430070 | (027) 7882322 | 王铁军 
湖北 省 农机 化 研究 所 湖北 武汉 市 武昌 区 南湖 李 家 墩 430046 | (027) 8877602 | Wii 
湖南 省 农机 研究 所 湖南 长 沙市 青 园 路 10 号 410004 | (0731) 5587050 | 曾 席 珍 
广东 省 农机 研究 所 广东 广州 市 石 牌 五 山路 510630 | (020) 85516437 | 黄 志 恒 
华南 热带 农业 机 械 研 究 所 广东 洪江 市 湖 秀 新 村 524091 | (0759) 3945242 | 连 士 华 
广西 区 农机 研究 所 广西 南宁 市 西 乡 塘 西 路 36 号 530007 | (0771) 3834341 | RRE 
海南 省 农机 研究 所 海南 海口 市 海 秀 大 道 17 号 570206 | (0898) 6774583 | EEP 
四 川 省 农机 研究 设计 院 四 川 成 都 市 外 东 牛 沙 便道 610066 | (028) 4444201 | 郭 Be 
贵州 省 由 地 农机 研究 所 贵州 贵阳 市 沙 冲 南路 31 号 550002 | (0851) 5793493 | 张 学 增 
云南 省 农机 研究 所 云南 昆明 市 环 城西 路 21 号 650031 | (0871) 5326288 | 3K £W 
陕西 省 农机 研究 所 陕西 成 阳 市 毕 原 西 路 9 号 712000 | (0910) 3215543 | # 军 
甘肃 省 机 械 研 究 所 甘肃 兰州 市 金昌 路 140 号 730030 | (0931) 8822821 | 任 万 才 
青海 省 机 械 科学 研究 所 青海 西宁 市 南川 东 路 49 号 810021 | (0971) 6250541 | 张 广 仁 
宁夏 区 农机 研究 所 宁夏 银川 市 西 郊 罗 家 庄 750002 | (0951) 5043828 | 戴 吉 辉 
PMR BAS RPL 新 疆 石 河 子 市 幸福 路 东 口 832000 | (0993) 2010274 | 张 德 云 
新 疆 农 科 院 农机 化 所 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 南昌 南路 1 号 830000 | (0991) 4513642 | 杨 军 
新 锤 机 械 研 究 所 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 北京 北 路 41 号 830011 | (0991) 3838785 | 张 启 曾 


部 属 农 业 机 械 大 专 院 校 
Bt 校 名 称 农机 关 专 业 设置 及 在 校 人 数 


机 械 设计 与 制造 专业 ( 原 农机 专业 ) 
本 专科 生 148 人 ， 研 究 生 AA: 
0431- 吴 博 达 汽车 与 拖拉 机 专业 ( 原 拖拉 机 专业 ) 
5682351 本 专科 生 207 人 ，、 研 究 生 31 人 
发 动机 工程 专业 〈 原 内 燃 机 专业 ) 


本 专科 生 216 人 ， 和 研究生 51 人 


吉林 长 春 市 人 民 大 街 


吉林 工业 大 学 130025 


112 号 
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( 续 ) 


院 校 名 称 ” | 通 讯 地 址 ”财政 编码 电话 号 码 负责 人 |  ” 农机 类 专业 设置 及 在 校 人 数 


农机 设计 与 制造 专业 ， 本 科 生 100 人 
汽车 拖拉 机 专业 ， 本 科 生 120 人 
农产品 加 机 械 专 业 







江苏 镇 江 市 江苏 理工 







江苏 理工 大 学 





食品 和 包装 机 械 专 业 | RAE 100 人 
内 人 慌 机 专业 本 科 生 240， 研究 生 17 人 
汽车 拖拉 机 专业 
河南 洛阳 市 润 西区 西 食品 和 包装 机 械 专 业 
洛阳 工学 院 Hips 48 E 471039 (4922511! È 锐 农业 机 械 专业 本 科 生 491 人 













-248 
农机 设计 与 制造 专业 ”本 科 生 130 人 
Je 内 一 _ 
安徽 工学 院 eee DENS 230069 | | AMM | 汽车 与 拖拉 机 专业 。 本 科 生 113 人 
内 燃 机 专业 本 科 生 118 人 
农业 机 械 化 专业 本 科 生 199 人 
中 国 农业 大 学 〈 东 校区 ) | 
( 原 北京 农业 工程 大 学 ) | ERE ARE | | 100083 | 汽车 拖拉 机 专业 本 科 生 147 人 
内 燃 机 专业 本 科 生 109 人 
10 
农机 化 管理 专业 
a 江苏 南京 市 二 镇 | 210032 | O° | sea enaa SEREN lows 120 人 
计算 机 信息 管理 专业 
19 机 庆生 | 林业 机 所 本 科 生 120 人 
a TL Dp Pa Oe TE We BS BH 25- 
东北 林业 大 学 ee 150040 林业 机 械 专 业 EEE 232 人 
农业 机 械 质 量 监督 检测 机 构 概 况 
国家 中 小 型 拖拉 机 质量 监督 中 小 型 的 拉 机 、 内 顽 机 及 其 堆 部 件 北京 东 三 环 路 十 里 100021 p778436 
柴油 机 、 汽 油 机 、 特 种 结构 发 动机 、 其 它 
国家 内 风机 质量 监督 检测 中 ou} 0418 


河 







上 海军 工 路 2500 






号 









内 燃 机 专业 
机 械 设计 制造 专业 ”本科 生 332 人 
中 央 农业 管理 干部 学 院 N 010- 农业 机 械 化 专业 本 科 生 45 人 
北京 农机 化 分 院 北京 海淀 区 清华 东 路 农业 维修 与 技术 管理 专业 本 科 生 45 人 
0 - 
a a 010- 
北京 林业 大 学 北京 市 海 演 区 有 庄 
0 
中 南 林学 院 湖南 省 株 州 市 Bat | 林业 机 械 专 业 ”本 科 生 152 人 
| 
国家 拖拉 机 质量 监督 检测 中 | ”拖拉 机 、 内 灵机、 农用 运输 机 械 及 各 种 零 | ”河南 洛阳 市 润 西 4913921 
心 部 件 西 苑 路 39 号 
i 燃料 发 动机 , 内 燃 发 电机 组 、 内 燃 机 配 附件 、 
2333775 








甘肃 兰州 市 65 号 


测 功 设备 、 油 和 泵 油嘴 试验 设备 、 油 耗 测量 仪 
国家 内 人 燃 发 电机 组 质量 监督 | 0.75~3200kW 工 频 , PR. IA HAAR 730050 

















检测 中 心 机 电站 信箱 2337711 
2 , 喷 油 嘴 偶 件 、 柱 塞 偶 件 、 出 油 阀 偶 件 、 喷 
fT REE 油泵 总 成 、 输 油泵 总 成 、 出 油 阐 总 成 、 供 油 TL op Fe i TH RE 214063 | 6768741 
提前 器 、 喷 油泵 试验 台 


土壤 耕 整 机 械 、 种 植 机 械 、 植 保 机 械 和 管 
国家 农机 具 质 量 监督 检测 中 | 理 机 械 、 收 获 机 械 、 场 上 作业 机 械 、 排 灌 机 
心 械 、 农 副产品 加 工 机 械 、 农 用 运输 机 械 、 饲 | 号 
料 加工 与 家 禽 饲 料 机 械 。 
KHR, KAFAN, KERI., KE 
HAH, KRKAL. KARA. HE, 
机 滚 船 、 水 稻 耕 整 机 






北京 德 外 北 沙滩 1 





E 0 
100083 2017131 
-2631 


410004 |5587050 






湖南 长 沙市 青 园 路 
10 号 


国家 水 田 机 械 质量 监督 检测 
中 心 
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( 续 ) 


国家 植保 机 械 质 量 监 督 检 测 sass Lp TP] 
中 心 各 种 喷雾 机 G 及 其 零 部 件 、 清 洗 机 械 210014 |4432761 


HAH, BAH, ERYL, ERI, Hy 
g aE ILAR E HW. ‘FUR. WEHL ARRI. A x 010010 14943210 


ile 


草 机 、 颗 粒 饲 料 压制 机 ， 风 力 发 电机 


国家 便携 式 林 业 机 械 质 量 监 | ”便携 式 林业 机 械 、 营 林 机 械 及 其 附件 、 配 | 黑龙 江 哈 尔 演 市 南岗 150086 |6661136 


8 件 区 学 府 路 62 号 
国家 场 上 作业 机 械 及 机 制 小 小 型 联合 收割 机 、 脱粒 机 ,种 子 清 选 机 , 气 | 山西 太原 市 兴 华 小 区 030027 |6261353 
农具 质量 监督 检验 中 心 流 输送 机 ， 粮 食 清 选 机 和 机 制 钢 铬 81 号 信箱 ` 










液 氮 生 物 容器 、 自 增 压 式 液 氮 容器 、 液 氮 

国家 低温 容器 质量 监测 中 心 | 生物 运输 容器 、 自 增 压 式 液 杂 、 低 温 容 器 及 

低温 绝热 材料 测试 

EKA, BOL. PHIL, BM, WK 
国家 粮油 加 工 机 械 质量 监测 | 加 工 机 械 、 豆 类 加 工 机 械 、 饼 类 加 工 机 械 、 饲 | 辽宁 沈阳 市 黄河 北 

中 心 料 加 工 机 械 、 颗 粒 饲 料 压制 机 、 配 合 饲 料 机 | 大 街 88-12 号 

组 、 饲 料 加 工 机 组 


国家 渔 机 仪器 质量 监测 中 心 | 渔业 机 械 、 仪 器 设备 | 200093 [P5027280 


号 
机 械 工业 部 内 燃 机 质量 监督 小 型 汽油 机 及 其 基础 零 部 件 、 磁 电机 、 化 ya AREAREN 300070 17318394 
m B 


8886121 
-5289 


甘肃 兰州 市 渭 源 路 


11 号 兰州 94 号 信箱 | 780000 









6518596 
110034 
6801564 





检测 中 心 天 津 分 中 心 TH at 


机 械 工业 部 内 燃 机 质量 监督 河南 洛阳 市 润 西区 
检测 中 心 洛阳 分 中 心 内 燃 机 及 其 零 部 件 TIREPA 39 号 471039 |4913921 


, 交流 工 频 此 CL) 油 发 电机 组 、 交 流 双 频 
TT KO MAANA. AAA OO mite ootsz busses 
机 组 ， 自 动 化 柴 ( 汽 ) 油 发 电机 组 

ME. REBEL. HR PL. HAE LR. 
种 植 机 械 ， 糙 地 机 、 整 地 一 播种 联合 机 、 农 
田 基 本 建设 机 械 、 温 室 工 程 及 机 械 装 备 、 蔬 
菜 机 械 ， 风 力 提 水 机 械 、 农 机 具 配 件 、 表 面 
防护 金属 材料 


机 械 工 业 部 农机 具 质 量 监 督 江苏 南京 市 上 海路 
检测 中 心 江 苏 分 中 心 淡水 渔 机 210029 |6643574 


机 械 工业 部 农机 具 质 量 监督 江苏 南京 市 中 四 和 
检测 中 心 南京 分 中 心 旋 奉 机 及 以 旋 耕 为 主 的 复式 作业 机 具 SE 100 号 210014 |4432761 


机 械 工业 部 植保 机 械 质 量 监 | 机 动 喷雾 器 及 喷 粉 器 、 植 保 机 械 用 泵 、 植 | ”北京 德 外 北 沙滩 1 100083 62017131 
督 检 测 中 心 保 机 械 用 风机 号 -2432 





62017131 
-2631 


北京 德 外 北 沙 滩 1 
号 


机 械 工 业 部 农机 具 质 量 监督 


、 100083 
检测 中 心 








62017131 


机 械 工业 部 收获 及 场 上 作业 | CA EK AM MR PR | eh ito ae 1 

LARELERA AA We DL, WAL, WEB, FR A] go an 
子 加 工 精 选 机 械 ， 行 走 机 械 变速 箱 

机 械 工业 部 农 副 产品 加 工 机 hhh on sre 北京 入 外 北 沙河 1 | |, 2007131 

杠 质 量 监督 检测 中 心 3 、 压 面 机 械 、 物 | 号 2631 


料 运输 机 械 


机 械 工业 部 农 副 产品 加 工 机 

械 质 量 监督 检测 中 心 合肥 分 中 | 茶叶 机 械 安徽 合肥 市 七 里 塘 | 230031 |5561670 
ity 

机 械 工 业 部 农 副产品 加 工 机 械 | PARBARRRATL. ERBAK. R] 湖南 长 沙市 青 园 路 | 410004 | 5587050 
质量 监督 检测 中 心 长 沙 分 中 心 | 米 成 套 设 备 及 其 零 部 件 10 号 





| 
D 
© 
D 
oS 
Cy 


机 械 工业 部 农 副 产品 加 工 机 械 | ”螺旋 榨 油 机 械 成 套 设备 ， 平 榨 机 、 液 压榨 山东 烟台 市 只 楚 路 | 264002 |6531975 
质量 监督 检测 中 心 烟台 分 中 心 ”| 油 机 123 号 
机 械 工 业 部 农 副 产品 加 工 机 _ ` 
、 棉花 加 工 机 械 、 整 机 、 成 套 设备 及 主要 零 | ”湖北 武汉 市 武昌 洪 
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rr 


a|* 


Æ 
Bh 


DEL 


检测 机 构 名 称 归口 检测 产品 


山东 济南 市 东 郊 桑 


机 械 工业 部 农 副产品 加 工 机 
械 质量 监督 检测 中 心 济南 分 中 | EHUR 
iy 

机 械 工业 部 排灌 机 械 质量 监 


8962865 


250100 
8962575 


园 路 19 号 


北京 德 外 北 沙 滩 1 62017131 








RA A. RAR, MAR. RK 





督 检测 中 心 RK. KARR. FOR. AMPA 
机 械 工业 部 排灌 机 械 质 量 监 | ”农用 小 型 潜水 电 泵 、 喷 浇 机 具 A. obs ,1 0s (6234071 
督 检测 中 心 镇 江 分 中 心 WR. MAL, Fi) 等 所 内 -2515 
机 械 工业 部 排灌 机 械 质 量 监 | ”农用 离心 泵 , BR. RR. 旋涡 泵 , 小 | ”浙江 杭州 市 劳动 路 310002 |7077629 
督 检 测 中 心 杭州 分 中 心 型 多 级 泵 122 号 
机 械 工 业 部 排灌 机 械 质 量 监 、 福建 福州 市 六 一 路 7550264 
机 械 工 业 部 农用 运输 机 械 质 | ”农用 挂车 、 农 用 三 轮 车 、 手 推 胶 轮 车 、 挂 | 北京 德 外 北 沙滩 1 100083 0201713? 
量 监督 检测 中 心 机 挂 桨 、 饲 料 输 送 车 等 号 -2631 
机 械 工业 部 农用 运输 机 械 质 江苏 南京 市 上 海路 
量 监督 检测 中 心 南京 分 中 心 农 船 挂机 挂 浆 整 机 及 零 部 件 6643574 
机 械 工 业 部 饲料 加 工 及 饲养 | ”饲料 加 工 机 械 、 仓 贮 设备 、 畜 禽 饲 养 机 械 、| ”北京 德 外 北 沙 滩 1 100083 62017131 
机 械 质 量 监督 检测 中 心 乳 制 品 采集 及 加 工 机 械 、 真 空 泵 号 -2631 
机 械 工 业 部 畜牧 机 械 质 量 监 | ”草原 建设 机 械 、 牧 草 收 获 机 械 ， 饲 草料 加 | 内蒙 呼和浩特 市 新 010010 |4962236 
督 检测 中 心 工 机 械 、 畜 产品 采集 及 加 工 机 械 和 风力 机 械 | 城区 昭 乌 达 路 1 号 


a RAAR RRERE 中 小 农具 (G. PRK. Bk. HR) aa ORTER 130061 |8523821 





农业 部 旱地 农机 具 质 量 监 督 甘肃 兰州 市 下 徐 家 
检测 中 心 旱地 农机 具 4 3 号 730046 |7666692 
农业 部 植保 与 清洗 机 械 质量 ees 江苏 南京 市 中 山门 
监督 检测 中 心 植保 与 清洗 机 械 shina 100 号 210014 |4432761 
农业 部 微 灌 、 喷 灌 设 备 质 量 | ”动力 机 械 、 农 副产品 加 工 机 械 、 微 喷灌 机 | ”江西 南昌 市 农 牧 渔 330200 |571239 
监督 检测 中 心 械 业 厅 农机 鉴定 站 
农业 部 水 泵 质量 监督 检测 中 四 川 重庆 市 水 川 莹 
> RAKE IEI 257 号 865278 
农业 部 冷库 及 制冷 设备 质量 i. 上 海 市 军工 路 334 65431090 
农业 部 干燥 设备 质量 监督 检 | “干燥 设备 包括 粮食 种 子 、. 经 济 作物 干燥 机 、| ”黑龙 江 佳木斯 市 安 240422 
测 中 心 清 选 机 、 输 送 机 、 储 存 装置 ， 计 量 设 备 等 ”| 庆 路 156 号 111 信箱 
农业 部 省 柴 节 煤 产品 质量 监 | ， wen 北京 市 东 三 环 农 展 
督 检测 中 心 RTT ih 馆 南里 11 号 100026 pent290. 
农业 部 沼气 产品 及 设备 质量 | — pon 四 川 成 都 市 人 民 南 
监督 检测 中 心 。 沼气 产品 及 设备 610041 |5551571 


农业 部 茶叶 加 工 机 械 质 量 监 安徽 合肥 市 需 山 路 
督 检测 中 心 茶叶 加 工 机 械 230031 |2652218 


农业 部 热带 作物 机 械 质量 监 | ”天 然 橡胶 初 加 工 机 械 设备 、 剑 麻 加 工 机 械 | ”广东 湛江 市 湖 秀 新 | 。?409] 12221034 
督 检测 中 心 设备 、 其 他 热带 作物 机 械 村 湖 光 岩 
农业 部 专用 车 辆 质量 监督 检 RE. 水产、 畜牧 、 兽 医 专用 车 湖北 武汉 市 汉阳 桥 











430051 |4881322 
























测 中 心 东 村 67 号 
农业 部 微型 发 电 设备 质量 监 | ”微型 水 力 、 畜 力 、 风 力 、 内 燃 与 太阳 能 发 | ”江苏 南京 市 中 山门 | ?10014 14432761 
督 检 测 中 心 电 设备 外 柳 营 100 号 -115 
农业 部 养 会 设备 质量 监督 检 北京 东 三 环 南路 十 
测 中 心 养育 设备 里 河 100021 67784361 
- 四 川 成 都 市 营 门 口 
农业 部 农机 零 配 件 质 量 监督 | ”内燃机 、 拖 拉 机 、 农 用 运输 机 械 、 农 副 产 
检测 中 心 (成 都 ) 品 加 工 机 械 等 整 机 及 零 配 件 EREEREER ons pres 
农业 部 农机 零 配件 质量 监督 , i 吉林 长 春 市 西安 大 
检测 中 心 (长 春 ) 农用 动力 机 械 和 农业 机 具 零 配件 路 204 号 7972258 
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rma 


of ) 


农业 部 畜牧 兽医 器 械 质 量 监 兽医 器 械 北 素 市 东 三 环 农 展 | 100026 |4193046 


督 检测 中 心 北 路 


农业 部 耕作 机 械 质量 监督 检 江苏 南京 市 中 山门 4432761 
农业 部 渔具 及 渔具 材料 质量 | ”渔具 及 渔具 材料 〈 渔 用 仪器 、 水 力 清 塘 机 上 海 市 军工 路 300 200090 56434690 
监督 检测 中 心 械 、 渔 货 起 印 机 械 及 养殖 机 械 ) 号 


黑龙 江 哈 尔 滨 市 和 
Nee 8 号 150040 | 2113443 
国内 贸易 部 碾 米 、 制 油 机 械 







林业 部 采 运 机 械 质量 监督 检 | ZARE, RHEI, KRM RRL. 
测 中 心 盘 机 






、 湖北 安 陆 市 紫金 路 
质量 监督 检测 中 心 碾 米 机 、 制 油 视 、 饲 料 机 及 相关 通用 机 杠 432652 |5222317 
全 国 供 销 合 作 总 社 棉 麻 加 工 > 
机 械 质量 监督 检测 中 心 棉花 加 工 机 械 及 其 零 部 件 河南 郑州 市 东明 路 | 450004 |6330697 


水 利 部 水 利 专用 机 械 质量 监 WARE ALR. RR AML. E 吉林 长 春 市 南湖 大 30012 [5953275 
路 21 号 Eas 
农业 机 械 报 刊 概 况 


H z: , . 
Som; bE BL Aah YR Hh DRE ERE TEE HL MA 
Ail HENA 编辑 单位 及 地 址 


管 开 控 铺 设 及 防汛 抢险 运输 机 械 等 
_ | 国家 有 关 农 机 工业 、 农 机 化 、 农 业 现 代 化 | E 
中 国 农机 化 报 | ， 周 一 、| 方针 政策 ， 为 农村 经 济 发 展 服务 的 经 验 , 沟 | _ 中国 农机 化 报社 《100825 北京 有 
四 、 六 . 、 yj 、 坛 南 街 26 号 ) 
通 产 。 供 、 销 渠道 、 传 播 信息 、 普 及 知识 
a | 中 国 农机 安全 面向 广大 农机 手 和 农机 由 理 人 人员、 宣传 党 和 国 | en eR) AAN 
ar 家 有 关 农机 化 和 安全 生产 的 方针 . 政策、 农机 安全 | (010020 sca ce on eae no HB 
操作 和 维护 保养 知识 ， 交 流 工作 经 验 
| 为 生产 企业 、 流 通 领域 、 直 接 用 户 提供 市 | 7 
a x 场 信息 、 产 品 信息 、 经 济 信息 、 介 绍 机 电 优 URE eee 
` 质 产 品 ， 传 递 科技 信息 7 
农业 机 械 化) 方面 的 基础 理论 ， 设计 制 
造 ， 工 艺 材料 、 结 构 强 度 ， 测 试 仪器 与 测试 中 国 农机 院 (100083 北京 德 外 北 
农业 机 械 学 报 | E | 手段 等 的 研究 成 果 ， 发 展 动向 ， 国 内 外 农机 | 沙滩 1 号 ) 
发 展 成 就 


农业 工程 学 术 交 流 ， 新 技术 7 新 成 时 报道 -| 《农业 工程 学 报 ) AHM 100026 
农业 工程 等 报 | E | 农业 工程 学 术 、 科 研 教学 动态 北京 市 农 展 馆 南 路 ) 


江苏 理工 大 学 P 农业 机 械 、 排 灌 机 械 、 拖 拉 机 、 汽 车 、 内 江苏 理工 大 学 (212013 江苏 镇 江 
学 报 燃 机 、 电 子 计算 机 应 用 、 管 理科 学 等 市 ) 






























学 
KA, HERR. RL. ME. BR 
M. THO. mR. Tet] suon, ee 
报 SA TEAS 季 | 自动 化 、 检 测 技术 、 计 算 机 软件 及 应 用 、 爹 AA (130025 WAKA 
属 材料 、 工 艺 、 工 业 管理 、 工 程 力学 、 光 电 
子 技术 等 方面 的 学 术 论文 
rere AMON. Wine. Lee. @ | ERNARI AIN (800072 K 
构 强度 、 测 试 仪器 与 测试 手段 南开 区 天 津 大 学 内 ) 
洛阳 工学 院 学 = AM AMEE TIEA. W |_ 洛阳 工学 院 (471039 河南 洛阳 
报 各 学 科 的 研究 成 果 市 ) 
国内 外 农 、 林 、 HM. AARIN - 一 
X | “农业 机 械 文 摘 | oma | 面 的 科技 文献 、 是 国内 农机 行业 唯一 的 检索 | TR PURE (100083 北京 篇 外 
摘 性 刊物 沙滩 1 号 ) 
译 oe 
LL Le OLR 
刊 | 内 炊 机 文摘 国内 、 外 内 燃 机 专业 科技 文献 信息 one Nn moana 
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类 别 
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( 续 ) 
mR 道内 容 编辑 单位 及 地 址 


拖拉 机 的 设计 、 试 验 、 研 究 方面 的 技术 成 
R, 拖拉 机 行业 在 材料 、 工 艺 方面 的 试验 、 研 
究 新 成 果 ; 国外 技术 的 研究 分 析 ; 使 用 、 维 


拖拉 机 与 农用 
运输 车 mH 
护 拖 拉 机 的 技术 知识 
拖拉 机 汽车 的 操作 、 使 用 、 维 修 技 术 经 验 ， ` pa 
oe 新 产品 、 新 技术 、 安 全 生产 、 先 进 事 迹 、 机 nea (100083 北京 德 外 北 
手 生 活 、 科 普 知 识 等 
、_ BASE AES. HE EE ARE € 中 国 农机 院 (100083 北京 德 外 北 
运输 车 辆 






机 械 工 业 部 洛阳 拖拉 机 研究 所 
(471039 河南 洛阳 市 西 苑 路 ) 













用 车 、 特 种 车 、 商 用 车 、 和 军用 车 、 农 用 车 的 沙滩 1 号 ) 
最 新 发 展 、 行 业 动 态 、 市 场 信息 和 汽车 文化 


、 机 械 工 业 部 上 海内 燃 机 研究 所 
PARR DLL Fe 内 狼 机 专业 的 科研 、 生 产 、 技 术 动态 等 (200432 上 海军 工 路 2500 号 ) 


国外 内 要 机 行业 的 生产 、 科 研 先 进 技术 与 | 
国外 内 燃 机 | SLA | 发 展 趋势 包括 产品 设计 、 制 造 、 理 论 研究 与 A 
使 用 维修 等 200432 E 2500 号 


国内 外 中 小 型 内 燃 机 产品 的 动态 ,水平 、 发 
KE ARR OLDE FEAF (300072 天 津 
小 型 内 燃 机 RA | 展 趋 势 、 研究 成 果 、 结构 设计 、 工作 过 程 、 燃 南开 区 天 津 大 学 内 ) 


料 供给 、 摩 擦 润滑 
内 燃 机 燃油 喷 % 7c HH RH Me FE (214063 无 
射 和 控制 












内 燃 机 和 燃油 系统 ,及 相关 行业 的 论文 , 译 
文 、 报 导 、 信 息 、 广 告 等 锡 市 钱 荣 路 15 号 ) 


AIKAA. ARERR AAMT — — 
农机 与 食品 机 | gy | 机 械 , 农 副产品 加 工业 的 科技 成 果 ,发 展 水 平 ,机 | 。 中 国 农机 院 (100083 北京 德 外 北 
in 具 结 构 , 工艺 材料 及 科技 方针 政策 。 全 国 性 农机 、| 沙滩 BD 
牧 机 、 食 品 机 械 中 级 科技 期 乔 
RAUL BOR, KALE RMS AEE 5 
农业 机 械 术 装备 ， 农 机 使 用 维修 技术 ， 农 机 节能 、 安 pe (100083 datge 
全 技术 经 验 ， 科 技 普及 知识 
ROMP. HER. BLE. 农机 使 用 | ”北京 农机 化 研究 所 (100083 北京 
RATE pwn | gent 农机 化 经 营 管理 经 验 德 外 北 沙滩 1 号 ) 


排 济 机 械 工程 发 展 方向 、 基 础 理论 的 学 术 | ， 
排灌 机 械 季 | 论文 ; 排灌 机 械 新 产品 、 新 技术 介绍 ， 机电 | ， "omunan 究 所 
| 排灌 站 改造 、 节 能 和 管理 经 验 







农田 水 利 与 农田 水 利 与 机 电 排 灌 方 面 的 发 展 方向 、 安徽 省 排灌 总 站 (230022 安徽 合 
He HEA 验 交 流 、 节 能 和 管理 经 验 肥 市 桐 江 路 17 号 ) 


有 关 农业 节 水 灌溉 的 各 种 技术 ， 机 具 的 研 
究 、 开 发 ， 推 广 与 普及 


武汉 水 利 电力 大 学 《 节 水 浇 激 》 编 
辑 部 (430072 MALKIN PRAM 
ty) 


国家 关于 农业 装备 方面 的 经 济 方针 、 政 策 - -— 
pa RURE 和 法 规 ， 介 绍 新 产品 研究 开发 信息 ,传递 究 | ye IEE 100083 1R 
源 信息 和 需求 信息 pS 
和 橡胶、 咖啡 、 胡 概 、 可 可 等 热带 作物 生产 | o ay 
| 半年。 | 过 程 及 其 产品 如 工 过 程 的 机 梳 化 科研 动 态 、| (oD ena 
新 机 具 


(524091 广东 湛江 市 湖 秀 新 村 ) 
农业 机 械 化 方针 政策 及 经 验 ， 农 村 机 电 使 | 浙江 省 农机 局 《农村 机 电 》 编 加 
用 维修 技术 ， 新 机 具 介绍 等 


部 (315040 浙江 宁波 市 雷公 起 29 
号 ) 
双 月 农机 试验 鉴定 推广 .质量 检查 、 基 础 理论 、 农业 部 农机 鉴定 总 站 (100021 北 
实用 技术 、 试 验方 法 、 标 准 及 动态 京东 三 环 南 路 十 里 河 ) 
关 农机 化 方针 政策 蒙 呼和浩特 市 昭 乌 达 路 193 号 ) 
有 关 农 机 维修 方面 的 方针 、 政 策 ， 农 机 维 
修 技术 和 管理 经 验 ， 新 技术 、 科 研 成 果 、 农 农业 部 农业 机 械 维 修 研究 所 


机 维修 基础 知识 ;国内 外 机 械 维 修 动 态 及 维 | (150501 黑龙 江 省 呼 兰 县 ) 
修 设 备 、 仪 器 


PKMM 
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( 续 ) 


类 别 报 道 内 容 编辑 单位 及 地 址 






农机 化 方针 政策 、 方 向 道路 ; 农机 的 经 营 农业 部 南京 农机 化 研究 所 
(210014 江苏 南京 中 山门 外 柳 营 


中 国 农机 化 QA | 管理 、 安 全 监理 、 技 术 培 训 ; 农机 化 的 试验 
推广 农机 化 实用 技术 ， 普 及 农机 化 科技 知识 | (030002 山西 太原 市 新 建 路 28 号 ，) 
a 农机 运用 、 维 修 新 技术 、 农 机 管理 、 农 村 | ”辽宁 省 农机 局 (110161 辽宁 沈阳 
电气 化 技术 等 市 东 陵 路 90 号 ) 
理论 研究 ， 产 品 设计 与 制造 ， 农 机 化 系统 | ”黑龙 江 省 农业 机 械 工 程 科 学 研究 
农机 化 研究 分 析 ， 农 机 化 技术 经 济 ， 农 机 化 科技 ， 农 机 | BE (150040 黑龙 江 了 哈尔滨 市 哈 平 
化 学 术 动 态 等 路 ) 


入 
农业 机 械 化 论 从 理论 和 实践 相 结合 的 角度 ， 报 道 和 探讨 天 津 市 农机 学 会 、 天 津 市 农机 局 


坛 我 国 农机 化 的 理论 、 技 术 及 成 果 G OTi RANITE R AA 


农村 实用 工程 月 常规 或 最 新 农业 工程 及 生物 实用 技术 推广 《农村 实用 工程 技术 》 编 辑 部 
技术 应 用 (100026 北京 市 农 展 馆 南 路 ) 


机 械 研究 与 应 农机 化 方针 政策 、 农 机 经 营 ,党 更 经 验 , 农 | ”甘肃 省 机 械 研究 院 (730030 甘肃 



























用 季 SLADE, WH, SRB ABUT. AH 之 州 市 广 武 门 后 街 30 与 
农机 市 场 经 济 政策 、 市 场子 测 、 市 场 分 析 、 企 业 管 | 《农机 市 场 》 编 辑 部 〈100083 北 
理 、 营 销 艺 术 、 市 场 研究 、 信 息 资料 京 市 清华 东 路 北京 农业 大 学 内 ) 
sae | 国内 外 林业 机 械 与 木工 设备 .设计 研究 . 推 | ”哈尔滨 林 机 所 (150086 哈尔滨 学 
工 设 备 广 应 用 ， 使 用 维修 及 动态 信息 府 路 374 号 ) 
ETTE 木工 机 械 情报 、 信 息 、 译 文 、 论 文 、 行 业 | 《木材 加 工 机 械 》 编 辑 部 (100013 










ae: 
农机 化 方面 的 研究 、 农 机 推广 、 农机 监理 、 
使 用 与 维修 、 农 机 产品 指南 和 供销 信息 及 技 
RAR 
MRE, MER, MWR, HRR. RH 


城郊 农机 实用 
科技 

河北 农机 双 月 | 制造 、 修 理 新 技术 、 新 设备 、 农 机 管理 、 运 | DAE Bor Moon is 
用 、 监 理 、 培 训 经 验 ， 农 机 科技 动态 等 : 


北京 和 平 里 七 区 25 楼 ) 


天 津 市 农机 局 (300074 天 津 气象 
台 路 91 号 ) 







































《江苏 农机 与 农艺 》 编 辑 部 
用 维修 、 新 产品 、 新 工艺 、 新 技术 、 信 息 服 
æj a. 4, 、 、 经 ; 
产品 信息 ; 农机 制造 工艺 使 用 管理 经 验 ; 南昌 市 蛟 桥 ) 


河北 机 械 $ 机 械 及 农机 设计 ， 研 究 及 生产 工艺 研究 生 | ”河北 省 机 械 院 (050051 河北 石 家 
产 管理 研究 庄 合作 路 9 号 ) 
(212013 江苏 镇 江 市 东 郊 江苏 理工 
% 
农机 科技 成 果 ， 新 产品 新 技术 及 发 展 新 | na, 
安徽 农机 | 不 定期 | 动向 ， 农 机 技术 与 信息 ， 农 机 经 营 管理 及 市 | RRR MI (230031 2M 
a; 合肥 市 西 外 七 里 塘 ) 
场 信息 
种 植 和 农 剧 产品 加 工 实用 技术 


有 关 农 业 机 械 化 方针 政策 ， 管 理 经 验 、 A 
山西 农机 双 月 | 富 之 道 、 新 机 具 介绍 ， 农 机 使 用 修理 技术 和 | 山西 省 农机 化 研究 所 (210009 山 
经 验 ， 多 种 经 营 技术 、 安 全 监理 等 
大 学 内 ) 
有 z 而 地 EB RAL LMRIT BL. 东南] ”福建 省 机 械 院 情报 所 (350005 W 
亚 农 机 及 滩涂 养殖 机 械 建 福州 市 六 一 路 78 号 ) 
山东 农机 化 有 关 农 机 化 方面 的 方针 、 政策 、 REAR, 山东 省 农机 服务 公司 (250013 山 
农机 科研 ， 教 育 的 新 情况 东 济南 市 解放 路 15 号 ) 





西 太原 市 南郊 黄 陵 ) 
mensa = 农机 化 方针 政策 . 农业 工程 ,经 营 方 法 、 使 
农机 制造 方面 的 研究 、 经验 介绍 、 新 材料 、| ”浙江 省 机 电 设 计 研 究 院 (310002 
江西 农机 与 农 农机 、 农 业 工程 的 学 术 论 文 、 科 研 成 果 和 江西 省 农机 研究 所 (330044 江西 
业 工 程 








农用 动力 及 其 配套 机 其 人 制造 方面 的 研究 ， 
山东 农机 双 月 (ARNM wR, MILER. MaA amn gr 250100 
内 外 农机 发 展 动态 
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( 续 ) 


刊 名 报 道 内 容 编辑 单位 及 地 址 
ewe, ”| g | 内 网 机 的 整 机 ， 零 部 件 的 设计 、 试 验 、 检 | KAARI AH (250100 UL 
测 、 新 产品 、 新 工艺 、 使 用 维修 知识 东 济南 市 业 园 路 9 号 ) 








农机 论坛 、 技 术 推广 、 机 手 之 友 、 生 活 小 
百科 、 致 富 拾零 、 人 物 风 采 、 教 育 培训 、 开 
发 与 研究 、 为 您 服务 、 新 产品 新 技术 、 农 业 
知识 、 安 全 监理 、 市 场 营销 、 机 电 维 修 







湖北 省 农机 化 研究 所 (430046 湖 


湖北 农机 化 LA 北 武汉 市 武昌 南湖 李 家 墩 ) 


方针 政策 、 科 技 成 果 、 试 验 研 究 、 农 机 管 | ”湖南 省 农机 研究 所 (410004 长 沙 


湖南 农机 理 、 农 业 信息 、 农 机 工业 、 科 普 知识 等 。 | 市 青 园 路 10 号 ) 












































广东 农机 š 广东 农机 科研 、 生 产 、 管 理 、 培 训 、 安 监 | 广东 省 农机 研究 所 (510630 广东 广 
及 国内 外 新 技术 及 信息 HTAR) 
广西 农机 化 方面 的 方针 .政策 .致富 经 验 - 
广西 农机 化 “| NA | 科研 动态 和 成 果 、 管 理 、 使 用 、 修 理 、 培 训 ep 
和 技术 服务 的 经 验 THAR 
广西 农机 4 农机 科研 、 生产、 HARI. 经 营 管理 , 市 广西 农机 研究 所 (530003 广西 南 
| 场 信息 、 包 装 、 食 品 机 械 宁 市 西 乡 塘 ) 
农机 化 方针 政策 、 农 机 (化 ) 科技 成 果 , E 
四 川 农机 理 、 维 修 、 使 用 经 验 ， 农 机 科技 信息 、 科 普 | 四川 省 农机 研究 设计 院 (610066 
ae 四 川 成 都 市 东部) 
识 等 
贵州 农机 化 新 机 具 、 新 技术 、 新 工艺 、 机 具 使 用 、 维 贵州 省 农机 局 (550003 贵州 贵阳 
FUN RS 修 、 农 机 化 经 验 及 其 它 农业 机 具 市 延安 西 路 ) 
PHRMA. KU. ee. wel - 
云南 农机 & “| 保养 、 技 术 培训 、 新 能 源 和 节能 、 农 村 机 械 a M n aP (650091 ZM 
化 、 农 药 化 肥 知识 ， 包 装 食品 机 械 竺 
云南 农机 化 通 eR BOR, BREER | 云南 省 农机 管理 局 (650011 云南 
和 | 科研 动态 和 成 果 、 管 理 、 使 用 、 维 修 、 培 训 eee a ear D) 
和 技术 服务 等 
He MHL BD 4 重点 报道 青海 农机 行业 的 重大 活动 及 青海 青海 机 械 科 学 研究 所 (810021 青 
农机 学 会 的 活动 、 刊 登 学 术 论文 和 相关 信息 | 海 省 西宁 市 南川 东 路 49 BD 
SERAI seg | 研究、 设计 与 统计 分 析 、 农 机 化 与 推广 , 修 | ”宁夏 区 农机 研究 所 (750002 FH 
理 与 应 用 、 技 术 革新 ， 试 验 研 究 、 农 机 教育 | 银川 罗 家 庄 ， 
农机 化 方针 政策 , 农 收 机 械 的 研究 试验、 
新 疆 农 机 化 | QA | 使用、 管理、 维修 经 验 、 新 产品 、 新 机 具 及 rt het 
国内 外 农机 动态 等 B 
oo sean pay ”财团 法 人 农业 机 械 化 研究 发 展 中 
台湾 农业 机 械 | ga | ， 役 道 侣 湾 、 和 祖国 大 陆 及 世界 各 国 农机 工业 心 (台北 市 信义 路 4 段 391 号 9 楼 
及 农机 化 情况 了 
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第 十 一 部 分 


农机 行业 大 事 记 (1995 年 》 


2 月 14~17 日 机 械 工业 
部 召开 全 国 机 械 工 业 工 作 会 议 ， 
何 光 远 部 长 作 工 作 报告 。 报 告 总 
结 了 1994 年 机 械 工 业 发 展 情况 ， 
提出 了 1995 年 机 械 工业 的 总 任 
务 。17 日 邵 奇 惠 副 部 长 在 会 议 闭 
幕 式 上 ,首次 提出 了 "农用 车 的 发 
展 应 由 市 场 作 出 结论 ”的 论断 。 

2 月 16 日 机 械 工 业 部 有 明 
确 了 “振兴 农机 工业 将 分 两 步 走 ” 
的 思路 ， 提 出 第 一 阶段 到 2000 
年 ,力争 50% 的 主要 农机 产品 达 
到 国际 80 年 代 水 平 ;第 二 阶段 是 
从 2000 年 到 2010 年， 重点 产品 
将 达到 当时 国际 水 平 。 

3 月 1 日 国家 计 委 、 财 政 
部 联合 下 发 《关于 “ 九 二 ” 式 拖 拉 
机 上 牌 证 收费 标准 的 通知 》, 明 确 了 
拖拉 机 牌 证 及 相关 收费 标准 ， 为 
局 用 换 发 新 牌 证 提供 了 收费 政策 
依据 。 这 是 国家 第 一 次 颁发 农机 
监理 收费 统 -- 标 准 。 

3 月 5 日 出 席 全 国人 民 代 
表 大 会 八 届 三 次 会 议 的 30 名 代 
表 , 联 名 上 书 国家 有 关 部 门 ,建议 
制定 《农机 投入 法 》, 以 确保 农机 
化 事业 的 健康 发 展 。 

3 月 6 日 农业 部 印发 《 关 
于 表彰 全 国 先进 乡 ( 镇 ) 农 机 管理 
服务 站 、 先 进 站 长 及 农机 管理 先 
进 工 作者 的 通报 》。 表 彰 了 1993 
~1994 年 度 全 国 先进 乡 (镇 ) 农 
机 管理 服务 站 244 个 ，1992 一 
1994 年 度 全 国 乡 (镇) 农机 管理 
服务 站 先进 站 长 102 名 ， 农 机 管 
理 先 进 工作 者 52 名 。 并 颁发 了 奖 
牌 和 荣誉 证 书 。 

3 月 1 日 为 加 强 机 械 工 
业 部 与 农业 部 的 合作 ,成 立 了 机 
械 工 业 部 与 农业 部 合作 工作 协调 
小 组 .机 械 工 业 部 副 部 长 邵 奇 惠 、 
农业 部 副 部 长 刘 成 果 及 两 部 有 关 
司 局 责 负 人 为 协调 小 组 成 员 、 协 
调 小 组 下 设 办 公 室 。 办 公 室 设 在 
机 械 工业 部 农业 装备 司 。 

3 月 17 日 机 械 工 业 部 发 
出 《提高 农机 产品 质量 ,确保 农业 
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生产 紧急 通知 》. 中 央 人 民 广 播 电 
台 等 首都 多 家 新 闻 单 位 及 地 方 机 
械 厅 、 局 主管 部 门 及 时 进行 了 广 
播 、 刊 登 、 转 发 。 

3 月 17 一 26 日 ”机械 工业 
部 何 光 远 部 长 赴 广 西 完 后 考察 了 
玉 柴 机 器 股份 有 限 公 司 、 柳 州 汽 
AS UN LR OA E 
发 动机 厂 和 柳州 力 风机 械 股 份 有 
限 公 司 等 企业 。 

4 月 3~12 日 机 械 工 业 部 
邵 奇 惠 副 部 长 到 河南 调研 ， 重 点 
考察 农机 企业 和 农机 市 场 情况 。 

4 月 21 日 农业 部 农机 化 
管理 司 印 发 了 《关于 开展 农业 节 
本 增 效 工程 技术 培训 工作 的 通 
知 》 决 定 组 织 实施 以 机 械 化 肥 深 
施 、 精 少量 播种 等 实用 技术 为 主 
要 内 容 的 “3 个 1 培训 计划 。 印 : 
今明 两 年 在 全 国 范围 内 培训 县 以 
上 各 农机 推广 站 站 长 1 名 ， 各 乡 
镇 农机 推广 员 1 名 ， 各 村 农机 技 
术 骨 干 1 名 ,培训 人 员 总 数 将 达 
到 100 BAA. 在 农业 生产 中 掀 
起 一 个 学 科学 、 用 科学 的 热潮 。 

4 月 24 日 机 械 工 业 部 何 
光 远 部 长 会 见 德国 汉 生 工业 集团 
总 裁 戴 维 斯 先生 一 行 ， 商 谈 该 集 
团 与 长 江 起 重 机 三 合资 合作 的 有 
关 问 题 。 

5 月 7 日 中 共 中 央 政 治 局 
常委 、 国 务 院 副 总 理 朱 馈 基 在 省 
委 书 记 李 汉民 、 省 长 万 学 远 同志 
的 陪同 下， 到 浙江 四 方 集团 公司 
视察 。 该 公司 是 省 百 家 现 代 企 业 
制度 试点 单位 之 一 ， 视 察 中 他 们 
汇报 了 公司 生产 、 科 技 .改造 和 出 
口 的 全 面 情况 ， 领 导 同 志 对 公司 
工作 给 予 充 分 的 肯定 ， 并 要 求 企 
业 在 莲 勃 发 展 时 ， 一 定 要 保证 质 
量 ， 严 格 管理 ， 居 安 思 危 。 

§A98 河北、 河南 山西、 
山东 、 内 蒙 五 省 区 在 石家庄 召开 吻 
地 收割 协调 会 。8000 台 联 合 收割 
机 于 五 月 下 旬 开 始 “ 南 征 北 战 ” 这 
是 历来 最 大 规模 的 一 次 联合 收 麦 
活动 ， 中 央 新 闻 媒 介子 以 极 大 关 





注 ， 在 社会 上 引起 较 大 反响 。 

5 月 10 日 机 械 工 业 部 通 
报表 彰 1994 年 度 创汇 500 万 美 
元 以 上 的 104 家 国有 大 中 型 企 
业 。 其 中 农机 企业 23 家 ， 创汇 
2000 万 美元 以 上 的 有 常 柴 股份 
有 限 公 司 、 浙 江 四 方 集团 公司 两 
家 。 

13 日 ~~30 日 机 械 工 业 部 
剧 部 长 邵 奇 惠 出 国 考察 ,与 美国 
ERMA al. RAR RO 
程 机 械 和 农业 机 械 经 济 技术 合作 
FH. 

5 月 15 日 机 械 工 业 部 部 
长 何 光 远 和 农业 部 部 长 刘 江 联合 
签 报 了 给 国务 院 《 关 于 为 实现 农 
业 发 展 目 标 ， 加 强 农机 工作 的 请 
示 》 并 以 机 农 (1995) 398 号 发 
出 。 该 文件 较 全 面 地 反映 了 改革 
开放 新 形势 下 农机 工业 和 农业 机 
械 化 的 作用 ,存在 的 问题 .面临 的 
形势 及 需要 解决 的 问题 。 

5 月 15 日 国家 计 委 发 出 
《关于 机 械 电 子 大 行业 统筹 规划 
工作 有 关 问 题 的 通知 》, 对 原 机 械 
电子 行业 统筹 规划 工作 的 分 工 进 
行 了 调整 . 原 29 个 分 行业 的 统筹 
规划 工作 ,有 20 个 由 机 械 大 行业 
统筹 规划 领导 小 组 负责 ,其 中 农 、 
牧 、 渔 、 林 业 机 械 ， 工程 、 建 筑 、 
筑 路 设备 和 内 燃 机 三 个 规划 组 在 
农业 装备 司 。 

sS 月 1S 日 农业 部 农机 化 
管理 司 印发 “关于 贯彻 《农业 机 械 
维修 工人 技术 考核 办 法 》 的 意 
见 ” 这 是 贯彻 《考核 办 法 》 的 实 
施 细则 ， 对 各 级 农机 管理 部 门 的 
职责 .修理 工人 技术 考核 程序 .发 
证 .奖惩 .收费 等 问题 作 了 具体 规 
定 ， 使 农机 维修 工人 技术 考核 工 
作 逐 步 走向 制度 化 ,规范 化 ,标准 
化 。 

5 月 16 日 机 械 工业 部 、 经 
贸 部 、 国 家 科 委 和 中 国 工 程 机 械 
成 套 公 司 主办 的 95 北京 国际 工 
程 机 械 展 览 及 技术 交流 会 既 第 五 
届 国 际 城市 建设 材料 与 设备 展览 


农机 行业 大 事 记 


SHS ARE a ESCA 
工程 师 出 席 。 

6 月 $ 日 农业 部 和 公安 部 
联合 发 出 《关于 启用 换 发 “ 九 二 ” 
式 拖拉 机 号 牌 及 行驶 证 有 关 问 题 
的 通知 》( 公 通 字 [1995] 49 号 )， 
决定 从 1995 年 7 月 1 日 起 到 
1997 年 6 月 30 日 止 ,启用 、 换 发 
“ 九 二 ” 式 拖 拉 机 号 牌 及 行驶 证 。 

6 月 12 日 ~15 日 机 械 工 
业 部 内 燃 机 大 行业 规划 办 公 室 及 
中 国内 燃 机 协会 召开 的 “95 国际 
内 燃 机 技术 咨询 交流 会 ”在 束 举 
行 。 邵 奇 惠 副 部 长 出 席 了 开幕 式 。 

6 月 19 日 《中 国 农 机 化 
报 》 迎 来 了 15 SEA, 国务 院 副 
总 理气 家 华 、 姜 春 云 ,国务 委员 陈 
俊生 及 机 械 工 业 部 部 长 何 光 远 、 
农业 部 部 长 刘 江 、 国 内 贸易 部 部 
长 陈 邦 柱 等 为 该 报 题词 祝贺 。15 
年 来 ， 这 张 全 国 农机 界 唯 一 的 行 
业 大 报 , 尽 职 尽责 为 行业 服务 ,不 
断 提 高 办 报 质量 ， 在 国家 新 闻 出 
eS TAR Se PRBS 
产业 报 质量 评比 中 ,在 全 国 64 家 
产业 报 中 总 分 列 居 第 12 名 ， 获 
“优胜 奖 ”。 

6 月 22 日 机 械 工 业 部 举 
行 新 闻 发 布 会 ,公布 1994 年 度 中 
国 机 械 工业 百 家 最 大 企业 评价 结 
R, 农机 有 22 家 企业 入 围 。 何 光 
远 部 长 、 包 令 定 副 部 长 出 席 新 闻 
发 布 会 。 

6 月 国务 院 决 定 ， 国 家 安 
排 农 业 生 产 救 灾 柴 油 指 标 50 万 
吨 、 化肥 20 万 吨 ; 专项 补贴 资金 
1.2 亿 元 ， 其 中 用 于 柴油 补贴 
9000 万 元 ， 用 于 化 肥 补 贴 3000 
万 元 。 财 政 部 和 农业 部 联合 颁发 
了 《农业 生产 救灾 柴油 化肥 专项 
补贴 资金 使 用 管理 暂行 办 法 》。 

7 月 12 日 在 中 国 工程 院 
第 二 次 院士 大 会 上 , 曾 德 超 、 陈 秉 
聪 , 汪 榴 华 荣 任 中 国 工程 院 院士 ， 
这 是 农机 界 首 批 工 程 院 院 士 。 

7 月 31 日 ~8 月 2 日 农业 
部 农机 化 管理 司 在 昆明 召开 第 一 
次 “全 国 农机 化 信息 工作 座谈 
会 ” ,会议 总 结交 流 了 近年 来 信息 
工作 经 验 ， 明 确 了 农机 化 信息 工 
作 的 内 容 、 范 围 和 工作 思路 。 

8 月 7 日 为 继续 扶持 农机 
修造 行业 的 发 展 , 经 多 方 努力 ,在 
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农业 银行 已 有 一 定 技 改 规模 贷款 
的 基础 上 ， 农 机 管理 系统 又 有 一 
批 企 业 列 入 1995 年 农业 发 展 银 
行 技术 改造 专项 贷款 项 目 计划 ， 
每 年 新 增 专项 贷款 5000 万 元 。 

8 月 8 日 农业 部 下 发 了 
《加 强 农 机 化 外 经 工作 的 意见 》 
(农机 发 [1995] 4 B). 文件 要 求 
各 级 农机 管理 部 门 应 进一步 解放 
思想 ,转变 观念 ,树立 对 外 开放 意 
识 ， 把 农机 化 外 经 工作 与 促进 农 
业 技 术 进 步 ， 提 高 农业 综合 生产 
能 力 , 增加 粮 棉 油 产量 , 完成 “四 
个 一 千 ” 的 战略 任务 及 增加 农民 
收入 紧密 结合 起 来 。 

8 月 16 日 机 械 工 业 部 决 
定 成 立 部 建立 现代 企业 制度 试点 
领导 小 组 , 包 叙 定 副 部 长 任 组 长 ， 
政法 体 改 司 副 司 长 杨 桦 任 副 组 
长 ,机械 工业 部 16 家 企业 被 列 入 
KAR EMA ei, CR 
农机 行业 企业 是 徐州 工程 机 械 集 
团 公司 .无 锡 威 孚 股份 有 限 公司 。 

8 月 20 日 机 械 工业 部 副 
部 长 邵 奇 惠 赴 新 疆 进 行为 期 两 周 
的 农机 市 场 调研 。 对 机 械 采 棉 等 
棉花 生产 机 械 化 与 建设 兵团 交换 
意见 ,提出 了 一 些 规划 设想 ,商讨 
成 立 机 械 采 棉 领导 小 组 。 

8 月 31 日 水 利 部 发 出 《 关 
二 成 立 水 利 部 机 械 局 的 通知 (水 
人 教 (1995) 3278), 

9 月 9 日 机 械 工业 部 部 长 
何 光 远 主 持 部 长 办 公会 议 讨 论 通 
过 了 “ 九 五 > 期间 《 农 机 工业 发 展 
方针 和 规划 要 点 》。 

9 月 22 日 水 利 部 机 械 局 
在 京 召开 成 立 大 会 。 水 利 部 部 长 
钮 茂生 参加 会 议 并 作 了 重要 讲 
话 ， 原 水 利 部 领导 李 伯 宁 、 张 含 
Fe RAE ,水利 部 党 组 成 员 李 昌 
凡 、 电 力 部 代表 电力 部 办 公 厅 主 
任 姜 绍 俊 、 电 力 部 机 械 局 副 局 长 
鲁 廷 印 等 一 百 多 人 参加 了 会 议 。 

10 月 1 日 农业 部 农机 化 
管理 司 首 次 派出 由 10 个 省 、 区 农 
机 局 局 长 参加 的 赴 日 15 人 培训 
考察 团 ， 以 提高 农机 化 服务 效益 
和 农机 管理 水 平 为 目的 ， 在 日 本 
接受 了 为 期 一 个 月 的 培训 ， 并 对 
日 本 的 农机 化 及 农 副产品 加 工 、 
交易 等 情况 进行 了 考察 。 

10 月 1 日 中 国 第 一 拖拉 


机 工程 机 械 公 司 迎 来 40 BET). 
40 年 来 ,一 - 拖 经 历 了 计划 经 济 的 
大 发 展 、 也 在 市 场 经 济 中 积 琵 了 
能 量 ， 为 我 国 农业 和 农机 化 事业 
的 发 展 立 下 赫赫 战功 。10 H6 
日 ， 一 拖 请 我 国 第 一 代 女 拖拉 机 
手 梁 军 为 一 拖 100 WG AAP t 
机 下 线 剪 彩 。 该 厂 还 向 全 国 ot 
产 粮 大 县 和 五 个 种 粮 ( 棉 ) 大 户 分 
别 赠 送 三 台 东 方 红 履带 拖拉 机 和 
五 台 东 方 红 小 四 轮 拖拉 机 ， 做 为 
40 周年 厂 庆 纪 念 活动 之 一 。 

10 H 4~128 PR C 
部 副 部 长 邵 奇 惠及 一 行 视察 安徽 
农机 工业 。 针 对 一 些 企业 上 有 目 追 
RAR AY a). A Sl AR AY 
是 最 佳 效益 而 不 是 最 大 规模 。 

10 月 5 日 机 械 了 工业 部 妊 
开 可 靠 性 达标 产品 特别 推荐 新 闻 
发 布 会 ， 中 国 第 - -拖拉 机 上 工程 机 
械 公 司 生产 的 东方 红 -150 小 四 
轮 拖拉 机 等 140 家 企业 的 159 种 
产品 被 列 为 此 次 推荐 产品 。 

10 月 12 日 水 利 部 成 立 了 
“水 利水 电 设 备 监 造 评审 委员 
会 *， 朱 登 狂 副 部 长 任 主任 委员 ， 
该 委员 会 由 水 利 部 机 械 局 归口 管 
理 。 


10 月 14 日 国务 院 副 总 理 
RHR ER AR HES 
一 行 视 察 了 安徽 全 椒 柴 油 机 总 
厂 ， 吴 副 总 理 鼓 励 该 三 进步 加 
强 改 革 、 改 组、 改制 , 加 强 企业 管 
理 ， 再 上 新 水 平 。 

105 18~208 中国 内燃 
机 工业 协会 召开 第 二 届 会 员 代 表 
KE. HRT lb AB AB KG AB Ay R 
出 席 开 幕 式 , 并 作 了 重要 讲话 。 会 
议 选 举 产生 了 第 二 届 理 事 会 。 

10 月 18 日 一 20 日 农业 部 
在 四 川 德阳 市 召开 “全 国 农机 服 
务 体系 建设 经 验 交 流 会 . 刘 成 果 
副 部 长 参加 会 议 并 作 重 要 讲话 。 
会 议 总 结 了 近 几 年 农机 服务 体系 
建设 的 经 验 ， 提出 了 在 社会 主义 
市 场 经 济 体制 下 农机 服务 向 市 场 
化 、 实体 化 ,企业 化 、 产 业 化 发 展 
的 思路 和 -- 个 宗旨 MRI ER, 
六 大 支柱 的 框架 ， 部署 了 今后 的 
工作 。 参 加 会 议 的 有 各 省 、 自 治 
区 、 直 辖 市 及 计划 单列 市 农机 局 
负责 人 及 有 关 部 委 的 代表 等 。 

10 月 20 日 国家 国有 资产 
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管理 局 、 中 国 经 济 效益 纵深 行 组 

会 公布 :“ 中 国 背 粱 ”一 一 国有 
企业 500 强 中 ， 工 程 农机 企业 有 
8 家 。 

10 月 24 日 ”中国 农业 机 械 
工业 协会 在 京 召 开 第 二 届 会 员 代 
表 大 会 ， 机 械 工 业 部 副 部 长 邵 奇 
惠 出 席 会 议 , 并 作 了 重要 讲话 .会 
议 选 举 产 生 了 第 二 届 理 事 会 。 

10 月 26 日 ~1 月 4 日 第 
二 届 中 国 农 业 博 览 会 在 北京 举 
行 , 全 国 32 个 省 .市 自治区 、 计 
划 单 列 市 和 六 个 部 属 系 统 的 单独 
展 团 共 59 类 3690 个 产品 参加 了 
本 届 博 览 会 的 展览 。 本 届 博 览 会 
农机 展区 由 农业 部 农机 化 管理 司 
和 机 械 工 业 部 农业 装备 司 联 合 主 
办 ， 农 业 部 农机 化 技术 开发 推广 
总 站 、 中 国 农业 机 械 工 业 协 会 承 
办 , 展 出 面积 达 4100m?, 共 有 198 
个 厂家 参展 ， 展 品 包括 所 有 农机 
行业 11 KAU 500 台 套 产品 , 参 
展 人 员 323 人 ， 农 机 行业 专业 人 
员 参 观 人 数 8000 FAM, 

10 月 26 日 水 利 部 发 出 
《关于 印发 水 利 部 机 械 局 职能 配 
置 、 机 构 设 置 和 人 员 编 制 方案 的 
通知 》( 人 组 C1995) 77 $), FA 
确 了 机 械 局 的 “三 定 ” 方 案 。 

10 月 30 日 机 械 工 业 部 在 
北京 召开 庆祝 常 柴 服 份 有 限 公司 
年 产 100 万 台 下 线 庆 典 。 程 思 远 、 
IRS AR a SOS ES 
PA 1995 年 单 生 柴油 机 年 产量 可 
达 120 万 台 ， 成 为 国内 外 第 一 家 
单 拭 柴油 机 年 产量 超过 100 万 台 
的 生产 企业 。 

WA 《旱地 农业 工程 的 理 
论 与 实践 } 一 书 出 版 .该 书 由 国务 
院 副 总 理 姜 春 云 作 序 ， 刘 成 果 副 
部 长 为 顾问 ， 宋 树 友 等 同志 为 主 
编 。 这 本 书 坚持 理论 与 实践 相 结 
合 ， 旱 地 农业 工程 技术 与 农艺 相 
结合 ， 比 较 系 统 地 介绍 了 国际 和 
国内 旱地 农业 技术 的 经 验 和 研究 
RR Se 404 千 字 ,由 北京 农 
业 大 学 出 版 社 出 版 。 

11 月 6 日 中 共 中 央 总 书 
记 、 国 家 主席 江泽民 在 北京 顺义 
县 视察 工作 时 ， 对 顺义 县 的 农业 
机 械 化 于 以 肯定 。 他 说 ;:“ 真 正 种 
粮食 ,占据 的 人 并 不 是 很 多 . 靠 什 
A? 靠 机 械 化 。 靠 你 们 这 个 喷灌 ，。 
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有 一 个 数字 ， 今 天 我 听 了 以 后 很 
振奋 。 你 们 利用 的 马力 达到 60 万 
kW ,这 是 很 不 小 的 数字 。 所 以 ,我 
看 大 城市 的 近郊 农业 ， 您 怕 一 定 
要 靠 这 种 大 量 的 机 械 化 的 办 法 。” 

11 月 18 日 水 利 部 机 械 局 
直属 单位 郑州 水 工 机 械 厂 成 为 水 
利 部 内 首 家 通过 ISO 一 9002 产 
品质 量 体 系 认 证 的 企业 。 

11 月 20 日 北京 农业 工程 
大 学 和 北京 农业 大 学 合并 成 立 中 
国 农业 大 学 ,至 此 ,我 国 仅 存 的 一 
所 农机 化 高 等 院 校 不 再 作为 独立 
的 高 校 存 在 。 

11 月 29 日 ~~12 月 1 日 内 
燃 机 大 行业 规划 办 公 室 召开 《 柴 
油 机 电 控 技术 发 展 交 流 研 讨 会 》。 
部 分 油泵 油嘴 厂 、 汽 车 厂 、 内 燃 机 
制造 厂 及 有 关 高 等 院 校 、 研 究 所 
参加 了 会 议 。 会 上 介绍 了 国外 柴 
油 机 电 控 技术 发 展 动态 和 趋势 ， 
交流 了 国内 部 分 高 校 、 研 究 所 各 
企业 开发 应 用 柴油 机 电 控 技术 的 
情况 .与 会 代表 认为 ,发 展 我 国 柴 
油 机 电 控 技术 势 在 必 行 ， 在 我 国 
不 可 能 只 搞 一 种 单一 的 系统 ， 但 
也 不 要 把 国外 各 种 系统 都 照搬 过 
来 ,应 根据 我 国 国情 发 展 需 要 , 集 
中 力量 研究 开发 几 种 系列 。 

12 月 5 日 机 械 工 业 部 复 
KREE EREN, AMEK 
装备 司 司 长 者 贵 明 同志 担任 兵团 
机 械 采 棉 领 导 小 组 副 组 长 .此 前 ， 
兵团 给 机 械 工业 部 来 陋 ， 成 立新 
疆 机 械 采 棉 领 导 小 组 。 

12 月 13 日 农业 部 印发 了 
《关于 抓 好 今冬 明 春 农机 具 检 修 
工作 的 通知 》, 要 求 各 地 农机 管理 
部 门 积 极 组 织 人 贯彻 落实 ， 利 用 冬 
季 农 机 作业 淡季 ， 开 展 一 次 农业 
机 械 大 检修 活动 ,为 1996 年 春耕 
生产 和 抗灾 救灾 做 好 充分 准备 。 

12 月 15 日 篆 柴 集团 成 
立 ， 该 集团 为 江苏 省 十 大 支柱 企 
WAZ. BAL ARR 
主 , 多 行业 并 举 的 发 展 新 格局 。 集 
团 以 常 柴 股 份 有 限 公 司 等 23 家 
企业 为 紧密 层 ; 以 常 齿 、 河 南 奔 马 
集团 等 及 常 柴 股 份 有 限 公 司 所 属 
控股 单位 为 半 紧 密 层 ( 共 88 R); 
另 有 中 国 农机 总 公司 等 155 家 单 
位 为 松散 层 企 业 。 实 行 以 资产 为 
AKERS a, SPH A th OK 


实现 销售 收入 13417970. LRA 
税 总 额 15 亿 元 ,出 口 蚀 汇 1 亿美 
IC o 

125208 扬州 新 星 动力 
股份 有 限 公司 出 资 100 万 元 设立 
助 学 基 金 ， 与 收 资助 的 吉林 工业 
大 学 、 江 苏 理工 大 学 就 100 万 元 
助 学 基 金 的 管理 使 用 问题 达成 协 
议 并 签字 。 扬 动 公司 是 在 获知 农 
机 学 科 受 到 冷遇 ,农机 科研 .制造 
领域 将 后 继 乏 人 的 情况 下 做 出 上 
述 决定 的 。 

12 月 20 日 上 海 柴 油 机 股 
份 有 限 公 司 引 进 卡 特 彼 勒 3300B 
系列 柴油 机 “ 八 五 ” 技 改 项 目 通 过 
国家 验收 。 

12 月 26 日 国家 经 贸 委 、 
国家 科 委 、 国 家 统计 局 、 财 政 部 、 
劳动 部 、 人 事 部 联合 公布 了 1994 
年 度 全 国 大 型 工业 企业 名 单 ， 工 
程 农 机 行业 有 33 家 被 认定 为 大 
型 企业 ,其 中 ,上 海 柴 油 机 股份 有 
限 公 司 被 认定 为 特大 型 企业 。 至 
此 ， 工 程 农机 行业 有 三 个 特大 型 
企业 : 北 内 集团 总 公司 ,中 国 第 一 
拖拉 机 工程 机 械 公司 、 上 海 柴 油 
机 股份 有 限 公司 。 

12 月 26 日 机 械 工 业 部 发 
布 首 批 产 品 可 靠 性 认定 试点 计 
划 ， 有 四 种 拖拉 机 被 列 为 机 械 行 
业 A 类 产品 。 这 四 种 产品 及 其 企 
业 是 :上海 拖拉 机 内 燃 机 公司 的 
上 海 50 型 拖拉 机 ; 中 国 第 一 拖拉 
机 工程 机 械 公 司 的 东方 红 小 四 轮 
系列 拖拉 机 ; 常州 东风 集团 公司 
的 东风 12 型 手 扶 拖拉 机 和 浙江 
四 方 集团 公司 的 工农 系列 手 兵 拖 
拉 机 。 

12 月 27 日 吉林 工业 大 学 
成 立 软 科学 开发 研究 院 。 该 院 的 
成 立 ， 对 进一步 推动 软 科 学 事业 
的 发 展 ， 发 挥 高 校 在 软 科学 研究 
领域 的 优势 ， 促 进 和 保证 决策 的 
科学 化 将 起 到 积极 作用 。 成 立 大 
会 上 ， 吉 林 省 省 长 王 之 坤 为 该 院 
揭 芒 并 做 重要 讲话 ， 省 科 委 主任 
曲 逸 诸 宜 读 国 家 科 委 的 贺电 ， 长 
春 市 副 市 长 尹 文 及 一 批 专家 、 学 
者 和 企业 家 被 聘 为 兼职 研究 员 。 

12 月 31 日 浙江 四 方 集团 
公司 年 出 口 创 汇 达 3025. 21 A 
元 , 手 扶 拖拉 机 出 口 达 32763 台 ， 
成 为 农机 行业 出 口 大 户 。 


农机 行业 大 事 记 


附 


第 十 二 部 分 


表 1 世界 和 部 分 国家 人 口 、 从 业 人 口 、 人 均 和 劳 均 耕 地 面积 (1993 2) 

































劳 均 负担 
ae | REAN SRAN lag ree BE 
(FA) (FA) (FA) (ha/A) 





























































































































































世界 总 计 5572347 2445545 | 2482305 1123099 .2 1342826 0.241 
阿尔 及 利 亚 27056 6031 6441 1468 22.8 7300F 0. 270 
南非 40774 5848 14716 1886 12.8 12365F 0. 303 
加 拿 大 27839 787 13826 389 2.8 45420F 1. 632 
墨西哥 89998 25306 31885 8962 28. 1 23150F 0. 257 
美国 257503 5988 126205 2600 2.1 185742F 0. 721 
阿根廷 33488 3235 12067 1166 9.7 25000F 0. 747 
巴西 156649 35353 58463 13189 22.6 42000F 0. 268 
中 国 1205641 785921 710441 463121 65. 2 92708F 0. 077 
印度 896567 553324 341994 223898 65.5 16866100F 0. 185 
印度 尼 西 亚 | 194617 81417 77797 35655 45. 8 18900F 0. 097 
日 本 124670 6529 63680 3501 5.5 4024 0. 032 
韩国 44508 8747 20228 4387 21.7 1877 0. 042 
土耳其 59557 24671 25598 11676 45.6 2448) 0.411 
丹麦 5189 213 2898 119 4.1 2539 0. 489 
法 国 57664 2445 26106 1185 4.5 18255 0. 316 
德国 80704 2931 40268 1662 4.1 11676 0.145 
意大利 57859 2986 23748 1429 6. 0 9030F 0. 156 
波兰 38460 6345 19621 3700 18.9 14305 0. 372 
英国 58107 1064 28567 523 1.8 6081 0. 105 
澳大利亚 17662 796 8488 383 .5 46300 2. 621 
俄罗斯 149248 一 一 一 一 129500 0. 一 















资料 来 源 : 联 合 国 粮农 组 织 人 生产 年 鉴 j994 年 。 注 :F 为 估计 数 ,以 下 同 。 
表 2 世界 和 部 分 国家 每 人 平均 农 畜 产品 产量 (1993 年 ) 


(43 Fy) ke) 





别 食糖 
tt FEA FY .5 .8 .7 21.3 
中 国 .7 .3 .4 7. 2 
印度 .1 .5 .1 16.6 
日 本 .1 .2 .2 7.9 
韩国 .3 .7 .8 一 
巴基斯坦 .4 .1 .7 20.3 
泰国 .9 .0 .5 90.9 
埃及 .8 .0 .7 17.3 
加 拿 大 .9 .8 .4 5.6 
美国 .6 .6 .3 .5 27.0 
墨西哥 .5 .8 .1 .了 92.9 
阿根廷 .4 .1 .4 .1 39.3 
巴西 .4 .4 .0 .5 61.6 
丹麦 .8 .3 .5 „E 87.6 
法 国 .8 .7 .2 .1 82.5 
德国 .0 .0 .2 .2 54. 7 
意大利 .3 .4 .0 .2 34.8 
英国 .0 .4 .4 .7 26.4 
澳大利亚 .0 .1 .7 .2 240. 2 
俄罗斯 .4 .4 .1 .C 一 
资料 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 ( 生 产 年 鉴 993~ 一 1994 年 。 注 :中 食糖 为 1992 年 数字 。 
表 3 世界 和 部 分 国家 拥有 灌溉 地 面积 (1975 一 1993 F) 
(王公 顷 ) (kha) 












1975 1980 1985 1990 1991 1992 
189245 201975 225399 237421 241557 249624 
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248125 


( 2x ) 






























































中 国 47837 47936 49030 49872 
印度 43050 45800 45800F 48000F 
美国 18771 18771 20300F 20700 
前 苏联 21215 21000 一 一 
巴基斯坦 16500 17000F 17100F 17110 
伊朗 5750 7600F 9400F 9400F 
印度 尼 西 亚 7600 8512 8250F 4597 
墨西哥 5180 5200 6100 6100F 
日 本 2847 2825 2802 2782 
埃及 2607 2643 2645F 3246 
西 班 下 3370 3388 3403 3453 
意大利 3120 3140F 3150F 2710F 
阿根廷 1680 1690F 1700F 1700F 
澳大利亚 1900 1831F 2069 2107 






俄罗斯 一 5900F 4000F 





资料 来 源 ; 联 合 国 粮农 组 织 (生产 年 鉴 31976~1994 年 。 
表 4 世界 和 部 分 国家 农业 拖拉 机 拥有 量 (1979 一 1993 E) 








( 合 ) 
世界 总 计 21844352 26405280 26518240 26322272 26137136 25703904 
中 国 738140 861220 827512 799266 774404 746283 
前 苏联 2594533 2689000 2609000 2580000F 一 一 
美国 4767666 4749000 4800000 4800000F 4810000F 4800000F 
日 本 1326700 2049120 2142210 1966000 2003000 2041000 
德国 一 一 1567500 1562000 1321900 1300000 
法 国 1460900 1470000 1465000 1460000 1460000F 1460000F 
英国 512041 509780 505000 500000F 500000 500000F 
意大利 1058787 1403000 1429756 1455811 1470000F 1430000F 
加 拿 大 657369 770400 750000 734149 740000F 740000 
印度 393117 925365 988070 1063012 1136160 1195013 
印度 尼 西 亚 9243 25161 27955 33979 35000F 35000F 
墨西哥 124045 168000 170000 172000F 172500F 172000F 
波兰 620724 1152644 1185000 1178800 1172140 1155600 
珊 典 185218 183000 183000 182000F 165000F 165000F 
澳大利亚 327000 320000 317000F 316000F 315000F 315000F 
阿根廷 183700 204000 204000 280000 280000F 280000F 
阿尔 及 利 亚 46949 96000 100000 91500F 91250F 91250F 
俄罗斯 一 1371300 一 一 1300000F 1200000F 
资料 来 源 :联合 国 粮 农 组织 4 生 产 年 鉴 j980~1994 年 。 
RS 世界 和 部 分 国家 谷物 联合 收割 机 拥有 量 (1979 一 1993 F) 
( 台 ) 























































































世界 总 计 3521225 3979006 3924933 3905461 3861239 3847993 
中 国 27113 36582 38719 43996 51075 53000 
前 苏联 701333 689000 655000 675000 一 一 
美国 672867 666000 665500 663000F 662000F 662000F 
日 本 849100 1258070 1214900 1169000 1158000 1158000 
德国 181174 一 155000 141200 140000F 135782 
法 国 145600 152500 153000 153500 154000F 154000F 
英国 57405 50000 49000F 48000F 47000F 47000F 
意大利 34499 46985 46985 47715 48576 48500F 
瑞典 50330 47000 42200 41018 40000F 40000F 








( 续 ) 






1979~8] 1989 1990 1991 1992 



















































































波兰 39139 77489 80000 83000F 84000F 84000F 
罗马 尼 亚 44152 44799 46264 42808 42686 42686F 
mex 161603 156100 155500 155000 155200F 155000F 
澳大利亚 57733 56800 56700 56600 56500F 56500F 
阿根廷 44000 48000 48500 48800 50000F 50000F 
阿尔 及 利 亚 4452 9000 9300 9500 9600F 9600F 
印度 1461 2900 2950 3000 3100F 3100F 
俄罗斯 一 一 一 一 380000F 350000F 





资料 来 产 :联合 国 粮农 组 织 4 生 产 年 鉴 )1980~ 一 1994 年 。 


表 6 世界 和 部 分 国家 平均 每 台 拖拉 机 负担 的 可 糙 地 面积 (1980 一 1993 F) 
(Zs tit) Cha) 























世界 总 计 ， 
中 国 124.2 
前 苏联 一 
美国 38. 7 
日 本 1. 97 
德国 .6 .6 .7 9. 00 
法 国 .4 .6 .0 .7 .2 12.3 .4 12.5 
英国 .6 .4 .4 .9 .2 13.1 .1 12. 2 
意大利 .8 .2 .9 4 ,3 6.2 .1 6. 3 
加 拿 大 .6 .1 7 .6 .8 58.8 .4 61.4 
印度 .1 .8 .3 .7 .3 166.3 .2 139. 0 
阿根廷 .6 .7 .8 .8 .0 123.2 .4 121. 4 
澳大利亚 .6 .7 ,0 .9 ,9 147. 7 .2 147.0 
巴西 .8 .9 .0 .4 .4 71.0 .3 57. 1 
It A .0 .5 .3 .4 .7 15.9 .4 16.3 
墨西哥 .0 .0 .6 .8 .6 134. 6 .2 134.6 
兰 .3 .5 .1 .5 .2 12. 2 ,2 12. 4 
瑞典 .5 .2 .1 .9 .6 15.3 .8 16.8 





资料 来 源 : 联 合 国 粮农 组 织 人 《生产 年 鉴 )j1980 一 1994 年 。 
表 7 世界 和 部 分 国家 平均 每 台 谷 物 联合 收割 机 负担 的 收获 面积 (1980 一 1993 年 ) 

































(48 ht) Cha) 
5.3 177.7 7.7 181.5 
sare 0 p24 6 1783.2 

前 苏联 168.8 152.3 一 一 
美国 106. 6 93. 7 99. 4 91.2 
日 本 3.1 2.1 2.1 2.1 
德国 42.3 46.5 54.3 45.8 
法 国 69. 0 63.5 61.8 66. 3 57.8 60. 2 60. 7 55.5 
英国 68. 6 73.7 72.2 72.3 74.6 72.9 67.6 64.5 
意大利 145.3 114.7 101. 6 100. 8 94, 6 92. 3 88. 0 84. 0 
MEK 118.7 140. 4 136. 3 140. 6 143.1 134.6 129. 9 125.2 
印度 134627.4 | 35641.0] 36510.0 | 35856.9| 35406.0 | 33364.6] 32089.0 | 32262. 3 
阿根廷 224. 4 226. 6 188. 9 175. 6 186.5 163.7 164.7 175.7 
澳大利亚 269.7 277.5 238. 9 236. 0 251.3 207. 3 235.6 253. 0 
巴西 569. 8 533. 7 525. 0 486. 8 402. 2 400. 1 428. 4 380. 5 
丹麦 46.8 46.3 45. 5 47.7 46. 6 47.6 51.2 45. 2 
a py Bf 652.7 591.6 532.9 542.3 567.4 566. 1 513.4 511.3 

=~ 199.7 135.4 117.9 108. 8 106. 6 105. 0 99. 1 101.3 
瑞典 29.6 31.3 27. 7 .0 .8 .0 .9 26. 3 


资料 来 源 :联合 国 粮农 组 织 4 生 产 年 鉴 记 980 一 1994 年 。 





336 H 录 


#8 部 分 国家 挤 奶 器 拥有 量 (1979 一 1993 F) 


1979~ 1981 1989 1990 1991 












































































































































前 苏联 351000 390000 410000 398000 一 

澳大利亚 210000 210000 210000 210000 200000F 200000F 
日 本 138333 155000 157000 158000F 160000F 160000F 
阿根廷 6850 8100 8150 8170 8200F 8200F 
丹麦 64333 60000 59000 59000 58000F S8000F 
法 国 373133 230000 220000 210000 200000 200000F 
德国 468416 -= 287000 261513 250000F 250000F 
意大利 127667 146000 147000 148000 150000F 150000F 
英国 144847 158000 158000 158000 157500F 158000F 
波兰 116957 250000 260000 265000 266000F 266000F 
瑞士 49651 56500 60741 60700 60000 60000F 
土耳其 1000 7173 9636 12567 16246 23825 
新 西 兰 17147 13100 13000 12900 13000F 13000F 





















西班牙 79662 一 146000 148000 150000F 150000F 





资料 来 源 EA ER RR epee EY 1IB0~ 1994 Æ. 
表 9 世界 和 部 分 国家 的 化 肥 消 费 量 (1979 一 1994 年 ) 


( 干 吨 )(kt) 
世界 总 计 112472 | 139589 145637 143420 138048 134327 | 125931 120672 
非洲 2786 3484 3726 3610 3687 3596 3780 3993 
阿尔 及 利 亚 170 241 170 117 139 96 97 131 
北美 及 中 美洲 24805 23109 22829 23856 23618 23510 23761 26550 
加 拿 大 1808 2200 2131 2166 2074 + 2156 2261 2737F 
美国 20941 17792 17733 18709 18587 18784 18983 20350 
8 5 Bf 1561 1862 1743 1740 1799 1583 1616F 1753F 
南美 4683 5737 5773 5277 4956 4955 5390 6016 
巴西 3567 3759 3729 3383 3164 3235 3584 4150 
阿根廷 130 161 167 153 166 185 243 308F 
亚洲 28299 46280 51892 53145 56196 58826 59330 55225 
中 国 13082 22688 25322 25428 27027 29749 29468 25079F 
印度 5273 8822 11077 11607 12584 12763 12218 12345 
日 本 2344 2037 1943 1938 1839 1763 1784 1817 
韩国 851 840 879 921 916 950 964 974F 
欧洲 32757 31811 32487 31296 26383 22274 19866 19911 
法 国 5905 5818 6000 6103 5683 5563 4531 4611 
德国 4850 4810 4876 4591 3272 2968 2843 2672 
意大利 2355 2303 2092 1813 1948 1986 1867 1750 
英国 2235 2484 2416 2535 2370 2177 1193 2071F 
波兰 3635 3277 3625 3233 1752 1135 1193 1282 
大 洋 洲 1785 1757 1744 1810 1564 1703 1898 2105 
前 苏联 17358 27403 27187 24474 21694 19492 一 一 





资料 来 源 , 联 合 国 《 肥 料 年 鉴 )1979 一 1994 E, 


R10 部 分 国家 农机 工业 的 全 员 劳 动 生产 率 






全 员 劳 动 生产 率 
《产值 ) 
(万 本 币 / 人 ， 年 ) 
5. 41 






全 员 劳 动 生 产 率 
(净值 ) 
(万 本 币 / 人 “年 ) 






生产 总 值 


国 a (万 本 国 现货 币 ) 


























中 国 (1994 年 ) 1247913 6748431 












英国 (1994 年 ) 15000F 237000 15. 80 一 
日 本 (1993 年 ) 11760 58862700 5005. 3 一 
意大利 (1993 年 ) 40000F 688820000 17221. 0 一 
法 国 (1992 年 ) 25000F 1259100 50, 36 
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国 别 


德国 (1992 年 ) 
美国 (1993 年 ) 
韩国 (1991 年 ) 






资料 来 源 :4G《 中 国 农 业 机 械 年 鉴 》1995 年 ;@《 日 本 农业 机 械 年 鉴 》( 日 文 )1995 年 ;BX《 农 机 具 与 拖拉 机 》( 英 文 )1995 
年 ;D4 韩国 工业 统计 摘要 六 朝 文 )1993 年 ;BO《 拖 拉 机 与 农机 具 》( 法 文 )1994 年 4 期 ;@( 农 机 有 具 与 动力 》( 意 
文 )1995 年 12 期 ;人 《农业 技术 》( 德 文 )1994 年 2 期 ;BX《 农 业 工 程 )( 英 文 )1995 年 4 期 。 











40000F 
65700 
12327 








生产 总 值 
(万 本 国 现货 币 ) 


723960 





1088000 


101129900 


全 员 劳 动 生产 率 





(产值 ) 


(万 本 币 / 人 “年 












全 员 劳 动 生 产 率 


( 续 ) 





净值) 


(万 本 币 / 人 “， 年) 








Wil 世界 和 部 分 国家 拖拉 机 (7. 36kW 以 上 ) 的 生产 量 (1984~~ 1991 F) 
(@) 
世界 总 计 2522070 | 2438763 | 2309092 | 2491647 | 2451880 | 2542640 | 2636745 | 2382147 
非洲 11651 12708 12337 7921 5589 7208 6428 4525 
阿尔 及 利 亚 5927 6250 6323 3513 3404 2965 3507 3203 
安哥拉 4493 4580 4399 4077 1892 3132 1737 
北美 洲 766553 | 709579 | 659944 | 941030 | 852503 | 1032545 | 1134432 | 1136372 
Ps By 10829 11763 8488 6182 10323 10095 9235 7759 
美国 755724 | 697816 | 651466 | 934848 | 842180 | 1022450 | 1125197 | 1128613 
南美 洲 59432 52009 61938 53684 60552 62376 67431 83784 
阿根廷 12241 6332 7960 3248 5498 4123 5979 3588 
亚洲 407551 | 411272 | 376744 | 357351 368971 | 330159 | 339612 | 319011 
中 国 39700 45000 28600 37100 47200 39800 39400 52700 
印度 82462 80820 76939 80000 83200 一 一 一 
日 本 217309 | 224052 | 225983 | 196300 | 189844 | 174750 | 174529 | 161842 
土耳其 45946 36956 27867 35995 31327 19602 一 一 
欧洲 702051 663912 | 600714 | 563046 | 611172 | 626985 | 596006 | 835487 
法 国 84000 61848 70303 65556 96099 | 133076 | 108635 76293 
联邦 德国 80638 88210 75505 66034 67091 75717 76653 66924 
意大利 94093 95803 86996 79791 86471 90804 76214 57860 
英国 100163 83111 62471 69474 79274 69201 82551 一 
前 捷克 斯 洛 伐 克 34160 35184 36960 35264 33558 34317 33205 一 
波兰 58824 59019 61506 59209 58825 48994 36094 17642 
罗马 尼 亚 76456 70199 39229 37941 32150 17124 22640 一 
前 苏联 571403 | 585472 | 594975 | 567493 | 559197 | 532172 | 494817 一 
白俄罗斯 94710 95953 97600 | 100300 | 100100 | 101300 | 100650 一 
乌克兰 128775 | 135912 | 139960 | 130861 130705 | 115913 | 106221 一 
大 洋 洲 3429 3811 2440 1122 1262 674 2968 2968 
资料 来 源 ; 联 合 国 (工业 统计 年 鉴 )992 年 。 
EN 世界 和 部 分 国家 园艺 拖拉 机 的 生产 量 (1984 一 1991 年) 
( 台 ) 





1984 1985 1986 1987 1988 





























































































总 1240597 | 1295413 | 1261601 | 1594128 | 1838081 | 1574499 | 1689133 | 1783672 
北美 洲 106947 112146 129055 122379 137334 94179 123222 125506 
南美 洲 2804 4036 8576 5236 2056 3006 2528 1974 

巴西 2804 4036 8576 5236 2056 3006 2528 1974 
亚洲 1050642 | 1101271 | 1043407 | 1382688 | 1612786 | 1394131 | 1370829 | 1618979 
中 国 688600 | 822500 | 774500 | 1106000 | 1335700] 1118100 | 1101400 | 1347800 
日 本 361649 278581 268307 | 276286 276684 | 275629] 269027 270714 
欧洲 80204 77960 80563 83825 85905 83165 112490 37213 
欧 共 体 25403 25518 25787 27569 27782 27823 54732 19208 
西班牙 14829 14331 14834 14316 15732 18331 25286 14325 
其 他 人 欧洲 54801 52442 54776 56256 58123 55342 59531 18005 


54801 52442 54776 56256 58123 55342 


OF BLEUE KOE CRE )1992 年 。 
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表 13 世界 和 部 分 国家 犁 的 生产 量 (1984 一 1991 年 ) 






(f}) 
志 界 总 计 1046001 845420 | 768545| 982077 | 874279| 877175 | 903278! 804486 
非洲 41083 11303 10103 | 279303 4483 198103 277364 276351 
坦桑尼亚 一 7000 5800 275000 一 193800 274090 274500 
北美 洲 47797 36997 14420 13080 18108 19512 15434 10047 
古巴 1677 2110 1486 1167 927 2756 一 一 - 
墨西哥 2244 4186 3046 2489 2827 4534 4453 4028 
美国 43876 30701 9888 9424 14354 16056 一 一 
南美 洲 83 163 195 197 318 521 615 612 
亚洲 144987 218608 | 217363 241417 | 217667 226232 | 220806 | 219053 
欧洲 401754 373143 303657 265408 252516 246925 221519 297392 
法 国 60000 56000 48100 25435 30722 34968 22560 18178 
联邦 德国 16300 18197 19104 15018 14169 15542 16214 -- 
奥地利 464] 4879 4879 3624 4032 4015 3718 一 
兰 2977 5714 4215 7041 4513 3625 4874 2600 
兰 117563 88243 67942 48634 45121 41428 31794 14694 
罗马 尼 亚 一 13647 7283 6243 5018 5650 8360 11089 
南斯拉夫 63260 69586 47534 50180 44769 47107 一 一 - 
前 苏联 207464 | 206704 | 219717 | 207976 191104 184810 180523 — 
乌克兰 106598 | 103313 106737 99263 98020 98620 89158 一 
KEH 1408 |. 1243 870 666 1031 1031 1031 1031 
PE SEE RS BK Tob eit Fe #1992 年 。 
表 14 世界 和 部 分 国家 种 植 机 械 的 生产 量 (1984~ 1991 F) 
( 台 ) 


1985 1986 1987 1988 1989 1990 























































































































































1474453 | 1228924 | 1142764 | 816473 | 877651 989673 | 890673 | 778581 

非洲 1495 1682 1682 1429 1429 1429 1429 1429 
北美 洲 493855 | 273142 199196 | 231159| 344522 | 490911 432191 491202 
美国 491263 | 270398 196394 | 227814 343532 | 488316 — — 
南美 洲 265086 | 265086 265086 265086 342532 488316 428629 488220 
亚洲 134399 133759 134752 93228 81687 87677 91253 87171 
日 本 131966 132909 134433 92861 81022 87615 91141 87019 
欧洲 361654 322945 311926 | 287228 288532 273395 259125 197014 
法 国 54000 59000 52700 50316 48222 42280 38227 30743 
= 10913 8587 7247 5633 6346 4316 3931 1814 

兰 45733 31081 30156 24797 24437 23018 13794 3970 

罗马 尼 亚 18574 17926 18513 19573 17763 12410 8597 6287 
南斯拉夫 29962 32958 23752 29114 26832 26860 一 一 
前 苏联 214613] 229666| 228714] 202065] 159184] 130418} 117175 一 
乌克兰 72343 75180 77269 76920 74727 65042 57066 一 









3351 2644 1943 1061 2071 1958 2303 





资料 来 源 ; 联 合 国 《 工 业 统 计 年 鉴 )992 年 。 
表 15 世界 和 部 分 国家 联合 收割 机 的 生产 量 (1984~1991 F) 


( 台 》 


1985 1986 1988 1989 


































































283089 | 289417 304728 | 266275 231691 223244 230121 177570 

非洲 590 700 1162 280 735 676 567 510 
北美 洲 12045 8006 9233 10427 8475 12362 15647 12561 
古巴 749 979 945 943 902 837 一 一 
美国 11296 7027 8288 9484 7573 11525 14629 11555 
南美 洲 7171 7111 8669 9209 7252 7471 4585 3217 


7171 7111 8669 9209 7252 7471 4585 3217 
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75389 
5721 
64789 
56610 
9108 
1177 
4546 
6111 
9649 
10807 
62234 
685 


98945 
2058 
93080 
83461 
10981 
1186 
4659 
5407 
6447 
34655 
112183 
685 






100242 
1999 
94598 
44785 
11108 
1361 
4930 
4678 
4902 
7903 
117891 
365 






109406 
2223 
102593 
54462 
11863 
1286 
4828 
5131 
6806 
10279 
111992 
1006 






























































资料 来 源 KS CTU Rit EB 1992 年 。 
表 16 世界 和 部 分 国家 把 的 生产 量 (1984~1991 F) 


415856 347402 321782 292814 285609 268663 26447 1 
148664 110820 68432 92270 87995 86236 90227 

5719 7257 3584 2281 1064 1674 一 
142947 103563 82848 89989 86931 一 88840 


201994 192555 174207 155771 156143 151370 148046 
146768 141223 123610 114489 109463 108888 110774 


20000 16000 14676 14194 14488 14629 15269 


57232 54066 38459 32935 28284 30536 28937 
1130 1888 2232 1669 4596 5334 一 
11229 8920 6953 6788 6204 6991 5578 
19422 16491 18737 10175 13203 7680 5533 
一 13691 15080 6825 8799 5484 3591 
44018 45189 47112 47353 35113 22103 20713 
20686 14412 12475 8237 15094 15094 | 15094 





资料 来 源 : 联 合 国 《 工 业 统 计 年 鉴 》1992 年 。 
表 17 世界 和 部 分 国家 脱粒 机 的 生产 量 (1984 一 1991 F) 






进 界 总 计 

北美 洲 

南美 洲 
巴西 

亚洲 
日 本 
韩国 
土耳其 
欧 共 体 
西班牙 

东欧 

波兰 

前 民主 德国 

前 苏联 








112347 
6 
1473 
1459 
34473 
23835 
7677 
1532 
77024 
1599 
1518 
75381 
9742 
65639 
403 


113980 
6 
1474 
1460 
38490 
24811 
8730 
3520 
71819 


169660 
48 
7220 
7196 
26903 
41295 
11270 
2909 
104864 
2281 
2183 
102583 
13827 
88756 
625 


130724 
91 
1843 
1827 
45655 
29126 
10028 
5072 
82715 
991 
827 
81724 
12686 
69038 
420 


168435 
48 
5255 
5217 
60742 
42901 
13646 


174858 
42 
5538 
5482 
72594 
46879 
21603 
2585 
95658 
4945 
4822 
90713 
12959 
77754 
1026 















































































































100769 
6045 
9933 
94724 
14475 
80249 
1621 
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86764 
10638 
72913 
73833 


( 台 ) 


185543 
70306 
69390 
24621 


75522 
8462 
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世界 总 计 
北美 洲 
南美 洲 
亚洲 

日 本 

韩国 
欧洲 
法 国 
奥地利 
捷克 斯 洛 伐 克 
波兰 
其 他 欧洲 
前 苏联 


























199747 
9582 
2651 
14105 
1589 
3055 
105809 
14000 
2378 
1720 
20843 
23222 
67600 


































202548 
9582 
2634 
12720 
1575 
1684 
109165 

12000 
992 
5024 
21415 
25544 
68447 





PERSE RA ET Wai Ee E1902 年 。 


表 19 


895816 
3452 
26484 
24657 
52722 
2479 
326350 
16000 
36320 
179246 
5925 
4921] 
99705 
387103 
284108 


856424 
3431 
18702 
16331 
52722 
2271 
343189 
15000 
26643 
214921 
5550 
43901 
79081 
359299 
246276 


PORE UR KA BC Lol Beit ES 1992 年 。 





20 


1984 1985 


427043 
245096 
11348 
2279 
9069 
105305 
69410 
25000 
44410 
4882 
9661 
21692 
65136 
9000 


158 
























916217 
744960 
11265 
3196 
8072 
81752 
52609 
21000 
31609 
4528 
11332 
13033 
69924 
9003 


104 





AERE KSEE 2 年 。 
附 录 








188624 
9582 
2649 
11963 
1234 
1268 
92785 

































1223694 
3780 
14665 
1322] 
52722 
2062 
737322 
31706 
267655 
4033 
50544 
82453 
383296 
290239 


















694809 
530617 
8457 
3118 
5339 
78672 
57447 
19194 
38253 
4440 
6411 
10174 
66054 
6600 
6434 
104 

















1012358 











164317 
9582 
2621 
12290 
1602 
1227 
78708 
8051 
798 
9174 
20298 
6273 
61116 





1262109 


1854 
15250 
14040 
52722 

1425 

70456] 
20869 
29247 

267168 

1587 
47229 
76457 

472118 

369300 

















847628 
7044 
2814 
4230 

79312 
61005 
19316 
41689 
3454 
5153 
9500 
66722 
5501 
4211 
104 





























170920 
9582 
2636 

12859 

1589 

1809 

81879 

10554 

598 

4571 

22689 

7401 

67038 


1327327 


3053 
19885 
19060 
52722 

2522 

846328 
33685 
27886 

300182 

7670 
45472 
82378 

384442 

279071 


975841 
796405 
10146 
3019 
7127 
71226 
21266 
20710 
30576 
4194 
3429 
12152 
57460 
9072 
3870 
104 










































表 18 世界 和 部 分 国家 挤 奶 器 的 生产 量 (1984 一 1991 F) 


1984 1986 1987 1988 1989 1990 | 


156927 
9582 
2624 

12598 

1728 

1409 









8042 
10 
2987 
22688 
7863 
58597 


te FF FO BG 5} Ge BL  1984~ 1991 F) 


1470272 
3097 
23896 
22889 
92722 
881 
987279 
32005 
2551) 
328356 
8809 
43591 
71129 
393078 
298000 





世界 和 部 分 国家 搂 草 机 的 生产 量 (1984 一 1991 F) 


1988 1989 1990 | 


1345534 
1217472 


1195485 
1066230 
15233 
4300 
10925 
71863 
95118 
19830 
35288 
4757 
3248 
8539 
42063 
7300 
1510 
104 


















76600 

















122403 
9124 
2 
12815 
2273 
1081 
50338 
9622 
10 
2166 
5802 
3502 
52533 



























1304997 


3007 
20678 
19498 


1450 
896128 
22145 
31607 


3681 
30598 
49828 

415234 
247000 


16670 
4419 
12251 
7220) 
98509 
17556 
40953 
2151 
7539 
39087 
7361 
1600 
104 














( 台 ) 





104573 


1150089 
2159 
21618 
21176 
896 
819154 
12445 


1574 
20047 
306262 
213000 


( 台 ) 












1450313 
1368716 
11348 
2610 
8738 
689997 
295927 


[losg 
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表 21 部 分 国家 制造 业 几 个 指数 的 变动 情况 (1970 一 1992 E) 
(以 1982 年 为 100) 


TE om [am] wm [exe oe [we an | AR 























从 业 人 数 ， 
1970 (NA) | 137.7 | 96.3] 119.6 99.9 | 135.4 141.9 
1980 107.8 | 109.9 | 108.4 | 103.9 98.5 | 108.1 117.5 
1985 102.3 | 95.1 | 103.6 | 112.4 106.9 | 96.5 91.7 
1990 101.8! 92.9] 109.5] 112.1 112.0] 103. 2 87.0 
1991 98.2} 92.0] 101.7] 109.5 116.3 | 102.5 80. 8 
1992 96.2 | 88.6] 97.4 | 108.2 118.4 | 101.5 76.2 
平均 年 度 百 分 率 变化 : 
1979~85 一 1.4| —2.7} —0.8] 1.0 1.7 | 一 2.1 —4. 9 
1985~92 一 0.9 | —0.1 | —0.9 | —0.5 1.5| 0.7 一 2.6 
1991 一 92 一 2.1 | —3.8 | —4.3 1 一 1.2 1.8 | 一 1.0 一 5.6 
小 时 生产 量 : 
1970 (NA) | 44.3| 76.9| 57.2 52.01 52.9 .0| 71.3 
1980 92.9} 87.5] 99.9] 98.0 92.1] 93.9 .3| 90.3 
1985 106.8 | 117.2 | 119.8 | 105.0 112.0 | 118.7 .2| 117.4 
1990 122.2 | 133.9 | 120.6 | 107.5 144.5 | 130.1 .9| 146.3 
1991 124.5 | 136.9 | 121. 4 | 108.9 150.7 | 131.3 .5| 151.9 
1992 129.9 | 142.7 | 126.4] 110.4 143.2 | 132.3 .5 | 159.4 
平均 年 度 百分率 变化 ， 
1979~85 2.0; 6.1 2.4) 2.4 3.9) 4.2 4.4 
1985~92 2.8; 29| 08| 07 3. 6 1.6 4.5 
1991 ~92 4.3| 4.3] 4.2 1.4 一 0. 8 4.9 
产品 单位 劳动 成 本 | 
1970 (NA) | 48.2] 44.1] 43.4 33.4] 38.9 27.9 
1980 89.6} 154.7 | 83.1] 126.2 106.7 | 126. 8 114. 8 
1985 104.2} 80.3) 88.2! 90.4 102.7 | 75.6 80. 6 
1989 106.6 | 123.7 | 120.3 | 159.0 171.1 | 117.7 117.6 
1990 110.3 | 151.2 | 128.9 | 194.4 164.4 | 138.9 130. 8 
1991 114.0 | 153. 8 | 138.3 | 193: 8 179.7 | 141.0 138.7 
1992 114.0 | 164.2 | 131. 3 | 208.2 210.0 | 157.0 143.3 
平均 年 度 百 分 率 变化 ， 
1979~85 4.9|—-9.7] 3.4] —5.8 一 0.8 | 一 7.5 一 1.0 
1985 一 92 1.3| 10.7| 5.8] 12.6 10.8! 11.0 8. 6 
1991~92 0.1 6.8} —5.2] 7.4 16.8] 11.3 3.3 
小 时 工资 (以 各 国货 币 计 )， 
1970 (NA) | 23.2| 28.7| 22.3 25.0 | 27.8 14.5 
1980 83.3| 86.3| 78.61 83.4 89.0 | 88.5 77.9 
1985 111.2 | 122.0| 116.8 | 120.6 110.1 | 111.5 127.5 
1990 134.7 | 147.8 | 146.9 | 155.1 138. 3 | 123. 3 187.5 
1991 141.9 | 157.2 | 155.8 | 161.9 146.3 | 129.7 208. 5 
1992 148.2 | 164.6 | 162.2 | 166.3 153.0 | 136.7 226. 0 
平均 年 度 百分率 变化 ， 
1979~-85 6.9| 7.8| 87} 8.1 4.7| 4.8 12.1 
1985~92 4.2) 4.4| 4.8 7 4.8}; 3.0 8.5 
1991 ~92 4.4] 4.6] 4.1 2.7 4.6| 5.4 .4 
注 :NA 一 一 无 资料 。 


资料 来 源 ;:《 美 国 统计 摘要 》( 英 文 )1994 年 。 
表 22 ”部 分 国家 和 地 区 制造 业 生 产 工人 小 时 工资 成 本 指数 (1980~1992 F) 





国家 及 地 区 
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( 续 ) 





国家 及 地 区 1992 
加 拿 大 105 
SS Ff 15 
澳大利亚 80 
香港 24 
以 色 列 (NA) 
日 本 100 
韩国 30 
新 加 坡 31 
斯 里 兰 卡 (NA) 
中 国 台 湾 32 
奥地利 122 
比利时 136 
丹麦 124 
法 国 104 
德国 160 
意大利 120 
= 128 
葡萄 牙 30 
西班牙 83 
Fit FR 150 
英国 91 
注 ;NA 一 一 无 资料 。 
资料 来 源 .《 美 国 统计 摘要 》( 英 文 )1994 年 。 
ER 世界 园艺 机 械 市 场 销 售 量 及 其 预测 (1994~ 1997 F) 
(£) 

















































1997 HIN 
手 扶 动力 割 草 机 6030000 5984325 6079043 6100525 0. 4 
后 发 动机 乘坐 式 割 草 机 177000 168137 158088 154228 一 2.4 
前 发 动机 草坪 拖拉 机 1086000 1247360 1316457 1342210 2.0 
FPA AHH 189000 226868 239435 249601 4.2 
乘坐 式 机 组 总 计 1452000 1642365 1713979 1746038 1.9 
耕耘 机 315000 352559 356986 355551 .4 





资料 来 源 ,Outdoor Power Equipment Institute, 1995, 





( 台 ) 
类 型 1993 1994 1995 1996 
预测 销量 与 1995 年 相 比 较 (%) 
两 轮 驱 动 拖拉 机 
<40kW 43191 43567 43400 一 0. 38 
40~ 100kW 38994 39778 39600 — 0.45 
>100kW 20390 20567 20700 0. 65 
四 轮 驱 动 拖 拉 机 3807 4366 4250 一 2. 66 
拖拉 机 总 计 106382 108278 107950 一 0. 30 
自 走 式 联合 收割 机 0. 54 
资料 来 源 ,《 拖 拉 机 与 农机 具 》( 英 文 )1996 年 第 1 一 2 期 。 
M25 ”加拿大 农机 市 场 销售 最 及 其 预测 (1992~-1996 Æ) 
(4) 






拖拉 机 22740 









两 辊 驱动 11609 
9~19hp 1143 
20~ 39hp 1182 


40~99hp 5984 
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(25) 












































































































项 H 1996( 预 测 ) 
> 100hp 3300 
装 有 前 轮 助 推 器 的 两 轮 驱 动 9531 
<40hp 2193 
40~99hp 4645 
>100hp 2693 
四 轮 驱 动 1600 
自 走 式 联 合 收割 机 1915 
割 晒 机 : 
HER 1034 
牵引 式 700 
圆 型 捡拾 压 押 机 2896 
长 方 型 捡拾 压 揪 机 558 
干草 压 扁 机 2810 
青 饲 收 获 机 426 
资料 来 源 ,《 拖 拉 机 与 农机 具 六 英文)1995 年 ~1996 年 3~4 期 。 
表 26 日 本 农机 工业 生产 与 贸易 (1995 年 ) 
国内 市 场 容量 出 
产品 名 称 数量 | 2” 
( 台 ) | AA 
日 元 ) 
轮 式 拖拉 机 153890 | 205491 | 149305 | 199320 | 81463 | 53915] 3861] 11948) 71703 | 157353 
手 扶 拖拉 机 205739 | 28178 | 211455 | 36352 | 54288 3167 0 0| 157167 | 33185 
KBR 86713 | 69219; 83717 | 66482 3185 1106 一 243 | 80530 | 65619 
动力 喷雾 机 161558 7373 | 137591 6400 | 36084 1217 一 一 
动力 喷 粉 机 129675 6282 | 125322 6098 7509 240 一 968 一 | 23347 
移动 式 植保 机 械 8013 | 11781 7437 | 10732 一 - 一 一 一 
稳 者 收割 机 27466 7459 | 26936 7323 一 一 - 一 — | 26936 7323 
手持 式 灌 木 割 除 机 “|1413158 | 27745 |1536711 | 28413} 927706 | 19501 一 一 | 609005 8912 
动力 脱粒 机 12422 4751 | 10224 4272 704 123 17 10 9537 4159 
联合 收割 机 66767 | 162327 | 65584 | 161005 1428 3967 78 908 | 64234 | 157946 
HAE 56792 | 21181 | 56059} 21212 一 一 一 -一 | 56059 | 21212 
干燥 机 67700 | 56215| 61250 | 51423 一 一 一 一 
碾 米 机 56590 6755 | 51287 6692 428 1214 一 一 | 61250] 51423 
面粉 机 3272 1497 3203 1459 一 一 0 0 3203 1459 
制 茶 机 械 8875 7555 


& it aie ee aes | ran i 
tO 国内 市 场 容 量 = 销 售 量 一 出 口 量 十 进口 量 。 
资料 来 源 . 日 本 通 产 省 生产 动态 统计 和 大 藏 省 海关 统计 。 


27 德国 拖拉 机 的 生产 与 销售 (1986 一 1993 年) 


(@) 










+ 


Him 31461 
进口 量 10080 
国内 销量 


拖拉 机 所 有 制 变 化 量 





资料 来 源 ,《 德 国 农机 年 览 y 第 7 期 ( 德 文 )。 
-一 一 28 eee i 


See ae 


Ww CZ Hr) (t) ( 亿 里 拉 ) (t) amm — pam 


拖拉 机 2109. 1 100169 | 1208.1 15781 | 166.1 | 71581 | 1067.1 
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GE) 





国内 市 场 容量 
0 CZ Bir) (1) ( 亿 里 拉 ) (t) ( 亿 里 拉 ) (t) CZ HET) 
(55618 4) (34170 4) (4162 4) (25610 §) 
园艺 机 械 17373 . 6223 . 701 . 11851 201. 2 
(141121 &) (73721 §) (9040 4) (76440 台 ) 
农田 基本 建设 机 械 71157 .0 39357 .0 3715 . 35515 236. 9 
播种 施肥 机 械 20542 ,3 12242 .0 2118 . 10418 77. 9 
耕 整地 机 械 9505 .5 3805 .3 693 . 6393 109. 1 
排灌 机 械 46724 .0 4124 .9 1124 . 43724 | 234.2 
收获 机 械 51459 .7 35459 .2 10596 . 26596 | 308.9 
农产品 初 加 工 机 械 17315 9.5 3515 .7 710 . 14510 143.4 
畜 禽 饲养 机 械 33469 .9 22269 .9 2738 . 13938 129. 6 
农产品 加 工 机 械 24437 .9 6637 .6 1300 . 19100 172.0 
奶 制品 机 械 6743 .4 1743 .3 938 . 5938 132.3 
搬运 机 械 38403 .8 5503 .6 1377 . 34277 191.1 
仓储 设备 8300 .0 0 0 0 8300 61.0 
Bell HL 47415 .3 33165 .0 7093 . 21343 | 326.4 
散装 机 器 零 部 件 751 .3 751 .3 4019 . 4019 55.4 
配 附 件 79400 .5 68400 .8 11000 180. 7 
农机 具 总 计 ( 不 包括 393592 | 3669.2 174792 3 37124 . 255924 | 2389.2 
拖拉 机 和 配 附件 ) 
农机 具 和 拖拉 机 总 计 628961 | 6910.6 343361 . 52904 730.9 338504 | 3636.8 


注 :他 国内 市 场 容 量 = 生 产量 一 出 口 量 十 进口 量 。 
资料 来 源 .《 农 机 具 与 动力 》( 意 文 )1994 年 第 9 期 。 


29 —_ eee e_rs 年 ) 
















Cae WARE 
a eae eae | | MOS ee] Bm [TEIR 
(4) tm ( 台 ) (hp) H F ( 台 ) (%) fi) 





35938 1406 29745 7599 37344 2.56 












































































21~30 168833 14506 163557 19782 183339 26. 02 
31~40 138923 48435 160725 26633 187358 35. 40 
41~50 161628 52229 170470 43387 213857 45.23 
51 一 60 238913 76666 260998 54581 315579 55. 95 
61~70 187866 61029 214865 34030 248895 66. 46 
71~80 88819 23466 89140 23145 112285 76. 85 
81~ 100 93370 6475 70660 29185 99845 90. 25 
-> 100 57331 8489 47840 17980 65820 128. 99 


1208000 





256322 | 1464322 





1171621 





292701 





资料 来 源 :《 农 机 具 与 动力 )( 意 文 )1995 年 12 期 。 
表 30 意大利 农机 贸易 及 其 地 区 分 布 (1994 F) 


Ho 

(4) (t) (TEH) ( 台 ) (t) CF Hd) 

拖拉 机 和 农机 具 .4 483356. 3 242454.9 2197393. 4 
欧洲 .5 404061.0 177645.1 1590653. 4 
欧 共 体 .4 337896. 5 146264. 7 1263073. 0 
西欧 .0 38383. 4 19294.5 193312. 3 
东欧 .8 24200. 9 7664. 8 89652. 9 
其 他 .3 3620. 3 4421.0 44585. | 
亚洲 .5 31097.7 20356. 5 217305. 3 
非洲 .5 382.3 11347.7 101385. 5 
美国 .8 47108. 4 26081. 8 229136. 9 














( 续 ) 





一 -mm o 














Oooo ËO D | 出 H 
地 区 分 布 数量 重量 ew 重量 金额 
大 洋 洲 0.6 6.4 1023. 7 58862. 1 
其 他 地 区 .5 0g0.s 0.2 49.8 
拖拉 机 .9 143742.0 89133. 7 832230. 9 
欧洲 .3 140562.5 58423. 9 550857.8 
欧 共 体 .7 114585. 1 48612. 4 450233. 1 
西欧 .9 5314.3 7655. 4 82603.0 
东欧 .1 19792. 3 924.7 1714.8 
其 他 .6 870. 8 1231. 4 10306. 9 
亚洲 .9 102. 3 8586. 9 82008. 2 
非洲 0 0 6581.0 55084.9 
美国 .2 3065. 6 11223.0 40340.0 
KEW 0 0 4311. 9 40340. 0 
其 他 地 区 .5 11.6 0 0 
农机 具 .6 339614. 3 153321. 2 1365182. 5 
欧洲 . .3 263498. 5 119221. 2 1039795. 6 
欧 共 体 .7 223271. 4 97652. 3 842836.0 
西欧 .1 33069.0 11639. 1 110709. 3 
东欧 .7 4408. 6 6740. 1 81368. 1 
其 他 .7 2745.5 3189. 6 34178. 2 
亚洲 .6 30995. 4 11769. 6 135297. 1 
非洲 .5 382.3 4766. 6 46301. 0 
美国 .5 44042. 8 14851.9 125196. 9 
大 洋 洲 .6 426. 4 2711.7 18522. 1 
其 他 地 区 1 268. 8 0.2 49.8 
资料 来 源 ,《 动 力 与 农机 具 》( 意 文 )1995 年 第 5 期 。 
表 31 意大利 新 登记 拖拉 机 的 功率 分 布 (1992 一 1994 F) 
(4) 
P ey eee aa [uroo] wE Roo 
0~20 0. &5 0. 83 
21~30 4. 87 4. 86 
31~40 7.44 7.39 
41~50 12. G1 12. 06 
51~60 17. 48 17. 44 
61~70 22.55 22.45 
71~80 13. 40 13. 42 
81~100 10. 33 10. 40 
>100 11. 06 11.15 
小 计 100. CO 100. 00 


资料 来 源 ;:《 动 力 与 农机 具 》( 意 文 )1995 年 第 12 期 。 
表 32 意大利 农机 登记 数 与 拥有 量 (1993 一 1994 年 ) 

































i 1208000 256322 1464322 27220 
输送 装置 2774 560 3334 一 
收获 机 械 23995 26182 50177 534 

39750 13881 53631 513 
375326 10230 385556 


(BE) 









1993 年 
| BA | 


数量 平均 功率 国产 的 Em 和 平均 功率 
( 台 ) (hp) ( 台 ) ( 台 ) ( 台 ) (hp) 

















CH Ft BR EE HL 7877 7.19 453212 39105 492317 
农用 动力 4854 18. 66 196696 2056 198752 4403 
其 他 农机 具 和 动力 9662 20. 03 一 一 544229 3709 





资料 来 源 ,《 动 力 与 农机 具 》( 意 文 )1995 年 第 12 期 。 
表 33 意大利 农机 贸易 与 价格 (1993 一 1994 年 ) 






1993 年 1994 年 
项 目 数量 价值 . 价格 数量 变化 94/93 价值 
(t) ( 亿 里 拉 ) | G/F BRD (t) (%) 《 亿 里 拉 ) | (ty TEM 





农机 总 计 629300 10905 728250 11795 
拖拉 机 156300 13349 185900 . 13808 
拖拉 机 配件 79400 16115 103050 . 16767 
农机 具 393600 9322 439300 . 9798 

农机 出 口 343361 10872 429360 10255 
拖拉 机 100169 988] 129464 . 10882 
拖拉 机 配件 68400 17993 91950 . 13276 
农机 具 174792 5 8700 207946 8834 

农机 进口 52904 11326 59063 , 11344 
拖拉 机 15781 8605 19691 , 9878 
拖拉 机 配件 0 0 0 , 0 
农机 具 37123 12212 39371 12100 

内 市 场 338504 8137 359813 . 13505 
拖拉 机 71581 17221 77991 . 18670 
拖拉 机 配件 11000 40755 11100 42090 
农机 具 137668 19032 168574 , 17399 

贸易 差额 290457 10789 370297 . 10081 
拖拉 机 84384 10120 109773 . 10119 


拖拉 机 配件 68400 17993 91950 . 13709 
农机 具 137668 7621 168574 , 13615 8077 


资料 来 源 ,¢ 动 力 与 农机 具 》( 意 文 )1995 年 第 12 期 。 
B34 台湾 农业 劳动 力 和 农场 男 工 工资 情况 (1961 一 1993 F) 








资料 来 源 ;《 台 湾 农 业 机 械 》1996 年 。 


表 35 台湾 主要 农机 产品 的 生产 与 销售 (1995 F) 
( 台 ) 





台湾 市 场 销售 量 
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( 续 ) 


- 


ee 173 
综合 播种 机 187 
动力 插秧 机 2240 
中 耕 机 4448 
管 路 自动 化 喷 药 设施 21 
联合 收割 机 748 
花生 联合 收获 机 283 
更 类 联合 收获 机 37 
稻谷 干燥 机 1043 
玉米 干燥 机 146 
农用 运输 车 2014 
KA HR 1700 
畜牧 机 械 86 
柑 桔 分 级 机 334 
切花 捆扎 机 186 
资料 来 源 以 台湾 农业 机 械 》1996 年 。 
表 36 台湾 主要 农业 机 械 推广 情况 (1971 一 1995S F) 
一 .拖拉 机 票 计 推广 数 ( 台 ) 687 1718| 5611 | 13038 | 17960 | 19324 | 20522 | 21480 | 22537 
其 中 :当年 推广 数 (人 台 ) 26 251 1851 1131 1195 1364 1198 958 1057 
手 扶 拖拉 机 累计 推广 数 ( 台 ) 32030 | 55666 | 102242 | 123896 | 127473 | 127886 | 128243 | 128545 | 128752 
其 中 ,当年 推广 数 ( 台 ) 3738 | 6296| 8205| 2406 258 413 357 302 207 
整地 机 械 化 程度 (%) 39.4| 64.8| 96.0| 98.0| 99.0 一 一 
耕 牛 数 ( 头 ) 245109 | 188746 | 78437 | 36742 | 18618 | 16623 | 16489 
二 .插秧 机 累计 推广 数 ( 台 ) 454 | 6108| 40031] 61410] 74800 | 77605! 80535 84557 
其 中 ;当年 推广 数 ( 台 ) 174| 2960| 6794| 3433| 2584| 2805| 2930 2240 
其 中 :进口 174 0| 4534 375| 2080| 2361| 2480 1847 
自 产 O! 2960; 2260 {| 3058 504 445 450 393 
插 秋 机 械 化 程度 (%) 1.2| 16.0| 89.8| 98.0| 98.9 一 一 
三 .联合 收获 机 累计 推广 数 ( 台 ) 75| 2487| 16610 | 25011 | 28398 | 29212 | 29980 32079 
其 中 :当年 推广 数 ( 台 ) 55 547| 2645 809 665 814 768 1068 
其 中 :进口 50 510 | 1572 742 665 814 768 655 
自 产 37 1073 67 0 0 413 
收获 机 械 化 程度 (%) 0.3 13.2 78. 1 97. 0 98. 8 99. 0 
四 , 称 谷 干燥 机 累计 推广 数 ( 台 ) 10539 | 33700 | 54842 | 65466 | 67479 71416 
其 中 :当年 推广 数 ( 台 ) 8406 | 4591 | 2064| 1883| 2013 1043 
其 中 : 箱 式 6668 | 1712 388 一 一 
循环 式 1738 | 2879 1676 1883 2013 1043 
干燥 机 械 化 程度 (%) 5.8| 49.0| 67.0| 70.8| 71.5 
资料 来 源 :台湾 农业 机 械 》1995 年 ,1996 年 。 
表 37 “台湾 各 类 自 产 .进口 农机 数量 及 金额 估算 (1994 年 ) 
自 产 农机 进口 农机 
产品 名 称 数量 每 台 金 额 总 金额 数量 每 台 金 额 总 金额 
( 台 ) | (新 台币 干 元 ) | (新 台币 干 元 ) | ( 台 ) | (新 台币 千 元 ) | (新 台币 千 元 ) 
手 扶 拖拉 机 22100 
ite Hi 54600 136500 
综合 播种 机 403 
RIL 84000 408600 
中 耕 机 206250 12000 
农用 搬运 车 198700 
水 稻 联 合 收获 机 554400 
花生 联合 收获 机 321300 
豆 类 联合 收获 机 25160 
稻谷 干燥 机 176100 
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产品 名 称 


干燥 中 心 (三) 

玉米 干燥 机 

烟叶 干燥 机 

自 走 式 高 性 能 喷雾 机 
Se HERE R HL 


无 轮 式 轻型 碎 土 机 
切花 捆扎 机 
树枝 打 碎 机 

狼 尾 草 收获 机 

碾 米 机 械 


RRR RAM 
畜牧 机 械 

柑 桔 洗 选 果 机 
拖拉 机 

管 路 自动 化 喷 药 设施 


重量 式 蔬果 选 别 机 
制 草 强 机 

农用 抽水 机 

背负 式微 粒 喷雾 机 
FF A AF BL. 


杂粮 联合 收获 机 
ARAR H HL 
农用 柴油 机 


合计 








( 续 ) 




















资料 来 源 ,《 台 湾 农 业 机 械 )1995 年 。 


产品 名 称 


手 扶 拖拉 机 
MHM 

综合 播种 机 
插秧 机 

中 耕 机 

农用 搬运 车 

水 稻 联 合 收获 机 
花生 联合 收获 机 
豆 类 联合 收获 机 


稻谷 干燥 机 (循环 式 ) 


稻谷 干燥 机 ( 箱 式 ) 
干燥 中 心 ( 厂 ) 
玉米 干燥 机 

无 轮 式 轻型 碎 土 机 
切花 捆扎 机 


树枝 打 碎 机 
KVR 
KREG RLM 
畜牧 机 械 

柑 桔 洗 选 果 机 
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自 产 农机 进口 农机 
数量 每 台 金 额 总 金额 数量 每 台 金 额 总 金额 
(新 台币 干 元 ) | WERTE) (新 台币 千 元 ) | (新 台币 于 
600000 
36960 
750 
66500 250 150 37500 
47600 
36400 50 35 1750 
210 
2000 
750 
100000 
1478 30 44340 
480 100 80 500 40000 
451 56 
958 800 766400 
113 400 
160 35200 
146 1752 
8 80000 
6000 14 84000 
10 80000 2000 13 26000 
7 4000 28000 
8000 9 72000 10000 10 100000 
22000 20 440000 
RI 台湾 各 类 自 产 .进口 农机 数量 及 金额 估算 (1995 F) 
目 产 农机 
数量 每 台 金 额 总 金额 总 金额 
20400 10650 
48000 59800 
2431 
140000 994100 
199755 495 
400000 2500 
589500 
240550 
10200 
825000 
99000 
240000 
20440 
96000 50 40 2000 
13020 
1149 30 34470 
86 500 43000 
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( 续 ) 























进口 农机 

产品 名 称 数量 每 台 金 额 总 金额 数量 每 台 金 额 总 金额 
重量 式 蔬 果 选 别 机 320 110 
拖拉 机 1400 1680000 
整 平 机 (拖拉 机 配套 ) 200 30 
管 路 自动 化 喷 药 设施 70 400 
制 草 绳 机 20 146 
农时 抽水 机 2 40000 
粉 粒 肥料 和 散 粒 机 20 3000 
AS WES i 1 35000 30000 
fea Hs SRR SE LCR) 2 400000 26000 
Bh 77 UR FE CB) HL 10 200000 40000 
动力 喷雾 ( 粉 ) 机 用 发 动机 60000 
喷雾 车 50 190 9500 
杂粮 联合 收获 机 13 91000 
背负 式 割 草 机 15000 9 135000 
背负 式 割 草 机 用 发 动机 15000 45000 
农用 柴油 机 12000 15 180000 


资料 来 源 :《 台 湾 农 业 机 械 》1996 年 。 
RI 台湾 农用 塑料 布 ( 腊 ) 使 用 成 本 分 析 (1994 F) 















参考 价 
(新 台币 元 /m?) 


每 年 成 本 
(新 台币 元 /m?*/ 年 ) 














透明 PE ti 
透明 EVA i 
透明 PE 布 

银 / 黑 PE 布 
透明 PVC 布 
透明 PET 膜 
半 透 明 PVC RA 
半 透 明 FRP 浪 板 
透明 PMMA 浪 板 
透明 PC 板 


资料 来 源 :¢ 台 湾 农 业 机 械 》1996 年 。 
表 40 ”台湾 农用 她 料 布 ( 膜 ) 使 用 量 (1993 年 ) 












温室 覆盖 布 / 膜 
隧道 棚 覆 盖 布 / 膜 
直接 覆盖 布 / 腊 


资料 来 源 :( 台 湾 农 业 机 械 》1996 年 。 
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